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Бібліографічний опис ті шифри для 
бібліотечн. каталогів на цю книгу вмі¬ 
шено в .Літоп. Укр. Друку* та п Карт- 
ковому реперт - Укр. Книжк. Палати. 


Дозволяється випустити в світ. 
Неодмінний Секретар Української Академії Наук 
академик А. Кримський. 





Трест „Киів-Друк*, 8-ма друкарня (аул. Толстого, 5) 
Київ. Окрліт. 232. 1927 1210 -3000. 


Світлій пам'яті першого дослід¬ 
ника української електро¬ 
технічної термінології 
д-ра І в. Пулюя 
присвячується 


БІБЛІОТЕКА 




ВІД ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ІУНМ. 

Випускаючи серію словників із усіх галузей техніки. Технічний 
Відділ Інституту Української Наукової'Мови (ІУНМ) звертає увагу 
користувачів на те, що з різних причин, а головне через потребу як-иай- 
швидиіе дати можливість широким колам ознайомитись з українською 
технічною термінологією, словники доводилося складати нашвидку, 
одночасово вироблюючи методику термінологічної роботи та пере¬ 
водячи організацію Інституту. Тому ці словники Відділу не можна 
вважати за остаточно оброблені й опоряджені. Це, на нашу думку, 
лише попередні проекти, які вимагають дальшого розроблення та удо¬ 
сконалення. 

Вважаючи на це, Технічний Відділ І.У.Н.М. звертається до всіх 
користувачів з проханням надсилати свої поради, думки й зауваження, 
особливо про таке: 

І. Чи задовольняє зміст словника, що зайве, чого бракує? 

Чи вдалі окремі дорівнювання українських термінів до російських 
та навпаки ? 

•>. Чи вдо їй форма та система укладання словника? 

Коли що в словникові здасться користувачеві навдалим, недостат¬ 
нім, незручним, чи невигідним, то дуже просимо не обмежуватись 
вказівками на це, и в міру змоги подавати до Відділу конкретну думку, 
як та що саме слід було-б виправити і в якому саме словникові, подаючи 
його точну назву. 

Особливо нас цікивлять народні місцеві технічні терміни. 

Усякі, навіть найдрібніші, зауваження, вказівки та поради Відділ 
і подякою прийме й використає в дальших виданнях технічних слов¬ 
ників. 

Адреса: Ииів, Бульвар Шевченка, / 4, до Технічного Відділу І.У.Н.М. 

II ре з ид і я. 
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 

•' країнська електротехнічна термінологія починав свою історію 
а 9<>-х років минулого (XIX) століття, відколи електрика став при¬ 
ступною ширшим верствам громадянства на українських землях. 
За хідня >країна, яка через політичні умови своїм тереном була 
ближча до надбань європейської техніки, раніше відчула потребу 
мати власну термінологію для фахових чужомовних назов,!що потрап¬ 
ляли до неї переважно з Німеччини. Цим і з'ясовується! що перші 
зародки електротехнічної термінології виходять звідти і що утворю¬ 
валася вона під переважним впливом німецької мови. Розвиток 
фахової мовп вже в першому стані йде двома шляхами: вона утворю¬ 
ється стихійно в колах народніх, як засіб до зрозумілого сприймання 
нових, надійшлих з електрикою,понять, а одночасно з цим її студіюють 
кваліфіковані фахівці, збираючи народні мовні матері яли і .застосо¬ 
вуючи їх до електротехнічної термінології. 

Наслідки термінологічної роботи видно хоча-б з того, що на 
початку XX століття українська електротехнічна термінологія 
була на високому рівні і вже могла обслуговувати електротехнічну 
справу. Так, в «Збірнику Математично - природоімісно - лікарської 
секції> Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (X, 1305 р.) 
зустрічаємо два фахові дописи д-ра Ін. ІІулюя, писані українською 
мовою: розвідка на тему- Кругова діаграма генераторів для 
перемінних прудів» га опис - Електрична Централка Гогеифурт . 
Та ще й раніше в тому самому «Збірнику було вміщено, почи¬ 
наючії а 1896 року, кілька статтен на електротехнічні геми їв. Пулюя 
та инших фахівців. Варт відзначити тут заслуги д-ра їв. Пулюя в ца¬ 
рині термінологічній. Пулюй, цей відомий діяч і вчений, що його 
назнвае]автор некрологу в журналі «Еіекігоіесйнік иші МавсІїіпепЬаи» 
(\\'іео, 36, 191Н, ст. 184) піонером електротехніки в Австрії, поклав 
перші підвалини до наукового опрацювання електротехнічної термі¬ 
нології, написав чимало фахових статтен, дописів та низку попу- 
лпрно-наукових розвідок, що з боку мовного можна| вважати за взір¬ 
цеві .Він був основоположником електротехнічногот-ва у Відні, пізніше 
(1888 р.) заклав таке т-во в Празі та я взагалі, стоячи близько до 
електротехніки и зробивши чималі внески до всесоітньої наукової 
та технічної скарбниці, д-р ІІулюй поруч цього високо ставив і справу 
піднесення української культури, уділяючи час на розроблення елек¬ 
тротехнічне ї термінології та й цілої фахової мови. 

Несприятливі політичні обставини, особливо в Наддніпрянській 
Україні ставали великим опором та перешкодою до вільного розвитку 
фахової мови. Українських шкіл не було, русифікація україн¬ 
ського робітництва, брак друкованого слова,'—усе це разом призвело 
до того, що тільки сільські та дрібно-ремісничі кола були вогнищем 
українського слова, а в таких обставинах зрозумілим стає і спіз¬ 
нення живої технічної мови проти величезного поступу електротех¬ 
ніки. І лише поодинокі особи, свідомі української культури, само¬ 


тужки, поодинці досліджують народшо мову, щоб на ґрунті її дійти 
одностайної фахової термінології. 

Після революції 1®0б — 6 р. термінологічна справа притягає увагу 
ширших кол громадянства, зокрема української молоди: при Високих 
Школах зароджуються термінологічно-мовні організації зі студен¬ 
тів та викладачів, що їх потім об’єднує (1913 р.) Київське Наукове 
Товариство. Але, як ці організації, як і пізніші, приміром «Технічно- 
Термінологічна Комісія - при Департаменті Професіональної Освіти 
ТІ918 р.), коли й відводять увагу іюширеиішим галузям техніки, 
і и вужчих фахів, як от електротехніку, вони зовсім ие студіюють, 
бо, до речи сказати, за дореволюційних часів і спеціальних електро¬ 
технічних шкіл не було на Україні. Єдиним надбанням цієї доби 
в галузі електротехнічної термінології були: 1) «Проект терміно¬ 
логії по електротехшіці», що його опрацював інж. 0. Риндик, зі¬ 
бравши щось з 700 фахових слів (1916 —18 р.. Київ); збірка ця так 
) лишилася рукописною, не побачивши світу, та 3) кілька десятків 
пазов з електрики в «Словнику укр. фізичної термінольогіїх (1918 р.) 
Термінологічної Секції Наукового Т-ва в Київі. 

На ширший шлях стає опрацьованим електротехнічної терміно¬ 
логії уже після громадянської війни, коли настали сприятливі обста¬ 
вини для розвитку української культури і коли збільшився доплив 
до Високих Шкіл сільського елементу. В Термінологічнп-Перекла- 
довому Гуртку при Київському Політехнічному Інституті З 1923 р. 
вже утворюється окрема Електротехнічна Секція. Правда, належно 
розгорнути справу не пощастило, через переобтяженість членів 
Секції ііишою роботою, але Секція змогла використати студентство, 
іцо роз'їжджа.іосн на літні вакації но всіх закутках України, дору¬ 
чаючи Йому збирати народні матеріали, придатні застосувати в 
електротехніці. 

З початку 1926 р., коли Технічнніі Відділ Інституту Української 
Наукової Мови розпочав планову організацію термінологічної роботи, 
при Техвідділі було засновано Електротехнічну Секцію. До роботи 
в ній було запрошено колишніх активніших робітників з Терніно- 
логічно-Перекладового Гуртка при К.П.І.-Ш е л у д ька, І. М.; 
Фаворськогп, В. В.; Ммроиенка, II. X. та Губенка, Т. II.; 
пізніше (1925 р.) було поповнено склад Секції, запросивши 
Вовка, К. О., н р о ф. Г о р б а ч е в с ь к о г о, 1. Д. (як кон¬ 
сультанта до чужомовної термінології) і (1926 р.) Костенка 
Д. П. Разом з цим було налагоджено зносини з Харківськими елек- 
іротсхниками - українцями і зокрема запрошено ироф. II о т е б н ю 
О. О. до участи в роботі Секції, як наукового співробітника. 

Наукове опрацьований термінології можна було організувати дво¬ 
ма способами: або виготовляти тлумачні словники (прикладом такого 
типу словників може бути от хоча-б в російській мові «Кратний 
слові ь злектротехничсских термшіовх, инж. По.юнскнй С. Москва, 
1927 р.), або студіювати українську термінологію рівнобіжно дії 
певної чужомовної. В першу чергу Секція намітила опрацювати 
електротехнічну термінологію рівнобіжно до инших мов. взявшії 
за об'єкт вивчання українську мову. За такою системою терміни 
українські опрацьовується рівнобіжно до відповідників з чужих 
мов, а саме з німецької та російської, бо з боку їх українська електро¬ 
технічна термінологія зазнала найбільшого впливу. При чому з*. 
вихідпу мову взято було німецьку, зважаючи на високий*роайиток 
електротехніки в Німеччині та й на те, іцо російська Фазова терміно¬ 
логія творилася весь час під різними чужомовними вцливцмн, оТжс 
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 

•' країнська електротехнічна термінологія починає свою історію 
п яо-х років минулого (XIX) століття, відколи електрика став при¬ 
ступною ширшим верствам громадянства на українських землях. 
Західна Україна, яка через політичні умови своїм тереном була 
ближча до надбань європейської техніки, раніше відчула потребу 
мати власну термінологію для фахових чужомовних назов,!що потрап¬ 
ляли до неї переважно з Німеччини. Цим і з'ясовується, що перші 
зародки електротехнічної термінології виходять звідти і що утворю¬ 
валася вона під переважним впливом німецької мови. Розвиток 
фахової мови вже в першому стані йде двома шляхами: вона утворю¬ 
ється стихійно в колах народніх, як засіб до зрозумілого сприймання 
нових, надііішлих з електрикою,понять, а одночасно з цим її студіюють 
кваліфіковані фахівці, збираючи народні мовні матеріали і застосо¬ 
вуючи їх до електротехнічної термінології. 

Наслідки термінологічної роботи видно хоча-б з того, що на 
лочатку XX століття українська електротехнічна термінологія 
була на високому рівні і вже могла обслуговувати електротехнічну 
справу. Так, в «Збірнику Математично - нриродоинсно - лікарської 
секції Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (X, 1905 р.) 
зустр часмо два фахові дописи д-ра їв. ІІулюл, писані українською 
мовою: розвідка на тему «Кругова діаграма генераторів для 
перемінних прудів» та опис — ' Електрична Централка Гогенфурт . 
Та ще й раніше в тому самому «Збірнику були вміщено, почи¬ 
наючи з 1895 року, кілька статтей на електротехнічні теми Ів. Пулюя 
та иншнх фахівців. Варт відзначити тут заслуги д-ра Ів. Пулюя в ца¬ 
рині термінологічній. Пулюй, цей відомий діяч і вчений, що його 
назнває]автор некрологу в журналі < ЕІекІгоІесЬпік ний МавсіїіпепЬао» 
(\\ ієн, 36,191Н, гт. 184) піонером електротехніки в Австрії, поклав 
перші підвалини до наукового опрацювання електротехнічної термі¬ 
нології, написав чимало фахових статтей, дописів та низку попу¬ 
лярно-наукових розвідок, що з боку мовного можна] вважати за взір¬ 
цеві .Він бур основоположником електротехнічногот-ва у Відні, пізніше 
(і8нн р.) заклав таке т-во в Празі та й взагалі, стоячи близько до 
електротехніки й зробивши чималі внески до всесвітньої наукової 
та технічної скарбниці, д-р Пулюй поруч цього високо ставив і справу 
піднесення української культури, уділяючи час на розроблення елек¬ 
тротехнічної термінології та й цілої фахової мови. 

Несприятливі політичні обставини, особливо в Наддніпрянській 
Україні ставали великим опором та перешкодою до вільного розвитку 
фахової мови. Українських шкіл не було, русифікація україн¬ 
ського робітництва, брак друкованого слова,—усе це разом призвело 
до того, що тільки сільські та дрібно-ремісничі кола були вогнищем 
українського слова, а в таких обставинах зрозумілим стає і спіз- 
ненші живої технічної мови проти величезного поступу електротех¬ 
ніки. І лише поодинокі особи, і відомі української чсультури, само¬ 


тужки, поодинці досліджують народию мову, щоб ца грунті її дійти 
одностайної фахової термінології. 

Після революції 1006—6 р. термінологічна справа притягає увагу 
ширших кол громадянства, зокрема української молоди: при Високих 
Школах зароджуються термінологічно-мовні організації зі студен¬ 
тів та викладачів, що їх потім об’єднує (1913 р.) Київське Наукове 
Товариство. Але, як ці організації, нк і пізніші, приміром «Технічног 
Термінологічна Комісія» при Департаменті Професіональної Освіти 
т1918 р.), коли й відводять увагу іюширенішим галузям техніки, 
іо вужчих фахів, як от електротехніку, вони зовсім не студіюють, 
бо, до речи сказати, за дореволюційних часів і спеціальних електро¬ 
технічних шкіл не було на Україні. Єдиним надбанням цієї доби 
в галузі електротехнічної термінології буми: 1) «Проект терміно¬ 
логії по електротехннці», що його опрацював інж. С. Рнндик, зі¬ 
бравши щось з 700 фаховігх слів (1916—18 р., Київ); збірка ця так 
) лишилася рукописною, не побачивши світу, та 2) кілька десятків 
иазов з електрики в «Словнику укр. фізичної термінольогіі» (1918 р.) 
Термінологічної Секції Наукового Т-ва в Київі. 

На ширший шлях стає опрацьований електротехнічної терміно¬ 
логії уже після громадянської війни, коли настали сприятливі обста¬ 
вини для розвитку української культури і коли збільшився диплив 
до Високих Шкіл сільського елементу. В Термінологічпо-Переклат 
довому Гуртку при Київському Політехнічному Інституті з 1923 р. 
вже утворюється окрема Електротехнічна Секція. Правда, належно 
розгорнути справу не пощастило, через переобтяженість членів 
Секції иншою роботою, але Секція змогла використати студентство, 
іцо роз’їжлжалося иа літні вакації ио всіх закутках України, дору¬ 
чаючи Йому збирати народні матеріяли, придатні застосувати в 
електротехніці. 

З початку 1926 р., коли Технічний Відділ Інституту Української 
Наукової Мови розпочав планову організацію термінологічної роботи, 
при Техвідділі було засновано Електротехнічну Секцію. До роботи 
в ній було запрошено колишніх активніших робітників з Терміно- 
логічно-Перекладового Гуртка при К.П.І.-ТИ е л у д ька, І. М.; 
Ф я в о рс ьк о г о, В. В.; Мирононка, II. X. та Губенка, Т. П.; 
пізніше (1926 р.) було поповнено склад Секції, запросивши 
Вовка, К . О., н р о ф. Горбач енського, і. Д. (як кон¬ 
сультанта до чужомовпої термінології) і (1926 р.) Костенка 
Д. П. Разом з цим було налагоджено зносини з Харківськими е.лек- 
тротехшікамн - українцями і зокрема запрошено проф. Потебню 
і.>. О. до участи в роботі Секції, як наукового співробітника. 

Наукове опрацьований термінології можна було організувати дво¬ 
ма способами: або виготовляти тлумачні словники (прикладом такого 
типу словників може бути от хоча-б в російській мові «Краткнй 
словарь „лектроткхнических термннов», инж. Полонений С. Москва, 
1927 р.), або студіювати українську термінологію рівнобіжно до 
певної чужомовної. В першу чергу Секція намітила опрацювати 
електротехнічну термінологію рівнобіжно ДО иншнх мов, взявши 
за об’єкт вивчання українську мову. За такою системою терміни 
українські опрацьовується рівнобіжно до відповідників з чужих 
мов. а саме з німецької та російської, бо з боку їх українська елецд.рц- 
технічна термінологія зазнала найбільшого впливу. При чомт з*, 
вихідну мову взято було німецьку, зважаючи на високлйг розвиток 
електротехніки в Німеччині та іі на те, що російська фазова Терміно¬ 
логія творилася весь час під різними чужомовними оц.чптімш оТже 
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сподіватися від російської нове, що вона має власну оригінальну 
термінологію, не можна. ■ 

Добравши новітню фахову літературу та словникові джерела 
з зазначених мов, Електросекція розпочала укладати реєстри терміно¬ 
логії одночасно трьома мовами. Уже в цій стадії роботи стало очевидно 
що студіювання термінології з електротехніки та наукове усталю¬ 
вання її відбере не 2—3 роки, як це гадалося раніше. Електротех¬ 
ніка, як наука, що має досить коротку історію і разом з тим вели¬ 
чезний темп розвитку, не лише у нас, а навіть і в народів, що по¬ 
сували вперед електротехнічну справу, не встигала сприймати до 
своєї термінології мовних корективів від народніх мас. Це спричиню¬ 
валося до того, що мова фахова відходила від народнього, націо¬ 
нального іГрунту в бік чужих уяв і символічних назов, що й становило 
зайві перешкоди до ширшої приступности науки. У Німеччині остан¬ 
німи роками помічається бажання створити свою оригінальну 
електротехнічну термінологію, як от приміром — ЗпоттсапсПег, 
лраппип£8-»ап(ііег, ЗсЬеіпчгегїег, то-що; аналогічне явище маємо 
в Чехії, в Польщі. Варт відзначити, що з самих початків української 
електротехнічної термінології вже намічалися перспективи до пере¬ 
ходу від запозиченої, зайшлої термінології на народню, тим-то проф. 
Пулюй подає для «Коїог»—«вертляк», для «81аЮг»—«стояк», «По Не»— 
«кружічка», то-що. Тепер-же саме на часі, унормовуючи українську 
електротехнічну термінологію, в міру змоги звільняти її від чужих 
слів, наближати її до мови образної, мови народньої. 

В-осени 1926 року від Укрголовнауки надійшло замовлення 
виготовити практичний електротехнічний словник, що відновідав- 
би сьогоднішнім вимогам українізації школи та виробництва, 
і орієнтовно приділено термін -I і /,—2 роки. В наслідок такої пропо¬ 
зиції Електротехнічна Секція Інституту Української Наукової Мови 
і випускав в світ цього словника. Короткотерміновість замовлення 
не дала змоги викінчено опрацювати словника, і він є лише упередній 
проект української термінології з елекіротехніки. 

Пришвидшений темп роботи вимагав деяких спрощень. Так, до 
словника заведено, як рівнобіжну мову до української, тільки росій¬ 
ську мову, бо дійсність свідчить, що на сьогодні переважною мовою, як 
літератури, як і практики на Україні, є мова російська. Тим то її і 
вміщено в словнику на першому місці, себ-то укладено його, як р о- 
с і й с ь к о-у країнський. Ми гадали, що сучасні електротех- 
ники ка Україні, виховані російською мовою, будуть її мати на пер¬ 
шій порі за вихідну базу. А щоб одночасно з цим даний словник міг- 
би обслуговувати тих, що читатимуть українську літературу, напри¬ 
кінці його додано українського показника. Проте до кількох де¬ 
сятків слів більшої ваги (як «ток, Зігот»; «шунт, КеЬепзсЬІивз»; 
то-що), щоб проілюструвати їхні рівнобіжники в чужих мовах, в 
тексті після російської мови подано в такому порядку—англійський 
термін, аа ним німецький і далі французький. Такі ілюстрації подано 
також коло власних назов. Секція вважає за потрібне подати в 
словнику поширеніші прізвища чи винахідників, чи вчених з елек¬ 
тротехніки, зважаючи на своєрідні в українській мові закони пе¬ 
редавати власні назви, наближаючись до фонетики їхньої первісної 
мови. При чому прізвища подано в формі родового відмінку (депе- 
(ітиз), бо ця форма, правлячи в термінології за родовий належ- 
ности (яепеїітив роввеввіуиз), цікава тим,, що її передається в 
українській мові прикметником, чого не наглядаємо от хоча-б у мові 
російській, де иноді рівнобіжно вживається обидві форми: '^фотометр 


Бунзена» і «ф. буизеновский»; «лучи Рентгена» і «л. рентгеиовские» 
то-що, але частіше форму родового відмінку. 

Обсяг словника обіймає в основному електротехніку велики 
струмів (теорія й конструкції), радіотехніку, застосовані галуз_ 
електротехніки—електрохемію, світлотехніку та рентгенотехніку 
лише частково техніку звязку (телеграфія, телефонія, гаслівництв 
й централізація). Радіотехніку досить повно охоплено, зважаючи 
на велике сучасне її поширення. В малій мірі (в межах кн. «А. М. ву- 
новский—Курс железнодорожной телеграфин и телефонии», Москва, 
1921 г.) розроблено техніку дротяного звявку з тих міркувань, що 
це вже вужчий фах і для нього Секція планує видати окремий том 
(ч. II електротехнічного словника). Докладніше зміст буде видно 
з поданого далі переліку використаної літератури. 

Крім суто фахової термінології в словнику подаємо щось із 
20% дотичних до електротехніки термінів та фразеологічних зво¬ 
ротів. Електротехніка весь час розвивається з одного боку на фі¬ 
зичному єстві електрики, а з другого—на тлі механіки (конструк¬ 
тивна частина), отже це й зблизило її з иншими ділянками знання 
і в практичному словнипуне можна було оминути назов головніших 
дотичних речей, чи явищ; так, описуючи єдиним о машину», довелося 
подати назви її основних механічних частин — «вальниця», «про¬ 
гонич», «вал», «стовба», то-що. 

В методиці термінологічної роботи електросекції правили за 
провідну ідею такі засади: наблизити фахову мову до мови народньої 
і як - найбільше відбити зміст поняття зовнішньою формою слова, 
□равда, в цьому виданні словника, поквапливо виготовляючи його, 
Секція не змогла в достатній кількості опрацювати зайшлі чужі 
слова (барбаризми), але по змозі подаємо свої українські проекти 
на чужомовні терміни—напр.—«контакт—дотик»; «фотометр—світло¬ 
мір»; «шунт — узбічник»; «штепсель — притнчка» то-що. Тут ми 
використовували, як народні мовні матеріали, застосовуючи 
їх у фаховому розумінні, як і побудовані за законами української 
морфології новотвори. Коло термінів, що набули прав поширення 
в кількох мовах (так-би мовити «міжнародніх») крім українських 
розвязань на другому місці, як прнпускні варіанти подаємо в чужо¬ 
мовні терміни з відповідним мовним фонетичним оформленням. Коли 
Секція натрапляла, що термін невірно відбиває суть закладеного 
в цього поняття (чи то з випадкових, чи з історичних причин), то вона 
намагалася уточнити такий термін, наблизивши його до сучасного 
поняття, яке він має визначати. Тому на термін «сила тока, Зігот- 
яіа-ке» даємо проект «струм» (як вимірова величина на стількнсь 
а.ч .грів, напр. «сила тока в б ампер» дорівнюємо—«струм на 5 ампе¬ 
рів»), бо величина, що її визначає «сила тока», не відповідає фізичному 
розумінню «сила», також для «злектродвижущая сила, Еіекігошо- 
(огізсЬс Кіаїі» даємо (на взірець напрпженпе—напруга») «електро- 
зворушення», омиваючи знов-же «силу» з попередніх міркувань, або 
для російського «коллектор» (в динамо)—даємо «комутатор», що 
ближче відповідає функціям визначуваної речи (та й у инших мовах 
його звуть—КогашиіР.іог). 

До основної української термінології, що до неї були варті на 
увагу синовімні матеріали, виписані з авторитетніших що-до мови 
джерел, ми подаємо такі матеріялв в тексті словника, позначаючи 
умовно, звідки взято їх. Дотого-ж, коли Секція не ухвалила їх до 
вжитку, то їх набрано курсивом, а ті. що Секція вважає за мало при¬ 
датні, взято в квадратові дужки. и 
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Через обмеженість приділеного словникові розіпру (13 друкованих 
аркушів) не було змоги ілюструвати термінів прикладами, особливо 
фразеологічними яворотами. Проте коло дієслів та прикметни¬ 
ків подано (курсивом в дужках) одно, двоє слів, або пояснення, 
в якому сполученні, чи розумінні зустрічаємо даний термін в елек¬ 
тротехніці. Иноді такі позначення є спосіб диференціювати відтінки 
даного поняття, напр. «сопротивление (понити е) опір», а 
«солр. (н а б о р с о п р., р е о с т а т) —опірниця»; « ванна (с о д о р- 
«к н м о е) - купіль , а <ванна (с о с у д)—купільниця». 

Терміни розмішено в словникові за гніздовою системоні так. 
що зложені з кількох слів терміни треба шукати, виходячи з речів- 
пнка. При чому прикметники, що входять до складу таких зложених 
терміпів, мають і свої осібні гнізда, а в разі сполучення їх з якимсь 
речівником становить відмінне розвивання в українській мові проти 
граматичного сполучення окремих елів, то тоді й коло прикметника 
подаємо такі зложені терміни, напр., «кабельний — жильнпкпвнй, 
каблевнй», а <каб. завод жп льиикарня, каблярвя», отже тому й 
подано його також і в прикметниковому гнізді. Речівннки, що похо¬ 
дять від прикметників, подано в прикметникових гніздах, як от— 
«регулпруемость подано в гнізді регулируемьш , «синхронний» 

І СГННХрОННОСТЬ» теж в одному ГНІЗДІ. І 

Коли якісь синонімічні слова відрізняються лише наростком, 
чи складом, чн якоюсь літерою, то пишемо їх, як одно слово, замикаю¬ 
чи варіянтовий склад, чи окрему літеру в дужки. Отже тому «гра(я)- 
ничний можна на добір користувача читати як «граничний» і як < гра¬ 
ничний». або <с(запізнення» буде мати варіанти -«спізнення» і 
■«запізнення••, так само і «оболон(к)а . . 

Українська мова знає звичайно дві формі дієслівних ремінників 
відповідно до невиконаного та доконаного видів дієслів, тим-то й по¬ 
дано в словнику систематичнії обидві ці форми, напр. «преломление 
заломлювання (н едик. форм а), заломлення (д о к о и.ф о р м а)»; 
«заземление — уземлюваннн, уземлення»; «включение /микання, уві¬ 
мкнення». 

Після того, як термінологію опрацювала н ухвалила на своїх 
засіданнях Едектросекція, упорядник словника інж.-елек. 
ІІІ е л у д ь к о І. М. звів її до словникової форми і уклав рукописи. 
Цей рукопис надійшов до Редколегії Технічного Відділу. До складу 
такої увійшов упорядник словника, штатний редактор призначений від 
Академії інж. Туркало, К. Т., член Технічного Відділу — 
ф а в о р с ь к н и В. В. та філолог Відділу 6. К. В о л о- 
ні н н. Копію рукописи було надіслано також До Харкова, де 
його ласкаво переглянув нроф. О. II о т е б п я. зробивши свої 
зауваження. 

Наприкінці Секція висловлює свої сподівання, що українські 
електротехникн своїми порадами та вказівками допоможуть дійти 
унормованої, одностайної електротехнічної термінології, побудованої 
на ґрунті,народньої образної мови. 

Упорядник словника іиж. їв. Ш о л у д ь к о. 

1 /VЦ 1927 р. 

Примітка. Хемічні терміни «иерекись»', «окиси»’, «закись» подано 
(погодивши а Хемічною Секцією) за ухвалою Міжнароднього Конгресу* 
за цією ухвалою, всі вони мають спільне розвязання «оксиде. а розрізняємо 
їх числовими додатками, виходячи з молекулярної їх формули; так, МпО* 
й>де «мангановий двооксид.-; Ке*0«—«трнзалгзовий чотнриоксіїд* і г. п. 


РЕЄСТЕР ВИКОРИСТАНОЇ ЧУЖОМОВНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ 

1. А 1 І 8 Є •« в 1 п е Е 1 е к і г і г і і І 1 в - б е * е 1 1 в с її а И — Еіек- 
іпкіШ Еізенййііеплуегке. Вегііп. 192~. Гня 

ботьі. Москва. хігикии Гиз 1926. 

І^б^оУс ки", Г аГ мІ-Тур- кезезнодорігзаіоя телеграфна и 
телефснии.Досква.к’Ягь ц А проф; _ фпзиче ские« явлення в катодних 

"“““в е р““ ке К! - ПрозктЯрование злектричееанх установок и состав- 
ление смет к ним. Москва. 1924. - 


8. Воєводин 


осква. 1924. мл™***» і»-»в 

п П. — Спутник злектп 11 фикатора. Москва. 

,і Компаиня :з .і е к т р и ч н с т в а — Ііреиоку 


9. Всеобща 

рант 19^3. — іілектрическаи тяга. Ленинград. 1 **26. іл. ап к- 

її: н і г Іт з її Вгин її - ЕІекігівсЬе «сЬаІивІеІ-Мев^егаІе. Кгапй 

(игі апі Маіп. 1921. , гаИ Нстве Москва. 

12. Г е П л е р Л„ ИИ-.К. — :)лектричество в сельСком хозяистве. 

1М “». Н о 1 г к п е с її І — Ь'еЬег Йде Сііготогасііошеїег. ПегНії. 1902* 

14. Горб у н о в Г. Г„ піг/к,—Графики злекгрическои наїрузки. .іе 
нипград. 1927. 

15. Д а и І! е л ь Г. — Злектрохіїмия. Кнев. 1912 г. 

16. Дмитриев В. В., чнж. — Основи прозк-тироваиин центральних 

злектричсскях стапции. Петроград. 1923. _ ... 

17. Д р е е р А. В. — Злектричрское освешепие фаоричпо-заводских зда 

мий. Москва. 1922. , ... „ ... 

1Н. Е 1 е к І г о І е с Ь н і ■* у ь е /. е і 1 . в с її г і І І». Вегіш. 1925. 

19. Ж а н к е м В. — Селективная зашита злектрических сетен от ко¬ 
ротких замиканий я заземлений. Москва. 1925. 

20. 2 е г а й в к і Т. і 1, її і о в І н те « к і — Маїегуаіу бо вїотетсітеа 
еіекігоіесйпісгпево. ЗУагвгатеа. 1904. 

>1 з р г 4 е л ь д н е р. — Злектрическая тяга. Москва. 13-1/ 

22 3 е і її ц о в М. Е. — Світовая техиика. Ленинград. 1925. 

23. II ЗІ С. т и я Всю б ідей К о м п я и и в Злектрнчества 
ча 1912 г. 

24. II з вести» 3 л е к т р о т р е е т її Ц е п т р. рай о п а за 
1924 25, 26 г. 

25 Йзвеетня 3 л ь м а ш т р Є с т а за 1923, 25 и 26 г.г. 

26. К а к с т Р о II т с я В о л х о в с к а я г и д р м.і ектричв- 

С К а 27. С к7ЛГи: Пірі’.-їііе.—Віє еІекіИвсйе КгаПиЬегІгацшія.'ВаїкІ. 111. 
ВегіГп. 1924. 

28. К 1 і н ц е її її е г 8 
1 і п. 1924. .і і* ІЛ ,,. 

>9 Кінвье. -Короткий волим. Ленинград. Изд. «Книго». 192о. 
зо! К.іусье С. — Краткий слопарь радио-терминов. Москва—ГВ113. 
1926. 

31. К о с її ЗІ е г і е Г- 

32. Помарко 

і «гм 


(ї 


Вг-Іпк. Ван ягоявег Еіекігівіїііівиегке. Вег- 


еі.—Ргеіаіє-Іе Т. 111. АіівваЬе 1925. 

- Техпологин з.іі'ктротехніїческнх материалов. Москва. 
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■!І' I е р у К - А ' проф — Основи злектротехники. Москва. 1926. 
Москва 192о 0 а т 0 С - И '—Сдвиг фаз в злектрических установках. 

Москва К 1924 6 а Т ° * Г И Ппраллельная работа синхронних машин 

•16. Кукель С. А. — Злемеити и аккумулятори. Москва. 1926 г 
1911 • 1ацинскии А,— Злектрические прокатане стани. С.-Петербург. 

ча' '3 е в " ц к " й _ м - Н- — Коммутацня злектрических станциіі. 
зо тт и н д е 11. В. — Справочная книга для злевгротехников. Москва. 

40. Л о б е л ь Р . инж. — Техника кинематографни. Ленинград—1926 г 

41. Л ю Г Т Г. А и Ф ридберг Е. Н. - Йемецко-русский словарь 

для злектротехников. С.-Петербург. 1906. словарь 

ниє 1 2 СТ Дйст Т ва Р Лен,шг^ , . ,Є ^6 ИЧ г ЄСКИЄ уСтановкн - Раснределнтель- 

кумуоляторамії * Москва 11 ' 192бГ Руководство ао за злектрическими ак- 

... л 1 6 с ’ Д жо " — Письма радио-инженера к своєму сину. Ленин- 

1 рііД !«с п . * 

|;-Ми Н ц А л. -* Катоднеє лампьі. Москва. ГВИЗ—1925. 

4Ь. Миткевич, проф. Курс переменньїх токов. С.-Петербург. 1910. 

40 м в н ° в » М. — Ренттенотералия. ГИЗ—1920. 

48. сОсвещение промьішленньїх предприятии* _ 

сборник. 

49. Пелла Г.. проф. — Иониаация газов. С.-Петербург. 1910. 

г . Иерельиан Н., проф. — Злектрификацня сельского хозяйства. 

Злектрификацня мелкой и кустарной сромьшіленности. Москва. 1923. 

51. Полонений С., инж.—Кратний словарь злектротехнических тер- 
минов. Москва. 1927. к 

^ ^2. Поярков II. Ф. — Центральнеє злектрические станции. Москва. 

53 ‘ А н °~ Б иблиотека под ред. Т у п л ьі г и н а С. Я. 12 вьі- 
иусков. ГИЗ. Москва. 1925. 

54. К і с Ь і е г, К. — ЕІекІгівсЬе Мавсіїіпеп. Ваші І. Біе ОІеісЬвігот- 
/оавсЬшеп. 

55. Рині н—-Кнаематография. 

56. КйгіепЬегв К., ргоГ—КиггьсЬІивзігбте Ьеіт ВеІгіеЬ уоп Сговб- 

кгаГішегкеп. Вегііп. 1925. 

57. ВасЬвеп «егк — Ргеізіівіе. Т. 31. АизваЬе 1925. 

58. Селяков Н. Я. — Техника и рентгеновьі лучн. 1925. 

59. Симен с-Ш у к к е р т — Прейс-курант ч. 1, 2 — 1914. 

60. 8іегаеп8-і>сЬискегІ — ЕІекЬгізсЬея 8ска1(геид. 1923. 

61. 8іетепа-8сЬисквгІ-— Ргеівіівіе 81—812. АиеваЬе 1922. 

62. Сименс и Гальске —■ Прейс-курантьі А, Д, Е—-1913. 

63. Сиротинский Л. — Перенапряжения и защита от перена- 
пряжений в злектрических установках. Москва. 

64. Сиротинский Л.— Основи техники злектрического освещенин. 
1926. 

65. Скирль В. — Прибори и схеми для параллельного включення 
машин переменного тока. Ленинград. 1926. 

66. Скоморохов, А. А., проф.—Расчет трансформаторов. Киев. 1926. 

67. Скот т-Т аггарт Д. — Злектронная лампа и ее применение. 
Ленинград. Иад. «Аеабетіа». 1925. 

68. Смуров А. А., проф. — Злектротехника високого напряження и 
передача злектрической знергни. Ленинград. 1925. 

69. Сопоцько И., инж. —Злектрическое оборудование трамвайних 
вагонов городских ж.-д. с злектрической тягоіі. Москва. 1922. 

70. Справочная книга для расценки злектромонтажнмх работ. 
Москва. 1926. 

71. Смуров, А. Г. — Злектротехника високого напряження и пере¬ 
дача злектрической знергии. Ленинград. 1925. 

72. С у ш к и н. — Центральние злектрические станции. Москва. 1924. 

73. Тихониров, В. Н. — Технология злектротехнических материа- 
лов. Москва. 1926. 

74. Т о л в и н с к и й В. А. — Машини синхронние. Ленинград. 1925. 

75. Трудьі Зірспериментального Зл.-Тех. Инсти- 
т у т а. 

76. У гри мов Б. И. и Генсель — Основи техники сильних токов. 
Моск 1912. 
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77. Угримов Б. И.— Техника високих напряжений. Вип. Ш- Пере- 
напряжения и борьба с ними. Москва. 1923. 

78. Р е сі е г К. N о г <і і п 3 —Іпіегпасіопа Насііо-Ьехіко еп ИЮ. » ІОСК 
Коїш. 1924. 

79. Фодоров. — Злектронеталлургия. 1926. 

80. Ф р е й м а н, проф. — Курс радиотехники. Москва. иІ10ПГ ии 

81. Хащипский В. П., инж.— Канализация алектрической еиерг 

ч. 1—Злектрич. расчет; ч. II — Мехаиический расчет. Ленинград і • 

82. Хол у ян ов Ф. И., проф. — Альтернатори и преобразователи 

леременно-постоянного тока. Ленинград—1025. . м 

83. X о л у я н о в Ф. И. — А синхронние двигателн однофазного и тре* 

фазного тока. Ленинград. 1925. . „ „.^Лаяного 

81. Холуянов Ф. И.—Трансформатори однофазиого и трехфаз 


тока. Ленинград. 192о. . , „ т-п- 

85. С е г V е п у Г.. ргої. аКеЬогоуеку V.. ргоГ. — ТесЬпіск* рги 

уойсе. йуахск II. V Ргахе 1902. ' ‘ _ 

86. Ч е р д а н д е в И. А., проф.—Злектромагіштние колебания и волни. 

Макиз^ 1925 

87. Чердаицев И. А., проф. — Теорня перед енних токов. 1924. 

88. Ш а т е л е и М. А., проф. — Лекцин по злектротехникс. 1912 г. 

89. Ш е н ф е р К., проф). — Ко.ілекторние двигателн переменного тока. 
Москва 1922. 

90. Шенфер В. — Злектрические под’емники. Леїшнград. 1825. 

91. ВІошапп-ОІйепЬочгв — Шивігіегіе іесЬпівсЬе МГОїтегии- 
сЬег. Вапй II. ЕІекІгоІесЬпік. МйлсЬеп. 1915. 

92. Шмаков П. В. — Ради отел ефоння. Москва. 1925. 

93. Шульц 3* — Болвани злектрических машин. Москва- 1926. 

94. Зйхенвальд А. А. — Злектричество. Киев. 1926. 

95. «Злектричество» — журнал за 1925—1926 г. 

96. «Злектрификация» — журнал за 1926 г. 

97. Злектротрест Центр. Район а—Прейскуранти 1925 г. 

8, 8а, 11—12. 

98. Злектротрест слабого тока — Прейскуранти. Москва 
1925—1926 г. № 5—А. Широковещательние радко-станции. № 5—Б. Радио- 
любитвльск&я анпаратура. № 5—В. Громкоговорители. №5—Г. Лапми усили- 
тельние в генераторние. № 7—Ртутние вьшрямители. 

99. Зпштейн Г. Л., проф. — Перенапряжения на злектрических 
установках. Киев. 1927. 

100. Зпштейн Г. Л.— Лншш передачк злектрической знергии пере- 
менньїми токами. Киев. 1925. 



УКРАЇНСЬКІ ДЖЕРЕЛА З ПОЗНАЧКАМИ УКОРОЧЕНЬ. 

І Р и и ч о н к о В. — Словарь української мови. Київ—Іди?. 

** Д н р м^ор о с и М. і Л. — Словник технічної термінології. Київ_ 

Дубровський В. — Російсько-український технічний сдов- 
лик. Київ — 1926. 

^ Калинович Ф. — Словник математичної термінології, ч І 
і ч. II. ІУНМ. Київ—1926. 

•и К м і цдр И £ В ц* * С п і і к а — Німецько-український словар. 

К о о и л ямський Юл., проф.—Латинсько-український словар. 

. Відень — 1912. 

Корди ш .'І. П. — Електротехніка. Основи теоретичні. 1926. 

-і у р и л ° О.—-Словник хемичної термінології. ІУНМ. Київ—1923. 

Ч; — *К в и ц ь к и й - Фізика, ч. II. Прага 1925. 

<р Лисянськи й В. —. Курс лекцій по фізиці, ч. IV—Електро- 
статистика, магнетизм. Подебради—1924. 

'Ф ‘Іисянс ь к и й Б. — Курс лекцій по фізиці — Електродина¬ 
міка. ГІодебради, 1925. 

Ф — Лис я її ськни, Б. — Основи Електротехніки, ч. І, Подебради 
192о. 

-Матерія .і и Морської У прав и». 

гС Матеріали Термінологічної! Комісії Міністерства Шляхів. 1918 . 

Ніковський А. Українсько-російський словник. Київ—1926. 

«Науково-Технічним Вісник. Харків- 1926 і 1927 . 

Пивовар — Популярна раді отех пика. Київ—1926. 

П о п о в и ч, О. — Руско-німецьтсии словар. Чернівці—1904. 

/*і ~ П у л ю й, Ів. д-р — «Кругові дія грами», «Опис електричної цен¬ 
трал ки» та инші. Збірник Математично-Прир.-Лікарської Сек¬ 
ції. Львів—1895—1905. 

0 —- Р н н д и к С\, ііок. — Електротехнічний словник '(рукопис). 1918. 

к — Секунда Т., інж.,—Німецько - російсько - український словник 
термінів з обсягу механіки. ДВУ. Київ—1925. 

Сільська електрифікація України». Роботи за 1924—1925 р. акц. 
т-ва «Електрика». Харків — 1926. 

С •— Т е р м и н о л ь о г и ч н а К о м и с і и У к р. Наук. Т - в а— 
Словник української фізичної терминольогії. Київ—1918. 

О — Технічні віст и» Трехмісячник за 1925 і 26 р. У Львові. 

іч Т н м ч е н к о, Е. — Русско-Малоросеийский словарь. Киев. 

Т -- Т у т к о в с ь к и н, П. А., акад. — Словник геологічної терміноло¬ 
гії. Київ — 1923. 

<' У.А.II. —Російсько-український словник правничої мови. Київ— 

1926. 

4 — У.А.Н. — Російсько-український словник т. І і III. Київ—1925— 
1927 р. 

У — УманецьМ. і Спілка А. - Словник російсько-український. 
Львів — 1893 р. 

г — Ц е г е л ь с ь к и й, Р. — Із сучасних дослідів над магнетизмом. 
Львів—1916. 

Я в о р н н ц ь к и й, Д. І., проф. — Словник української мови. 
Том. І. Катеринослав—1920 р. 


А 


1. А-обраанан мачта ризнпіувита 

щогла. 

2. Абажур —дашок (-шк&) (А.. Тм ч.); 

Оаиіок па .чімпу Цім.і, абижур 
(А.. Тмч.);[кльош (Тмчубмри 
Цім.)). 

а. бумажиьій—-д. папербвип 1 
а. глубомий д. високий; 
а. жеотяиой- д. бляшашш; 
а. закритий і. іаКрЙТШі; 
а. защищенньїй (с преОохршіишель- 
поіі ге//ікон)—д. захищений; 

а. из молочного стекла-Д. МОЛОЧІІО- 

ск.іяпйн; 

а. ламповий— д. лимпбннп; 
а. ллооний - -д. илбскин ; 
а. рубчатьій ( Голофан ) -д. пругу- 
іштин; 

а. стеиляньїй д. СКЛЯНІЇ 11: 
а. швпновмй -д. шовковин; 
а. змалированньїй—Д. сКЛНЦЬОВашІИ. 
:». Абажурньїй— дашковйн. 

1. Абажу родержател ь — ДаШКОДержаВ- 
ка, дишкпва дбрживка. 

5. Абонемент -абонемент (-ту), 
ь. Абонементнійй (о платі-, тарифе )-- 
абонемент.і. 

Абонент (ллектр.. телефон.) — або¬ 
нент (-по. 

й. Абонентньій--абоііентнпп. 

» Абсолютний ( потенциал , Олокиров- 
ка, гальванометр )—абсол ютпші; 

абсолютно-черньїй (о теле)- абсо- 
лйітію-чбрнші; 

а-ность— -абсолютність (-пости). 

10. Абсорбировать (свет, енергцю) —вби¬ 
рати, >брати, увібрати. 

1 1 . Абсорбирующая способность цбйр- 
11 ЇСТЬ (-ІЮїТИ). 

12. Абсорбция ( света , знергии) —вбиран¬ 

ня, абсорбція; 
а. переменная- -в. змінне. 

13. Автографичесиий ( телеграф )—авто¬ 

граф ІЧШ1Н . 

14. Автодин, раОио — автодйн (-на). 

15. Автодинньій (волномер, прием) — ав- 

тодиповип. 

16. Авто нон дунция самоііров ідпість 

(-пости), .штокопдукція. 

17. Автомат— автомат (-та) (А. АІІС.); 

саморух (Тмч.); [автомата (Тмч.); 
самої)» Сі (Рнб.)\; 

а. включающий —а. (у)ВМИЧіїЙЙ; 
а. вьінлючающий— а. вимнчнйй; 


а. ионтрольиьій— а. контрольним, 
а. максимальний- -а.максимальний, 
а. минимальмий— і. мінімальним: 
а. телефонний— а. телефонний. 

18. Автомативация—автоматизація. 

19. Автоматический ( коммутитор , ре¬ 

гулятор ,, блокировка) —автоматич¬ 
ний; самоОіиіч.іі (Пул.); 
а. вигіючатель— еамовміїкач (-ча): «, 
а. включение—( а.мовмнкаїїіія; 
а. вьінлючатель— самовимикач (-ча); 
а. виилючение— самовимикаїшя : 
а. зажигание ( огня ) — самозапалю¬ 
вання; 

а. зажигание (свеїло) — «амояасвічу- 
напни; 

■». зажигатель (огня) —- самозаналь- 
ник(-ка); 

а. иамеритель, Кіто — самовнмірю- 
вач (-ча); 

моталиа, иамативатель— самона- 
мбтувач (-ча); 

а. наматмвание—сажша.мбтуиання; 
а. прерьіваиие—еамоперериваїшя: 
а. прерьіватель — і амоііерерйіНІНЬ 
(-ка); 

«. регулироваиие.-вка (саморегули- 
рование ,-вка) — саморегул юван ня. 
саморегульований, саморегуля¬ 
ція. 

20. Автономний (вагон. переОача)— авто- 

пбмнни (А..АІІС.. Тмч.); [само - 
ряонии (Тмч.)\. 

21. Аатоплеисиий (о схеме , приеме) — 

лвтоплбкении. 

22. Автопроводимость {автоьонОук- 

ци.ч) —самоііровідпість (-пости), 
автокоидхкція. 

23. Авторогулироваиив,-вма — саморе- 

гул ювання, саморегульований, 
саморегуляція. 

24. Автотилия, гальван. — автотипія. 

25. Автотрансформатор — автотранс¬ 

форматор (-ра). 

26 . Автотрансформаторимй— автотранс¬ 

форматор ний. 

27 Аггломерат (в елементах)— аі.юме- 
рат (-та) (А.). 

28. Аггрегат - агрег4т(-та);[скупия (7’.)1; 
а. воабудительнмй— а. збудним; 
а. заласиой.-ний— а. запасний; 
а. рабочий —а. роббчий; 

а. регулировочний — а. регуляцій¬ 
ний. 


Словник злектротехнічний 


1 





2 


Аітрегатньїй — Амперний 


Амперпровод — Аппарат распределитель ний 


З 


29. АггрегатмиА—агрегатний. 

30. Агент (деятель)— —чйнник (-ка) (за 

АС,’.); агент (А., АПС.); [агента 
( Тмч .)); 

а. магнитний—Ч. магнітний. 

31. Адит ( изол. вещест.) —адйт (-ту). 

32. Адмитанц(о) ( гголная проводимость ) 

—пбвна провідність (-ности). 

33. Аа(о)б«от —азббст (-ту); 

а. аулканизированнмй— а. вулкані- 
збвацин. 

34. Аа(с)бестит -азбестит (-ту). 

35. Аа(с)бестовьій ( картон , шнур , бу- 

мага) —азбестбвий. 

36. Аабуиа Морае —аббтка Мбрзівська. 

37. Ааотнмй (о кислоте. соли) —азбтний, 

азотбвии (НХС). 

ЗЬ. Айнумулироаанив,-лция —акумуля¬ 
ція (А., Т .); скупчення (А., Г.); 
нагромаджування. 

39. Акмумулироаать —акумулювати. 

40. Анкумулятор ( злектр .)—акумуля¬ 

тор (-ра) (А., Рно., ФС .); 
а. дайотвующий —а. чинний; 
а. для тяги (тяговой) —а. тягловйй; 
а. желеано-нинкелевий — а. ЗаліЗО- 
ніклевип; 

а. карманньїй— а. кешенькбвий; 
а. маосоаий— а. масбвий; 
а. медно-циниоаьій —а. мідно - цин- 
кбвий; 

«. Ивдно-щалочнмй— а. мідно-луж- 
нии; 

а. переносний— а. переносний; 
а. Плаите(а) —а. Плантбівський; 
а. рабочий— а. роббчий; 

а. рааряжающийся —а. висніжува- 
нии; 

а. рамочньїй— а. ря(а)мковйи; 
а. решетчатьій —а. ґратчастий; 
а. свиицовьій —а. олив'янин; 

а. свиицово-цинковьій — а. оливя- 
но-цинкбвии; 

а. тарелочимй (Т рибельгорна) — а. 
тарільчастии (Тріоельгбрнів- 
ськии); 

а. цинковий —я. цинкбвии; 
а. Здисона— а. Едісонівський. 

41. Аикумуляторний ( сосуО, батарея, 

испьітатсль) —акумуляторний; 
а. локомотив— акумуляторотяг(-га); 
а. помещение —акумуляторна. 

42. Аккумуляция (знергии) — акумуля¬ 

ція; нагромадження ( Пул .). 

43. Аклииичесиий ( жватор, кривая )— 

аклінічнии. 

44. Аномальний (об охлаждении, игре 

вала) — віснйй (/'., А.), аксіяль- 
нии. 

45. Активний (полюс, луч, сторона )— 

чйншіи, активний; 
а-ность —чинність (-ности), актив¬ 
ність (-ности); 

а. магнитно-оптичоокая —ч., а. маг- 
нбто-ошйчна. 

46. Аитиничний,-ичесиий (фотометр , 

лампа) —актин ічаий; 
а-нооть— актинічність (-ности). 

47. Актинометр —актиномбтер (-тра). 


48. Актииофотометр — актиносвітломір 

(-ра), актинофотомбтер (-тра). 

49. Актинозлектричеотво — актиноелбк- 

трика. 

50. Антинозлектричеокий —актиноелек- 

трйчний. 

51. Акуотический (сигнал, уОар , исль*- 

тание) —акустйчний, слуховйй. 

52. Алебаотет ( стекло )—алябастбт (-ту). 

53. Алебаотровий ( колпак , стекло ) — 

алябастровии. 

54. Аллюр (кривой) —ході, алюра (А.). 

55. Алфавит (телеграфний) —аббтка; 
а.Морзе (азбука) —а . Мбрзівська. 

56. Альтернатор —альтернітор (-ра); 

а. оамооиндронизирующийся (Гун- 
та) —а. еамосинхрошзаційний. 

57. Алюминиевьій (вьіпрямитель, про- 

вод, батарея )—алюм і дійний 

58. Алюминий —алюміній (-нію); 

а. злентролитический— а. електролі¬ 
тичний . 

59. Аматор (любитель), радио —аматор 

(-ра). 

60. Амброии(а) —амброїна. 

61. Амброииоаьій (изолятор, материал) 

—амбро їнбвий. 

62. Амбушюр(а) —ріжбк (-жкі). 

63. Амилоидиий (о нити) — амілбїдннй. 

64. Амметрограф (регистрирующий ам¬ 

перметр) - ампермбтер (-тра) само¬ 
писний. 

65. Ампер; ашреге; Ашреге(п); агарбге 

(ш) (еОиница)— ампір (-ра); 
а.-веои —амперотереай (-зів); 
а.-в. деоятичние —а. десяткбві; 
а -в. пружиннив— а. пружгїнні; 
а. -в. оотенние —а. сотінні; 
а.-минута— амперохви.щпа; 
а.-сантиметр — амиіроцентиметер 
(-тра); 

а.-сенунда— ампбросекунда; 
а.-час— и.мдірогодипа. * 

66 . Ампера; Ашреге’з; Ашрегез; б’Аш- 

реге (правило, теори.ч) —Ампірів. 

67. Ампераж; ашрегаее, сиггепі, іп аш- 

регьз; Бігошатагке (1) іп Ашреге, 
Ашреггаїїі (І);атріга£е(т), іпіеп- 
зіЬе (І) еп апірігез—амперіж(-жу'). 

69. Ампервитом — амперозвШ (-звбю); 

ампсроскрут (Рнд.)\ ампер-закрут 
(ЛсФ.у, 

а. дейотвующий —а. чинний; 
а. проти водействующи й — а. проти- 
чйшшй. 

70. Амперметр ампермітер (-тра); 

». ии дукционньїй —а. індукційний; 
а. карманньїй —а. кешенькбвий; 
а. магнитньїй— а. магнітний; 

а. прецизиониьій— а. тбчний; 
а. пружинний —а. пружинний; 

а. региотрирующий, оамопишущий 

—а. самописний; 
а. телловой —а. тепловий; 
а. точний —а. тбчнии; 

а. установочний —а. уставний; 
а. злентромагнитньїй — а. електро¬ 
магнітний. 

70а. Амперний —амперний. 


71 . Амперпровод— амперопрбвід (-вода). 

72. Амплітуда ( биения, колебания) — ам¬ 

плітуда, рбзмах (-ху). 

73 . Амфотерний ( злектролит) — амфо¬ 

терний. 

74. Анапи* —анал іза; 

а. злектричеоиий — електроаналіз а, 
а. електрйчна. 

75. Анализатор ( колебаний , висиаїх гар - 

моник) —аналізатор (-ра). 

76. Аниаотропичеекий (проводник) —ані¬ 

зотропний. 

77. Аииои— анібн (-на). 

78. Анкерний (болт, плита , опора)— 

анкерний. 

79. Анод— анбд (-да); 

а. аажигающий— а. запалювальний; 
а. ллооиий— а. плбский; 
а. раотворяющийся— а. розчйнний; 
а. ртутний— а. живосрібний; 
а. ручной— а. ручнйй; 
а.-плаотинка, рентг. — а. платівча- 
стии; 

а.-штифт, рентг. — а. шпинькуві- 
тий. 

80. Анодний (ток. тряж., батарея) — 

анбдний. 

81. Анормальний (магнит) — анормаль¬ 

ний, ненормальний. 

81а.Анри, геири — іінрі (не изм.). 

82. Антенна— антіна; 

а. Бевеража— а. Беверіжівська; 
а. в виде беличьего колеоа— а.'КЛІТ¬ 
КОВІ; 

«. В виде ДВОЙИОГО НОнуСВ-Ц. по¬ 

двій по-, і шкувіта; 

«*. в виде зонта,аоиточиая— а.пара¬ 
солі.на; 

а. в виде ириши— а. шатрові; 

а. в виде опрокинутой пирамиди— 

а. лііікувіта; 

а. воронкообразная— а. лійкувіта; 
а. веерообразная— а. віялувата; 
а. вертикальная— а. сторчові; 
а. виутреиняя (комнатная) — а. хат¬ 
ня; 

а. вращающаяоя - а. ловорітна; 
а. Г-образная— а. Г-подібна; 
а. горизонтальная— а. позбма; 
а. двуконусная— а. подв іішо-лійку- 
віта; 

а. звеадообрааиая— а. зірчаста; 
а. зонтичная— а. парасбльпа; 
а. искусотвеииая— а. штучна; 
а. наружная— а. надвірни; 
а. наотраивающаяся— а. настрбіста; 
а. ненастраивающаяся — а. нена- 
стрбіста; 

а. отправительная— а. відрядні; 
а. приємная— а. приймільна; 
а. пробная— а. спробні; 
а. призматическая— а. призматйчна; 
а. рамочная— а. ря(а)мкові; 
а. с направленним действием— а. 
скербвана; 

а. сурогатная— а. сурогітна; 
а. Т-обрваная— а. Т-подІбна; 
а. удлинеиная— а. здовжена;. 

83. Антенний— антенбвпй, антінниіі. 


84. 

85. 

86 . 


88 . 

89. 

90. 

91. 


Антииидуктор—антиіндУктор (*Р * 

Антикатод, рент.— протикатОД('Да>* 
антикатод (-да). 

Анти катодний—протикатбднии, ан- 
тикнтбдний. V 

Антиког(х)ерер-протикогер6р (-раь 

антикогерір (-ра). * 

Антимагнитиий—протимагнетда* 

Антисептический (рупор, _амбуи#>- 
ра) —антисешйганий. нйїігв 
Апериодичеокий (прибор) —аперіо- 

• -^иостк—аперіодйчшеть(-ности). 

Аппарат — апар&т (-та^ ® у 

Т.); [пристрій ' ф ;г' " 

пристрой, прилад (ФС.,>'.)]* 
а. белопишущмй—а. білопйсний, 
а. блокировочиий—а. блоківнйй, 

*• Б°до-а. Боді(вський); . на) 


ківнйй; 

■ . бистроработающий — <*■ хуТВО* 
чинний; 

а. Витстона— а. Вітстбнівськии; 

а. вираанивающий — а. вирівняль- 
ний * 

а. визьіаиой— а. викличний; 

а. главний блокировочний— а. ГО- 

ловнйй блоківнйй; 

а. дал і. но дейотвующий (тслеф.) —а. 

далекосяжний; 

а. дугогасящий— а. лукогісний; 
а. дуплексний— а. стрічнйй, ДУ _ 

плексний; 

а. иамерительмий— а. вимірчиЙ; 
а. иидунционний— а. ІНДУКЦІЙНИЙ; 
а. кинематографический— а. кінема¬ 
тограф ічнші; 

о . кино-проенционннй— а. кіно-про- 

скцшний; 

а. номпенсациоиний ( ПОПКНЩЮ- 

метр) —а. компенсаційний; 
а. многоиратний— а. МНОГОКрІТНИЙ; 
а. Морзе— а. Мбрзівеький; 
а. нагревательний— а. нагрівнйй; 
а. намоточньїй— витушка, а. намб- 
тувальнпй; 

а. направляющий— а. напрямний; 
а. опросиий— а. запит ний; 
а осветительнмй— а. світловйй, а. 
освітлювальний; 


«. печатающий (телегр.) —а. друків- 
нйй; 

а. пишущий —а. пйснші; 
а. п. рельєфно (бело )— а. білопйс¬ 
ний; 

«. предохраиительиий —а. запобіж¬ 
ний; 

а. приємний— а. приимільний; 
а. проекционний — а . проекційний; 
а. радистелеграфний—а. радіотеле¬ 
графний; 

“• р*диотелефоннмй—а. раді отеле- 
фбнний; 


а. раопределительний— а РОЗПО¬ 
ДІЛЬЧИЙ, 








4 Аппарат регистрирующий — Банка зталонная 


• . регнотрирумщий (часі*)— а. реє _ 
стрівшій; . 

регнвтрируїощмй, еамопишущий 

{• аттметр , амперметр) —а. са¬ 
мописний; 

а. ремтгеновокий— а.РентґАнівський; 
а. ротачиомимй— а. ротаційний; 
а. ричажиий— а. вАжільний; 

а. «амопишущий, региетрируїещяй 

—а, самопйспий; 

а. санний ( для градуиров. така )— 

а. полозкбвиЙ; 
а. сигнальний— а. гаслівнйй; 
а. симпланоний — а. ординарний 
симплексний; 

■. еморопечатимй— а. хуткодруків- 
нйй; 

а. олуховой— а. слухоїйй; 

а. отанционний— а. стадійний; 
а. отеииой, настам ний (телефонний) 
—а. настінний; 

а. отолоаий, настольиий (телефон¬ 
ний) —а. настільний; 
а. ото рожево й (блокировочний) — а. 
вартівний; 

«. отрельчатий ( телегр .)— а. стрілу- 
вАтин; 

а. телеграфний —а. телеграфний; 

а. т. многоирйтний — а. т. много- 

крАтішЙ; 

а. телефонний— а. телефбнний; 
а. теплоаой— а. тепловйй; 

а. токораа’единлющий — а. струмо- 
к розмичнйй; 

а. чернопишущий (телегр.) — а. фар' 
бопйсний; 

четирехмратиий (Мейгера) — а. 
чотирикратний; 
а. Юеа— а. Юзів(ськиЙ); 
а.-рееонатор— а.-резонАтор (-ра). 

92. Аппаратиал (комната) — апарАтня. 

93 . Аппаратний (стол, ящик) — апарат¬ 

ний; 

а. аал, ноината, поиещение—ада- 
рАтня. 


116. Баеа—база; 6. (между осями )— 

міжвісся; 

6. жеотная —м. цупкА; 

б. лодвижная—м. рухбме; 
б. троллея —бАза тролбйна. 

117. Бвиелит—бакел іт (-ту). 

118. Баиелитоеий—бакел ітбвий. 

119. Баламеировать (о якорях} —зрівно¬ 

важувати, зрівноважити. 

120. Балансмровма — зрівноважування, 

зрівноваження. 

121. Балансний (о модуляции)-рівио- 

вагбвий. 

122. Баллаетиий (о лампе, нагруаке} — 

баластбвий. 

123. Баллиотичеомий ( гальванометр , ме¬ 

тод, способ) —балістйчний. 

124. Баллои- —балбн (-на) (А.); 
б. ламповий —б. лямпбвиЙ; 


94. Апяаратестросние — апаратобуду- 

вАння. 

95. Аргирометрнчеемие аеои — срібло- 

мірчі тереай (-зів). 

96. Аргоновий (випрямитель) — ^рго- 

нбвий. 

97. Арматура— риштунок(-нку) (Рнд.); 

арматура (Пул., А .); 

а. нелодвйжная —р. нерухбмий; 
а. осаетитсльмал—р. освітлюваль¬ 
ний. 

98. Арретир—аатримнйк (-кА). 

99. Арретмровать—затрймувати, за- 

трймати. 

100. Арретмровочиий,-щий—аатримнйй. 

101. Ароонвалиаация —арсонвалізАція. 

102. Артикул ирующая олоообнооть (те- 

лефона)— вимбвність (-ности). 
102а. Ае(а)беот—азбАст (-ту). 

103. Аоовиатричаоиий — асиметргічний. 

104. Асинхронний (мотор, двигатель, 

генератор) —асинхрбнний; 
в. мотор (в узк. смисле — неколлек - 
шорний) — індукційний мотбр 
(-ра). 

105. Аетвсмроввмив—астазувАнпя, аста- 

збвання. 

106. Аотааироаать—астазувАти. 

107. Аотатичссиий,-ичний — астатгіч- 

ний, астазійний (ЛсФ.); 
а-чнооть—астатичність (-ности). 

108. Аофальт—асфАльт (-ту). 

109. Асфальтированний ( кабель, лента ) 

—асфальтбваний. 

110. Дофальтовий (лак, покров) —ас- 

фальтбвий. 

111. Атмоофсрний ( рааряд , предохр. 

устройство , злектричество) —ат¬ 
мосферний. 

112. Атомний (об злектрич., знергии) — 

Атомний. 

113. Аудиои—авдібн (-на). 

114. Ацетон—ацетбн (-ну). . 

115. Аеро-магнитиий (о сечении) —пові- 

тряно-магнАтний. 


6 . отеклянмий— б. скляний. 

125. Бамбуковий (о нити , волокне) — 

бамбукбвий. 

126. Бандаж (якоря) (иа проволоки)— 

пбв’язь (-зи);бандаж (А ., ДСТ.)\ 
І перс паска (Рнд .)]; 
б. (на полосового желеаа) — шина 
( ДСГ.,Др .); 

б. шиуроаой —пбв'язь шворковА. 

127. Бандажний (иапроволоки, шнура)— 

пов’язнйй; 

б. (иа полосового желеаа )— шинб- 

вйй. 

128. Банка —бАнка (А.); банька (ФС., 

Г.); слоїк (А., Тмч., ДСТ 
ФО., НХС.)\ 

б. лсйдсионая —пляшка лейден¬ 
ська (ФС.); 

б. еталонная —бАнка еталбнна. 


Барабан — Безударность 
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129. Барабан ( якоря , телегр. аппар .)— 

барабін (-на) (Г.); тарабан 
(Тмч., А., Г.);> бубон (Г.)\ 

б. ( для наеиеания проволоки кабе- 
ля )—навій (-вбю); 
б. іааодмой— барабін иакрутнЕВ; 
б. кабальна.» —навійжильникбвий, 
каблбвнй; 

б. подаищий (телегр.) —б. пода¬ 
вальний, подавіч (-чй); 
б. пружинний —б. пружинний; 
б. рагмотрирующмй — б. реєстрів- 

нйй * 

б. тямущий (телегр.) —б. тяглонйй. 

130. Барабанний ( якорь , . обмотка) — 

барабАнний. 

131. Барашновая гайка, барашем —бара¬ 

нець (-нцгі). 

132. Баретер— барАтер (-ра). 

133. Баонстмая яатушма —плескАта шпу¬ 

ли. 

134. ’ Баооайи —басАйи (-ну); 

6. кабельний —б. жильникбвнп. ка- 
блАвий. 

135. Батарейний —батерійний; 

б. маотер, надсмотргцик при бата¬ 
реє —батерІЙшік (-ка). 

136. Батарея; Ьаііегу; Ва«егіе(!); Ьаі- 

іегіе — батАрія (Пул., ДСТ., 
Рнд.), батарея (ФС., А.); 
б. аинумуляториая—б. акумуля¬ 
торна; 

бь алюминиеаая —б. алюмінійна; 
б. анодная —б. аибдна; 
б. бутилочиая —б. пляшковА; 
б. водоналивная —б. водоналивнА; 

б. вольтаичеоиая. Вольта— 45. вбль- 

тівська; 

б. вопомогательная —б. допомічнА; 
б. гальааничаоиая —б.гальванічна; 

б. гасовая —б. газбва; 
б. для тяги —б. тягловА; 


б. аерядиая— б. наснажнА; 
б. аеои новая— б. дзвінковА; 


б. маонадмая— б. каскАдна; 
б. иолитательная —б. црббувальна; 
б. ламповая —б. лямпбва; 
б. лмнейная —б. лінійна; 
б. меотная —б. місцАва; 

6. намела —б. жаровА; 
б. меперемоомая —б. непереносиА; 
б. ооеатитальмая —б. освітлюваль- 
на; 

б. первинная —б. первйнна; 
б. переиооиая— б. переноснА; 
б. под’емная, олуоммая -б. занур- 

иА; 

б. полеаая (телегр.) —б. польовА; 

6. поляриаационмая — б. поляри¬ 
заційна; 

6. поетояиная — б. стаціонАрна; 
б. пожодная— б. похбдна; 
б. раенооильмма— батАрі! рівнопо- 
ту'жні; 

б. раарядная— б. виснажи А; 
б. отанционная- —б. стадійна; 

б. отупанчатая —б. східчАста; 
б. еухая —б. сухА; 
б. телефонная —б. телефбнна; 


в. телеграфна» б. телеграфне, 

в. тармоеламтрнчеомая — термоо»- 

тАрія електрична; 

9. угольиая—б. в У^ І ^ ІШ ’ 4вя л пкя »' 
9. Я—инталмим.-^. вирівнйлья». 
6. фер-ирее^ий»- 6 -♦"Р"'® .’ 

б. центральная—б. централ * 

6 емипажмая—б. повозова, - 

батарей прмааетн а дай етане—ба¬ 
тАрі І надати «шиу. у 
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б. (скольгящий для токособирани я) 
—пбковзеяь (-зня); 
б. ьиитое«р»>нь.й (гемлтой вант ) 
—ґвйнт (-ті) земляний, 

6. контактний (скольгяирій)— пб- 

коваеяь дотичній; 

6. н. попоротий» (скояьаяирій) я. 
д. поворітнйй; 

6. неоояоний (полюсний) —череня* 
суцільний; 

б. ппеотннчотий (полюса) —ч. пла- 
тівчйстнй; 

б. полюоний —ч. полюсовий; 
б. токособнретевьннй — поповзень 
струмозб ірчий. 

138. Бешначиий (о полюся, башм.у— 

черевикбввй; 6. (о баиім. токо- 
собир.) —поковзвбвий. 

139. Башин —вйжа; башта (Г., Тмч.)і 
б. поро ходила —в. перехідні; 

б. поетова» —в. постові, пост-вбжа. 

140. Бевераиса оитеиио — Беверіжів- 

ська ангіна. 

141. Бег»ипе (вольт, дуг) —бігання. 
142 Бегать (о вольт, дуге) —бігати. 

143. Бегажщнй огонь (в синхроноскопе)— 

обіжні світло; 

б. дуг» (вольтовая) —перебіжній 
лук (-ку). 

144. Бег'-ттний; иаШев; иаШо»; Й6- 

[і (ток, составляющая мощ- 
ность)— невітний, нероббчий; 
бегвотний (Пул.). 

145. Бооооадушиий (прострижімо) — 

безповітріний. 

146. Бьадейотьно (машини)— ибшн (-ну). 

147. Боадоятельиий (електрод, сосгтл- 

ниє желега) —нечинний, неактйв- 
ннй. 

148. Боеиндуиционний (сопропшвлсше, 

цепь, нагругка) —неіндукаійннй. 

149. Боеиоирооий (о коммутаиии) —бев- 

іскрбвий. 

150. Боеопооний (о роботе, дейетвий, 

лампе) —безпічний; 
б-онаеть (обслуг кивали я)— безпіч- 
ність (-ности). 

151. Боереелнчний (о точне, гоне )— бай¬ 

дужий; 

б-чнооть—байдужість (-жостн). 

152. Беерольооаий (трамвай, дорога) _ 

безрейкбвий. 

153. Боерооетатний (пуск )—без реостат¬ 

ний . 

154. Бееударний (о включений) — беа- 

удірний; 

б-нооть—безуд&рність (-пости). 













ь 


Беление — Бо кал о сюразньїй 


155. Белеиио —біліийя, білення; 

і олеатричеоиоо —електробілення. 

155а.Беличье иолеоо— вАвіріЛве кблесо 
(Рнд.)-, біляче колесо ( ЛсФ .). 

156. Белооатий (о слюде)— білАстий. 

157. Белоиалильиий жар—білий жар 

(-РУ). 

158. Бололишущий ( алпарат )—білопйс- 

ний. 

159. Белий (слеш, штора) —білий. 

160. Бергмамовоиая трубка; Вег^шапп 

сопсіиіі, ІиЬіпк; Вег^таппгоЬг 
(п); ІиЬе(т) сіє Вег@;тапп—Ббрг- 
манівська трубка. 

161. Бврвговой (кабель, сгпанция) —по¬ 

бережний, береговйй. 

162. Беокоиечний («шш, сопротивление) 

—безконбчний. 

163. Беополаяний (о мої^носітш, л рошво- 

дительности )—некорисний. 

164. БеополюониЙ— -безполюсбвий. 

165. Беопроаолочиий —бездротбвий; 

б. телеграфи* — радіотелеграфія. 

166. Беоотруктурний (картон) —без¬ 

структурний. 

167. Бвецемеитимй ( изолятор) —безце- 

ментбвий. 

168. Беошумнмй ( полу скат) —безшум¬ 

ний, нешумкйй. 

169. Бетонний (і фундамент , кабимка) — 

бетонбвий, бетбнний. 

170. Биеиие (воля)— биття (ФС., А.). 

171. Биметалличесиий (о проволоке)— 

двометалбвий. 

171а. Би мар ний ( злектролит) —двбістий. 

172. Биполяриий (о вилке, ванне) —дво- 

полйрний. 

172а.Биоерная, четкообраеиая молния— 

намистувАта блйскавка. 

173. Бионвит (в злектрометре) —бісквіт 

(-ту)- 

174. Биттит—бітит (-ту). 

175. Биттитовий —бітитбвий. 

176. Бифйляриий {подвес в гальвано¬ 

метре, обмотка)— двониткбвий. 

177. Бивпектролиа —біелекТроліза. 

178. Биалектролиаиий — біелектроліз- 

ний. 

179. Бланк (темгр. )-^-блАн(о)к (-нка); 
б. буквениий —б. буковний; 

б. цмфермьій —б. цифбрний. 

180. Бланковий —бланкбвий. 

181. Блаом ( при сильн. источн. света) — 

блиск (-ску). 

182. Блиалежащий (виток)—пбблнзь- 

кий. 

183. Блик-—блим (-му); 

б. оветовой —б. світловий. 

184. Блок, с. и. б— блок (-ка) (А.); 

бльок ( Тмч .); [баранець (А.); 
коліиі (ДСТ.);] кружілка{Пул.); 
б. маршрутний —б. маршрутний; 
б. отправления —б. виряднАй; 
б. лриема —б. приймальний; 
б. опареннив —б-кн. опарбвані; 
б.-аппарат— б.-апарАт (-та); 
б.-а. даухочковий —б.-а. двовічкб- 
вий; 


б.-а. дифференциальиий — б.-а. 

диференціальний; 
б.-а. для оовобождемия путей— б.-а. 

звільнювач (-ча); 
б.-а. иополиительний — б.-а. ни- 
кбнувач (-ча); 

б.-а. об гоночний — б.-а. обмйн- 
ний; 

б.-а. промежуточиий — б.-а. нро- 
міжнйй; 

б.-а. путеаой блоимровки — б.-а. 

шляховбї блоківки; 
б.-а. раопорядительний —б.-а. роз¬ 
порядчий; 

б.-а. четирехочковий — б.-а. ЧОТИ- 
ривічкбвий; 

б.-авмичкв—б.-зАщіпка; 
б.-клаїиша—б.-клАвІша: 
б.-кнопка—б.-клАвіша; 
б.-иеханиам—б.-механізм (-ма); 
б.-м. недотавной—б.-м. надстав- 
нйй; 

б .-очко —б .-в ічко ; 
б.-пост —б.-пост (-та); 
б. -он гиал—б .-г&сло ; 
б. -око тема—б. -система; 
б.-отанция—б.-електрбвня; 

б. -учвоток-б.-ДІЛЬНИЦЯ. 

185. Блокировамний—блокбваний. 

186. Блоиировать ( участок )—блоку¬ 

вати. 

187. Блоикровка ( система ) —блоківка; 

б. {процесе) — блокування, бло¬ 
кування; 

в. абсолютная—б. абсолютна; 

б. а.-раарешительная—б.абсолібт- 
но-дозвільча; 

6. автоматичеокая — б. автоматич¬ 
на; 

б. вааимиая—б. взаємна; 
б. времеми—б. чАсу; 
б. группоеая—б. групова; 
б. аавиоимая—б. залежна; 

б. нвавтоматичеокая — б. неавто- 
маїйчна; 

б. ординарная—б. ординарна; 

б. полуавтоматичеокая — б. напів¬ 
автоматична; 
б. путовая-—б. шляховА; 
б. раарешительная — б. доавільча; 
б. овободиая—б. незалежна; 
б. отанциоиная—б. етаційна; 
б. уоловная-—б. умбвна. 

188. Блонироаочиий ( аппарат , пост , 

конденсатор)— блоківнйй. 

189. Блочний {подвес, лампа) —блочкб- 

вйй. 

190. Блуждвиив, богамие {вольт, дуги )— 

бігання. 

191. Блуждать (о вольт, дуге) —бігати; 

б. (о волне) —мандрувАти. 

192. Блуждающая вол на—мандрівна 

хвАля. 

193. Бодо аппарат; Ваигїоі арраіив; 

Ваибоїаррагаї (ш); аррагеіі бе 
Ваисіоі—Бодб(вський) апарАт 

(-та)- 

194. Бокалообраанмй (о чашке авонка) — 

келехуватий. 



185 баком* (луч, обмотка, частота)— 
бічвйй, боковій. , 

195 а.йолоои. (машиньї) пошкбда, пб- 

8* 1=ЙГГ_ Р ЙЙюм. 

ний. . . 

198. Болт—прогбнич (-ча). 

б. прмвоаякиктапьиїй» — в. при 

б. оирмпяющк*—п. СК Р* П1 ^' 

в. отягива*ощий,отяжиой—в. стяж 

ній; . 

в. упорний—п. угарний ■ 

199. Боптовой—прогбничний. 

201 Вольная фааа—пошкбджена фАаа. 

202. Большой (шок, частота) велшшй. 

203 Бории—притискачі; притиск Ач 

(-чА) {един. ч.) (ДР-) і затискач 
іЛСТ ); притички {Пул). 

204. Бороадв (на коллекторе)—вйжоло- 

205 Брї.^'іи-Ьгіскеї; \Уап<іиа 8 ег(т), 
Ьаіпреп'А-аїкІагпі (т); арр Іщие (І) 
(стенное) —наст івник (-ка, лям- 
пбвий; лямпонастівник (-ка), 

6. иоподоижиоо—и. л. нерухбмий, 
об. под.ижно.—н. л. рухбмий, 
б. потолочив. — настільник (-ка) 
лямпбвий. 

206 Брокат, бра—настінник (-ка) лям 
пбвий, лямпоиастіниик (-ка)- 
207. Брииотнмй (злежент)—орикбтиий. 

209 | Р р 0 он“Гй МИ (^нГ' реформа¬ 
тор )—панцерний 

210. Броноо—спиж (-жу). 

2іі Брои.оожй (клин, проволока, па 
кладка) —спижовйй. 

212. Броиярооянимй (шнур, кабель) 

панцербваний. 

213. Броннрооатіг—панцерувати. 

214. Броиирооко.-отима (кабеля)—оак- 

церувйннл, панцербвання, о., 
жранирование ( приемника ) за¬ 
стування. , , Г 

215. Броня (кабеля) —панцер (-ра) (•* •• 

А., Тмч.', У., Др-, Рпб.У, 

6. гибиоя —п. гнучкій; 
б. .окритая (замкнутая) (кабеля) 
—п. закритий; 

6. ко6.яя—п. жильникбвий, каоло- 

6. отирмтая (разомкнутая) (кабе¬ 
ля) —п. відкритий. 

216 . Брооаиио (света на зкран )— кидан¬ 

ня. , 

217. Брооать,-оить (на жран свет) 

кидати, кинути. 

218. Брооки тока—кидання струму. 

219. Брусок—бруебк (-скА); 

б. контактний—б. дотичкбвий, 

6. ооадиннтельний—б. злучний, 
б. угольний (в злементе) —б. вуг¬ 
ляний; . _ 

б. цинковий (в злементе)—о. цин- 

ковий 

220. Брж.гя (металла при перегорании 
предохранителеіі)- —бріяка. 


221 . 


222 . 

223. 


їло. »■-, 

—будка (' блискавич- 

б. гроноогоодияя о. 

никбва; _глухі; 

І •Ж^ЖХьннкбва.кй- 

б. ^оиатогра*»ч.оятя - ківо- 
б. б ’“^“ро^кційиа; 

6. прооициоииоя—6. проб _ 

д. рааговорив* (телеф .) - Р 

б. - б роап0 ' 

б. т^.и Ч ^ор-.тор»« - б. траво- 
формАтор на. 

225. Будочнмй— -будковии. 

226 Б у ява {телегр .)—бу ква, Л1Т ®Р 

і; 

водруківнАЙ. 

229. Букса {трамвая) —осяннця, 
б. якорная—о. витворпАва. 

230. Буксовий—осянАчний. 

231. Бунягя— папір (- ,і6 РУ); ^. 

б. аоб.отоооя—п. азбестовании, 

6. яо.новая - п. воекбваиий, во- 

б. гуттвя'.рчооая — в. гутвверчб- 


•вЯ 

іволйтор (-Р®)-, логічні; 

(-ка). _ лї,г,иптора) 


б. ни'ти- в. жбвтий; 
б. нооянруїошая, нооляционная 

п. ізоляційний; _ 

б. индняатормая — в. іидикітор- 
ннй * 

б. карборундовая— п. карборундб- 

вий * 

б. можаная— п. шкірянАй; 
б. яоричиваая— п. брунАстий; 
б. красная— п. червбний; 

6. лаиированная— п. лакбваннй; 

6. маннльокая— п. манільський; 
б. могомитоаая— п. мегомітбвий; 

6. ммкаимтоаая— п. міканітбвий; 

6. нккквлевая— п. иіклЄвий; 
б. парафмнмроааиная, пропитан¬ 
ими парафииом — п. (про)пара- 
фінбваний; 

6. пергаментная — и. пергамену- 

вАтий; 


6. пропмтамная— п. напбєний; 
б. п. жирами— п. промАщений; 

б. п. маолом, промасленная— п. 

проолієний; 

б. п. парафииом — п. парафінова¬ 
ний; 


б 

б 

б 
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Бумага шелковая — Бариатор 


в. шал новая—п. шовкОвий; 

6. шеллаиовая—п. шелакбьаний; 
б. ялоиомая—ц. япбнський; 
б. компаунд—п. компАунд (-ду). 

232. Бумажммй (конденсатор, абажур, 

изоляция ) — паперовий; 
б.-вовдушний (об иаоляции)— па- 
пбро-повітрянйй. 

233. Буиавновоиий фотометр; Випзеп’в 

рЬоІошеїег; ВипаепрЬоІотеЬег 
(п); рЬоіотАІге сіє Випвеп—Бун- 
зєнівський світломір (-ра), фо- 
томАтер (-трА). 

234. Бунт (проволоки), бухта — кбйла 

(аа Г., ДСТ ); [пачка (У.); 
койло (Др .)). 

235. Буря —буря; 

б. магнитная— б. магнітна. 

236. Буоооль—бусбля (ДСТ). 

237. Буотор —вольтододАтна динАмо. 

238. Бутилкообрааиий електрод—пляш¬ 

ку вАтий електрбд (-да). 

239. Бутмлочиий (злемент, батарея)— 

пляшковий. 

240. Буферний (аггрегат, батарея )— 

вирівняльний, буферний. 


241. Бухта (провода), бунт—кбйла; 

б. кабальная — к. жильникОва,ка- 
блАва. 

242. Бмотрота—хуткість (-кости). 

243. Бмотрмй (о аарядке, разрядке )— 

хуткйп; б. (о движении )— швид¬ 
кий; 

биотро-двйотвуюїдий (вьіключа- 

тель. контакт )— хутко-чйнний; 
б -маияющийоя (о нагругке) — хут¬ 
ко-мінливий ; 

б.-л'рвмаииьій (шок)—хутко-амін- 
ний; 

б -пвчатающий (шел. аппарат) — 
хутко-друківнйй; 

‘ б.-работающий (тел. аппарат)~т 
хутко-чинний; 

б.-жодний (мотор, генератор ) — 
швидкору'шний; 

б.-жадний (злектровоа) — швидко¬ 
хідний. 

244. Битоаая иагруана— побутбве обтй- 

ження. 

245. Бюро— бюрб (-ра); 

б. телефонно*— б. телефбнне. 


240. У-обраамий, веобрааний(о кривои) 

—у-подібний. 

247. Вагон— вагбп (-на); 

а. автономний —в. автоибмнии; 
в. двойиой —в. подвійний; 
а. одиночний —в. одиничний; 
в. прицолной —в. причіпний; 
а. трамвайний —в. 'фамвАІіним; 
а.-двигатель — в.-мотбр (-ра); в.- 
рушій (-шій); 

а.-д. паооажирокий — в.-м. паса¬ 
жири ий; 

а.-мотор — вагон-мотбр (-ра). 

248. Вагонний —вагОнний, вагонОвий. 

249. Вагоиовожатий —вагоновбд (-да). 

250. Вакуум —порожня; 

в.-когерер —порожнявий когерАр 
(-ра). 

251. Ваиуумвтр — порожнем ір (-ра), ва- 

куумАтер (-тра). 

252. Вал —вАл'(-ла); 

а. первключающий— в.перемичний. 

253. Валик— валбк (-лкА); 
а. ввдоммй —в. тйжний; 
в. ввдущий —в. тяговйй; 

а. краоящий —в. фарбівнйй; 
а. лентопротяжн ьій — в. стьожко- 
посувнйй; 

в. мажимиой —в. натискний; 
в. иатяжиой —в. натяжний; 
а. пвчатающий —в. друківннп; 
в. рифлеиий —в. карбОваний. 

254. Валиковьій —валкОвий. 

255. Ванна — купіль (-пАлю) А., 

ДСТ); купеля (Тмч., Т.); 
в. ( сосуд) —купільниця; 
в. биполлрная, дауполяриая— ку¬ 
піль двополйрний; 


а. аохдушная —к. повітряний; 
в. вьілуженмая—КупІЛЬНИЦЯ (вй)- 

луджеиа; 

в. вьіомоланная иамутри (деревин¬ 
ная) —к-ця висмолена; 

«. гальваничвокая — к. гальваніч¬ 
ний; 

в. гальваноллвотичесная —К.галь- 
ваногіластйчнии; 

щ. гидрозлвнтрмчвокая — к. гідро¬ 
електричний; 

в. дауполяриая —к. двополйрний; 
в. глиняная —к-ця глиняна; 
в. деревинная —к-ця дерев нна: 
в. камениая — к-ця кам'яна: 
в. ииолая —к. кислий; 
в. монололярнвя —к.однополярний; 
в. осмол енная (вообще) —к-ця по- 
смблена; 

в. о. онаружи — к-ця обсмолена; 
в. пропитанная (деревин.) —к-ця па- 
пбсиа; 

в. сватовая -к. світливйи; 
в. трилолярная —к. триполярнии: 
в. формовочиая —к. формівний; 
в. чугунная- -к-ця чавунна; 

в. злвнтричеомая —к. електричний; 
в. злентролитичеоная —к. електро- 

літйчний; 

я. злентроотридетальная —к. елик- 
тровід ємний; 

а. злектроположительная —к. елек- 
трододАтниЙ; 

■ . змалироаанная (чугунная) —к-ця 
склицьбвана. 

256 . Ванная ,ванное помещенив— куп іль- 

ня. 

257. Бариатор -варіятор (-ра). 


Вариадии — Весь» аргирометрические 
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258. Вармвции ( магнитизма ) — зміни 

(змін), варійції (-Дій); 

в. нагнитимв—з. магнАтні; 
в. м. вено ви* — з. м. вікові; 
в. м. вжвгоднмв, годичнив з. м. 

річні; . . 

В М. олучвйимв—з. м. випадкові, 
в. м. оуточнив—3. М. добові. 

259. Ввринроввннв ( магн. потока) мі- 

няння. варійція. 

260. Вариировать —мінйти, варіювАти. 

261. Вариоиуллвр —варіокуплер (-ра). 

>62. Ввриомвтр —варіомАтер (-тра); 

в. бифилярний, двуимтимЙ — в. 

двониткбвнй. 

263. Ватт; м/аіі; \УаП(п); ^аП(т)-—ват 

(-та); [ ватт (Пул., ЛсФ., Др-)\\ 
в.-чво —вато-годйна. 

264. Ваттмвтр — ватмбтер (-тра); 
в. двойной—в. подвійний; 

В. дииамомвтричвоиий — в. дина- 
мометрйчиий; 

в. диффбрвнцивльиий — и. ДИфе- 

ренціяльний; 

в. иидуициониий —в. індукційний; 
в. однофазний —в. однофазбвий; 

в. рвгиетрирующий, оамопишущий 

—в. самопйсиий; 

я. о авркальной шкал ой — В. ЛЮ- 

строскалАвий; 
а. твпловой— в. тепловйй; 
в. трехфааний— в. трифазбвий; 
в. еталонний —в. еталОнниіі. 

265. Ваттмвтрограф (ваттметр сомопи- 

шущиа, регистрир ующи й )—ват- 
мАтер (-тра) самоийсний. 

266. Ваттиий (ток, провоОимость)— ват¬ 

ний, робочий. 

267. Ввинчеииий (изолятор) —в(у)ґвйн- 

чеііии, в(у)кр\чении. 

268. Ввинчиванив — в(у)ґвйнчування, 

в(у)Гвйнчення; в(у)кручування, 
в(у)кручення. 

269. Ввиичивать,-тить — в(у)ґвйнчува- 

ти, в(у)ґвиитити; в(у)крУчувати, 
в(у)крутити. 

270. В вод ( провода , антенн м)—у(в)пуск 

(-ску); запровід (Рнд.); впрова¬ 
дження (А., Тмч.)’, 
в. антенний —у. антенОвнй; 
в. двойной —у. подвійний; 
в. троймой —у. потрійний. 

271. Вводной (иаолятор, проводник )— 

(в)пускОвйй. 

272. В. ..убь продвигатьоя (о волне) — 

вглиб просувАтися. 

273. Вебер (единица магн. емкости) — 

вАбер (-ра). 

274. Ввдвние ( вагона )— ведіния. 

275. ВадомиЙ (ролик, колесо )—тяжний. 

276. Ввдущий (ролик, валик)— тяговйй. 

277. Веврообрвеиий (рупор, антенна) — 

віялувАтий. 

278. Ввновив мвгнитнив нолебвння, вв- 

рнвции —вікові магнАтві зміни. 

279. Вектор —вАктор (-ра); 

в. рас ходи щнеся— В-рй розбіжні. 
>80. Векторний (о диаграмме )—вАктор- 

ниіі. 


281. Величино (тока, емкости )—вели- 
в. 'мгновеиивя (тока) — в. миттьо- 


282. В.н.пьт.; \КеЬпе11; ^еЬпеІІ-; (гіе) 

\УеЬпеІі (лампа, пргрьишпвль, 

трубка ) — ВенАльтівський. 

283. Ввитилировами,— провітрювання, 

провітрення. 

284. Ввитмлироваті. — пров ітрювати. 

285. Вритмпь( лм.) — вентиль (-ля). 

». (Флвлшнга, Венельта) — хлипав 

(-кА). 

286. Ввнт *пимшЛ(усилитель,трубка) 

хлипакОвий. 

287. Ваитиля^гор-вітрогіи 

(А.); вітрячок (У ): «»’ 
ровик (ДСТ.)', вітрівка (Рнд.У 
млинок(ФС .); вентилятор (ФС.). 

288. Ввитиляциоиимй (канал, труба )— 

пров ітрювал ьниЙ. 

289. Веитиляцня—провітрювання, про¬ 

вітрення (А. ДР-* / ■» . У ' 
ФС.У, вентиляція (А.); вітро- 
виця (ДСТ.); 

в. анснвльиая —п. віснА.аксійльне, 
в. иснуоотввнная —п. штучне; 
в поперечная-— п. поперАчне; 
в. посторонияя-—П. СТОРОННЄ; 
а. осевая —п. віснА; 
в. радиальнвя —п. радійльие; 
в. онвоаная —п. наскрізнА; 
в. ооботввниая —п. влАсне; 
в. уонлвннвя —п. збільшене. 

290. Вертикальний (регулятор, шсшен- 

на ) —прямовисний, сторчовий. 

291. Верх (рефлектора, столба )—верх 

(-хА); 

в. нвпроврвчнмй —в. непрозОрии. 

292. Вврхний (держатель, свет, провод) 

—вАрхній. 

293. Верхушка (вершина воля м) —вершбк 

(-шкА). 

294. Вершина ( столба ) — верх (-хА); 
в., головна ( столба , жачшьі) — го- 

лОвка; 

■. двиорвтивиая (мачти) — голОв- 
ка оздОбна; 

вершину (столба) сиашивать, оно¬ 
вить — верха скісно зрізАти, 
зрізати. 

295. Вершинний (о привязи, насадке )— 

вершковйй. 

296. Вео—вагА; 

в. оцвпиой (з лектровоаа, вагона )— 
в. зчіпнА. 


297. Вееовой (ареометр, вольтаметр )— 
ваговйй; в. (относ. к весам )— 
терезОвий. 


298. Ввоомооть—вАжність (-ности). 

299. Ввеомий—в&жнйй. 

300. Ввом — тереай (-аів) (£., Др,, 

ДСТ., ФС.);[вага ( Т.Щ*. АЯС_ 
ДСТ., ФС., НХСА; лдеілнйця 
(КХС.)]; / 

я. аргнрометрнчеон^р 7. срібло- 

Мірчі; , І\\; іг ■ - 










10 


Весм гадьванодластжчвские — Виток 


ЗОЇ. 


гмміиоплитичвсдиі — т. галь¬ 
ванопластичні ; 

“ндуицмониио —Т. індукційні; 
в. йоромиолоаио —т. коромислбві; 
ш. крутильии* ( Кулона) — т за¬ 
крутні; 


о. нагиитнм*—т. магнітні; 

•. металлометричесико—т. метало- 
метрйчні; 

о. міитродимамичаокм (ампер-ве- 

сьі)—т. електродинамічні; 


•• пружиним* —т. е. пружйнні; 
■ .-держателі» (для з талонно й свечи) 
—т.-тримач і(-чів). 
в * т *а (обмотки, якоря )—гілка 
(А., РнЬ У.), галузка (Г.); 
[вітка (Г„ Др .)); 
л. воохадящая ( кривой ) — г. до- 
гірня; 


ииоходлщея-—г. додільна; 

■* параллельиая—г. рівнобіжна. 

302. Ветер електричеоиий—вітер (-тру) 

електричний. 

303. Ветряииа, аетреинии — млинбк 

(-нкй). 

304. Ветряной (двигатель )—вітровий. 

305. Вещеотао—речовина; 

■ . иаолирующе*—р. ізоляційна; 

а. и. вол о мни ото • — р. і. волокну¬ 
вата; 

■ • и. воонообрааио* —- р. і. воску¬ 

вата; 

в. и. густо* — р. і. густі; 

в. и. жидмое—р. і. течні, рідкі; 

■ . и. невоспламеняющееоя — р. і. 

незапальнД; 

в. и. неплавко* — р. і. нетопкі; 
в. и. огиестоймое—р. і. вогнестій¬ 
ка; 

а. и. плавмо*—р. і. тонка; 

в. м. пластично*—р. і. пластйчна; 


в. и. полужидио* — р. і. напіврід¬ 
кі, нашвтечна; 


■. и. т*плоупорио* — р. і. тепло¬ 
тривкі; 


в. и. тягуче*—р. і. тягуча; 

в. оклвмвающ**—р. склейці. 

306. Вааимимй (потенциал, блокировка) 
—взаємний; 


■. мидукция — взаємоіндукція, вза¬ 
ємна індукція. 

307. Вааимодейотаи* ( токов , сил) —взає- 

мочйн (-ну). 

308. Вааимоиидукция — взаємоіндук¬ 

ція. 

309. Вар** (рьічага, стрелки )—рбзчіп 

(-чепу). 

310. Вароаанний (проводу —розрізаний. 

311. Вараамой (ричаг, гамьічка )—розчіп¬ 

ній. 


312. Варвамваии* ( проводов )—розрізу¬ 

вання, розрізання. 

313. Вареаиаать,-аать (провод) —розрі¬ 

зувати, розрізати; в. ( стрелку )— 
роачіпйти, розчепити. 

314. Вармв ( маслешшка )—вйбух (-ху). 

315. Вариватель ( злектрический )—міно- 

запільник (-ка). 

316. Варивать, ваорвать — висіджувати, 


вй садити; в-ся —вибу хіти, вйбух- 
нути. 

317. Вармвчатмй (газ, смесь )—вибух6- 

вий. 

318. Ваять, брать о иеста (омоторе )— 

рушіти, рушити (за Г.). 

319. Вибратор —вібрітор (-ра); 
в. Напла— в. Кіппівський. 

320. Вибрационимй (еь трямитель, ре¬ 

гулятор) —вібраційний. 

321. Вкбрацкя (мембраньі) —тремтіння, 

вібріція. 

322. Вкбрироаать —тремтіти, вібрувіти. 

323. Виганда лампа —Вігіндівська лйм- 

па. 

324. Видами* на раоотоянии— бічення 

на віддаль. 

325. Видимооть ( света )—вйдність (-но- 

сти). 

327. Вид ( внеиіность ) — вйгляд (-ду); 

в. (разновидность )—вид (-ду)Г 
в. оимуооидальимй (криеой) — вй¬ 
гляд синусоїдільний. 

328. Вкдоиамемеиие (потока світового , 

магнитного) — відміна. 

329. Види (токов) — в йди (-дів); вид 

(-ДУ) ( един . ч.). 

330. Вилка, рааветалвиив (в глек, сети)— 

рбзвилка (за Г.); [ріжки (ДСТ.), 
рогачик, рогулька (Др.), виделко, 
ьиделечко (А., Тмч., Г.)]; 
а. (мех. конструкция) — вйлка 
(-лбк); 

• . (багор) (для удержав, столбов)— 
рогіч (-чі); 

а. (для подвеса) — чаплія; 

в. соединительная—в. злучні; 

В. штепсельная — прйтичка виль- 

чіста; 

злвктролитичвоная— в. електро¬ 
літичні; 

в. а. билоляриая — в. е. двополяр- 
ні. 

331. Вилкообрваммй — розвйлкуватий. 

332. Вилочний (контакт, приспособле- 

ние) —вилкувітий. 

333. Винт —Гвинт (-ті); в. (шуруп )— 

шруба; 

в. аажимной —г. затискній; 
в. контактний —Г. дотичкбвий; 

в. микрометричеокий — Ґ. мікро¬ 
метричний ; 

в. регулировочний — Г. регулІВ- 
нйй; 

в. упорний —ґ. упірнйй; 
в. установочний—Ґ. устанОВНІЙ. 

334. Винтовой (коммутатор, домкрат) 

—Гвинтовій. 

335. Виоциновий фильтр — вісцинове 

цідило. 

336. Виоячий (колпак, лампа) —виснйй. 

337. Виткоаий (о соединении, изоляции) 

—звойовйй. 

338. Витой (шнур, лроеод)—кручений, 

звітий. 

339. Виток — звій (звбю) (за Г.); за¬ 

крут (Тмч., ЛсФ.); скрут (Рнд., 
ФС.у, обкрут ( Др .); вителка, 
цівка (Г-мч.)]; 


Витки близлежащие — Возвращение 
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в. блиалажащие— звої пбблиаькі; 

в. воаврвтний, иаввд идущий—з. 

зворбтний; 

в. мертвий— а. нечйнний; 
в. поперечний— а. поперечний; 
в. п рот и водейотау ю щйо— зво І (су) - 

протичйнш; 

■мтиов оеиция— мбташка. 

340. Витриимий (рефлектор ) — вітрйн- 

ний. 

341. Вмтрит —вітрйт (-ту). 

342. Витотоиа; ШЬеаівІопе; ^Уйеаіаіо- 

не; \УЬеаІ8Іопе (апдарат , мо- 
Стик )— Вітстбнівський. 

343. Вихревой (ток, поле) —вихровій. 

344. Вихра —віхор (-хора); 

в. магиитимй— в. магнітний; 
в. алектромагнитимй — В. електро¬ 
магнітний. 

345. В капи вами* (столбов, мачт) —за¬ 

снування, закопіння. 

346. Вкапиаать,-олать — закбпувати, 

закопати. 

347. Включатель — у(в)микіч (-чі); за¬ 

пинай (Пул.); 

а. батарейний— у. батерійнии; 
в. рмчажмий— у. важільний. 

348. Включать,-чить —у(в)иикіти, уві¬ 

мкнути. 

349. Вилючеии* — у(в)микіння, уві¬ 

мкнення; 

в. а цепь— у. в кбло; 
в. вотречмо*— у. (зу)стрічні; 

В. диффереициальное — у. дифе- 
ренціяльне; 

в. маоиадио*—у. каскадне; 
в. иоовемно* —у. посереднє; 
в. мгновеиное — у. миттьові; 
а. иавотречу—у. назустріч; 
в. на горение—у. на світло; 
а. на передачу—у. на пересиління; 
в. на потуханме—у. на тімно; 
в. на прием—у. на прийміння; 
в. параллельмо*—у. рівнобіжне; 
в. полу прямо*—у. напівпосе рідне; 
в. повледовател ьное—у. низ НОВІ; 

В. прямо*— у. безпосереднє. 

350. Включеииий —увімкнений. 

351. Влажний —волбгий; 

■•жнооть (изоляции) — вологість 
(-гости). 

352. Влево (вращение) —лівбруч. 

ЗГ Влияиие (проводов, магната ) — 
вплів (-ву). 

354. Вмаааинмй (крюк) —у(в)міааний. 

355. Вмаака (массьі) — у(в)мІ8ування, 

у(в)міаання. 

356. Вмаачкн— у(в)мізувальник (-ка). 

357. Вмаамваиие (массьі) — у(в)мізу- 

вання. 

358. Вмааивать,-аать — у(в)мізувати, 

у(в)мізати. 

359. Вмеотимость (вагона, трамвая) — 

місткість (-кости). 

360. Вмеаапнмй (о замьїкании , повише- 

нии напр.) —раптбвий, 
в-ность— раптбвість (-вости). 

361. Внелолюсний (о пространствс) — 

позаполюсбвий. 


Виараечатммй — позарозрахункб" 

Виашиий (провоОник, сила ) — 

ВНІШНІЙ. ^„пл- 

Внутрем ний (проводка, сопро- 
тивл. ^—внутрішній. , 

Вода подкиелеииая — вода підки 

слена. 

Водоналиеной (злемент) —водона¬ 
ливній. 

Водоиепромицаеммй — водонепр О- 
НІКЛИВИЙ. 

Водородний (аппарат, лампа ) 
воднЄвий. 

Водородо-ииолороднмй (елементі 

воднбво-киснбвий. 

Водоотруйимй—ВОДОСТРУМИННИЙ. 

Водяиой (двигатель, вольтаметр, 
охлажд'ние )— водяній. 

Воєнний (телеграф) —військбвии. 
ооабудитель; ехсііег; Егге£вг (Ш), 
ехсі1аігісе(0—збудник (-ка);[по¬ 
будник (Гмч.)]; 
а. Гертца —з. 5 'іртцівськиЙ; 

В. кой центр ичеекнй — 3. концен- 
трічний; 

ш. повледовател ьмий — о. низко- 

вйй; 

а. шунтовий —з. у зб і ^шіковии. 
Воабудмтельмий (аггрогат) —збуд¬ 
ний . 

Воабу ждать,-будить — збуджува¬ 
ти, збудйти. 

ВоабуждающиЙ (/пок)—збудній. 
Воабу ждем ие , ехсіїаііоп; Еггекипе 
((); ехсііаііоп (і)— збуджування, 
збудження (А., ЛсФ., У.); зво¬ 
рушення (Др.); [оживлення 
(Рнд.)\; 

в. веаимное— з. взаємне; 

в. ми диви дуально* — з. інднвіду- 

ільне; 

а. неаависимо* — з. незаліжне; 
в. остаточно* —з. залишкбве; 
а. ответвленмое- —з. відгалужене; 
а. параллельмо* —з. рівнобіжне; 

а. л еременное, меияющееоя — з. 

мінливе; 

о. последовательиое — з. низкове; 
- - 

В. ЛОСТОЯННО*—з. стале; 
в. смешанно* —з. мішане; 
в. ооботвенмоє— з. вл&сне; 
в. центрально* — з. центральне; 
о. шунтово* —з. узбічникбве; 
в. гиперкомпаунд — а> надком- 
паундбве; 

в. компаунд —з. компаундбве 

Воабужд.нний— .збуджений 
Воаарат (тока) верт&ння, повбр- 

Н6ННЯ, 

• . чари аанлю—в. землею 
Воарратний {удар, толчгк, сняаь)— 

зворбтниа. 

Воавращать,-тить,-оя — веотатн 
вернути,-ся. «ртатн, 

' <*м«6 рани, то¬ 

ка) — вертіння, повірвення 
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Воавращекімй — Вольтаметр алектролитический 


383. ВоаяращаиниА—вернутий. 

384. Ваадойотаио (токоо)—вплив (-ву). 

385. •••пух—повітря; 

в. оирумавщий—п. окільне; 
в. оматмй—п. стйсиуте. 

386. Воадушиий (вьіключатель, зазор, 

изоляция ) — повітряній; 
в. ( провод , канализация, сеть) — 
надземний; 

в.-бумажиий (об изоляцмш) —пові- 
трйно-папербвий. 

387. 1«<иущатк | *тііть,*«я—збурювати. 

збурити,-ся. 

388. Воаиуїдающий (о шле)—абурнйй. 

389. Воамущяимя — збурювання, збу¬ 

рення (А., Тмч. , У.); 
в. атмоофориио—з. атмосферні; 
в. магиитмио —з. магнітні. 

390. Воамущяииий—збурений. 

391. Вовни мата,-муть (о токе, перена- 

пряжснииу —постав іти, постіти. 

392. Вввимиаиив.-иоааниа — поставан¬ 

ня, постіння. 

393. ВоанмкшмА—посталий. 
393а.Воаобмоаитяльиий,-ляю«ций —ВІД¬ 
НОВНІЙ. 

394. ВеаобиояЛанмя (дуги,рент, тр .)— 

відновлення, віднбвлення. 

395. Воаобковлоиньїй — віднбалений. 

396. Воаовиоаллоиий—віднбвлюваний. 

397. воаобноалять,-вить — відновлю¬ 

вати, відновити 

398. Вовобноалямщийоя {злемемт , дуга) 

—відновний. 

399. Воараотаима {сили така, злек- 

тромагнитного потоки) — зро¬ 
стання. 

400. Воараятать,-ати — зростати, зро¬ 

сти. 

401. Воараотающий—росту чий. 

402\- Вол на—хвйля; 

в. блуждамщал — х. мандрівні; 

В. вотулающая — х. ВХІДНІ; 
в. гармоничоаиа* — х. гармонічна; 
а. двойиая—х. подвійна; 
в. одиничная—*-х. поодинбка; 
в. *атуха»ідая—х. вгамівні; 
в. авуновая—х. звукові; 

в. иидуктированиая — X. індуктб- 

вана; 

в. мвдулироавииая — х. модульб- 
вана; 

я. м. иалучаомал—х. м. випромін- 

на; 

в. набагающая —х. набіжні; 
в. иоаатухающал — х. невгамівні; 
в. ооновивя —х. основні; 
в. отражанная —х. відбита; 
в. падающал —х. в па дні; 
в. порадаточиая —х. пересильні; 
в. пооилаямая— х. відраджувана; 
в. паролоилаиная— х. залбмлена; 
в. лроходящал —х. прохбжа; 
в. радиопорадачи— радіохвйля ; 

в. оватовая—х. світлові; 
в. оалаамимв—х-лі звязані; 

в. оииуооидальиая — х. синусо- 
Ідільна; 

в. ообвтввимия—х. власна; 


в. отоячая— х. стоіча; 
в. афаричаямая— х. сфері ч« а; 
в. ультра-короткая — X. ультра- 
корбтка; 

чаотная {сопряжеммой системи ) 
—х. парціДльна; 

в. олоктромагиитиая — х. електро¬ 
магнітна. 

403. Волновой— хвильовій; 
в.,волиовбраанмй (зфсєлєзо, обмот¬ 
ка) — хвилістий. 

404. Волиолом— хвильолім (-ма); 
в. омкоотнмй— х. ємнісний; 

В. иидумционнмй—X. ІНДУКЦІЙНИЙ. 

405. Валионор— хвильомір (-ра) (ЛсФ.У, 
в. аатодинимй— х. автодннбвий; 
в. Сляби— х. СлЕбівський. 

406. ■олмообрааммй {обмотка)- — хвилЕ- 

стий; 

а. длижониа {ртути в прерив.) — 
хвилювіння; 

о-амооть — хвклЕстість (-тости). 

407. Волиоукаяатоль— хвильовкіз (-за); 

а. боломотричооний — х. боломе- 
трйчний; 

а. нагнитиаай— х. магнітний; 
а. икирофоиимй— х. мікрофбнний; 

я. алактролитичаокий —х. електро- 

літйчний. 

408. ВоломииатмА {об иаолир. вещ.) — 

волокпувітий. 

409. Волокно— волокні; 

о. аобаотоооо— в. азбестбве; 
а. бабмукоаоо— в. бамбукбве; 
в. лродольиоя— в. подбвжнє. 

410. Волосом {влампе) — волосі на (Г., 

А., У.); [волосок (А., У.)); 
о. кварцовий-— в. кварцбва; 
о. моталлиамроваиишй — в. мета- 
льбвана; 

а. подвоєний— в. почіпні. 

411. Волооковмй— волосйнний. 

412. Вольт; уоіі; Уо11(п);уо11(т) — вбльт 

(-та). 

413. Вольта-граммова машина— Воль- 

та-^ріммівська машина. 

414. Вольтаж— вольтіж (-жу); 
а. лоотояиимй— в. стілий. 

415. Вольтаиаацил — вольтаГзіція; 

в. оииуооидальиал — в. синусої- 
дільна. 

416. Вольтаичаоиий (о батареє, злек/при¬ 

несіте) — вбльтівський. 

417. Вольтаметр— вольтамітер (-тра); 
в. Буиваив— в. БунаенівоькиЙ; 
в. вооовой— в. ваговій; 

в. водлиой— в. водяній; 
в. галовий— в. гаабвий; 
в. модний— в. мідний; 
в. металличооиий— в. металівий; 
в. об'ємний — в. обсягбвий, об єм¬ 
ний; 

Я. о гро мучим гасом, гасовий— в. 

газбвиЙ; 

в. ооробрянний— в. срібловйй; 
в. титрационний— в. титраційчий; 
в. цинковий— в. цинкбвиЙ; 
в. аявмтроонтичавкий— в. електро¬ 
літичний. 


Вольтампер — Вспашаа злемгричеекая 
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вапьтамптг —вольтампер (-ра)' 

«в! - вольтампермА- 

■. ^ц^мамм мВ—в. кв т е нькйв и й. _ 

“• "гмвяггв 
-•ГдЯКГГД- Й&-- „ 

и. глави м А в. ГОЛОВИЙ0; 

.. даоАИОА—в. подвійний, • 

в. Г-ФФ^анц^яьм-» - в. дифе- ^ 

в. ммогомаиарнмй — В мпогокі- ^ 
.. мультмц»лп*»лири»яА. в. много- ^ 

. «йгги. „ружйнннй; 

Аімпі. 

—в. самопйсний; 

.. а даумя швалами — в. двоска- ^ 

. оамопміиуиімй, рагмотрнруїаімпй 

— Ві самопйсний; 
а. омгиальимА в. гаслівийй, 

■ омихромиааимоиим» — в. син 

.. отаткчоякий в. статічний, 4 

оуммариий—в. сумірний, 

•. таллоаой—в. тепловій, * 

а. точний—в. тбчний; 

:;,^ма В гм^: В .-в.влектро- -1 

424 Вольтметре»» 4 » (переключаїтль)— 

425. ^ГЙ-» ГЖ °- , 

пйсний, вольметрбграф (-фа)-_ 

426. Вопьтоа, Вамьта; уоііаїс, 

1 всЬв; (йе)УоІІа («полб) — Вбль 
тівський; 

, дуга —вбльтів лук (-ку). 

427. ВальтодвАавачмая „шина- воль- 

тододітна машина. 

42Н ропьфрам—вольфрім ( _ му). 

429. Вал ьфрамаамА (о лампе , мит у— 

вол ьфрамбвий. 

430. Ворона»—лійка; 

а. ааадиая—л. упускнй, іж6к 

гоаорнал (амбуииора) — ріжок 

(-жкй); __ 

■, картон нам—л. теїсту рна. 

431 . Вор»а»»а*ра»ам* (об антенне) 

лійкувйтвй. 

ЛІ; Г——- - і- 

воскувАтий. . .. „„ 

434. Воапяамаианмв »»атрич««о» за 

вйгневвя електрйчве. 

435 Ваопламонятьоя.-нитьоя заво- 

п.юватися, аавйгнитися, ааймА- 
тися, зайийтися. 

436 ВооприимчаамА — сприиятлнвий. 

а-чммата — спривйтливість (-во- 

ств); 


в. иасаатиая—'Ь ка™^ ТНІ '' 
9 . уйМММЯ-П. ИМТОМ , п 


- справ- 


виаярммнмани* і»"'"-' 

М^ННЯ. _ „.та—СПРИЙМАТИ, 

Вавпрннммвть,-яять 

СДРИИ " ^ . г- (ашжения, *«"•> 


. Воопранавоиих*. — -- 

ВІДТВОрІТИ. — ВІДЛОВ* 

в#аитимаияять,-имть,-о» ° ^ 

лйти, відиовйти.-ся. 

Воавтаиавламиа (аккумуляяюри, 

' “«міоном)— віднбвлювання, в д 

(о «ОМИ мриеой) - ДО- 

. Впадаиа *(«олим) - »”^ ВИа; *" 
гмоадо (якоря) —■ Ґ “Р*' ^ 

:;= с ,ТїїЗІ^|5. 

.. Оалуавмрмтвв— "Ґ. 

■ впадАти, вдАсти « .снироиіа"' . 

і Впаданна в оимараммам—виол» 

,. •іггг2Г;,< гїї с-*->- 

у(в)ШІІТІТИ, уСнїИЛвСЯ* 

»■ ^Й&ти. 

о |£ІЇ22в% еояме )—упущений. 

? (микрофон, аержо- 

тель) —поворіт ийй._ ж 

в. дввякаиив—обертйвий рух (~ Х У) - 
»3. Ираіцатт — обертіти; ■. (помрем - 
еать)- повертАти. 

14 Вваінімам*мИ(осііл«, уеилші) обср- 
тАльний; в. ( п орврошмшриріа)— 
повертАльнпЙ. 

35 Врвщамша А*и( кок деисшпор транс¬ 
форматор) — обертйвий; в. (по¬ 
воротний) —поворітийй; 
в. вввьтовв дугв — кружлйльиий 
' вбльтів лук (-ку). 

,56 Врашаима (маєм, поля) — обертАв- 
ня; в (пооорачцеамие )— повер- 
тАнвя; 

а. вімав—о., п. лівбруч; 
в. вправ*—о., п. правбруч; 
в. овикрвивв*—о. снихрбние; 
в. аваш-рвмагиитивв — о. електро- 

457. •радитввь (радиопоиемника) - ра- 

діошкіднйк (-кА). 

458. •радить—шкбдити. 

459. Врадим» (перехо<), шрм)—шкідпйй. 

460. Враманнм» (контакт, у д ав и м) 

—тимчасовий. 

461. Врубать, вруВ м ть (рубильник) — 

у(в)мнкАтв, увімкнута. 

462. ВруАав,-ан»а(ррбилишка)—у(в)нв- 

кАння, увімкнення. 

463. Вапашвв авамтрвчаввап - бранка 

електрйчва. 
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Вспомогательгай 


Вшюв по вибору 


464. Йопоиогательни* (мотор, батарея) 

—ДОПОМІЧИЙЙ. 

465. Йопихиван»е,-шиа (вольт, дуги, в 

рент. тр .)—спалахування, спа- 
лахАння, спалАхнення, спАлах 
(*ху). 

466. Вааьшмаагь.-хмуть—спал&хуватн, 

спалАхнути, спалахнути. 

467. Вфлмхиаамщий (дуга) —спалах- 

нйй. 

468. •отави»—уставка (Г.. У., ДСТ., 

Др-, ТмЧ.); вставка (А.); 
а. контактная—у. дотичкбва; 
о. легкоплавкая—у. легкотопкА; 
а. ллаакая—у. тодкА; 
а. предохранитеяьиая — у. запо¬ 
біжна; 

а. еаиицовая—у. олив’йна; 
а. стамколааая—у. станіблева, цн- 
нофолійпа; 

а. у и мавр вальная — у. універсаль¬ 
на. 

469. Ветаалеийе ,-аиа (пластин, предо- 

хранителей) — у(в)ставляння, 
у(в)ст&влення. 

470. ВотаалоиимА—у(в)стАвлениЙ. 

471. йетаалять,-вить ( предохранитель) 

—у(в)ставлйти, у(в)стАвнти. 

472. Вотрачньїй ( ток, включеній)—( зу)- 

стрічний. 

473. ВотупающиЙ (о волне) — вх ідний 

474. Вотупать,-пить(о волне) —входйти, 

увійти. 

475. Вотуплани# - вхід (входу), вхо¬ 

дження; 

о. повторно# (обмотки) — в. по- 
втбрний. 

476. Воумуть, аотааить (штепсель) — 

(у)встромлйти, (у)встромйти. 

477. Втоллеии# (обмотки в гнеадо )— 

вкладання; а. (в жидкость) —за¬ 
нуряння, занурення. 

478. Втоплений й (об обмотке) — вклА- 

дений; а. (в жидкость) — зану¬ 
рений. 

479. втоплять,-пить (обмотку в гнеадо) 

—вкладати, вклАсти; а. (в жид* 
кость)— зануряти, занурити. 

480. Вторичиьій ( иалучатель , обмотка, 

ток) — вторинний. 

481. Второй—другий; а., парадний шаг 

(обмотки) — передній ступінь 
(-пеня). 

482. Втулка — уту'лок (-яка); 
а. ааодиая—у. упускній; 

а. а. полуируглая — у. у. закарлдо- 
чений; 

в. в. тройная — у. у. потрійний; 
а. иаолирующая — у. ІЗОЛЯЦІЙНИЙ; 
в. контактная—у. дотичкбвий; 
а. радунцнонная у. редукційний; 
в. фарфоровая—у. порцелянбвий; 
в. абонитовая—у. ебонітбвий. 

483. Втягиаани#,-ж#ин# (< стержня, ка- 

беля) — втягАння, втягнення. 

484. Втягикать,-иуть—втягати, втягти. 

485. Втлжиой (стержень) — в тяж нйй. 

486. Вуалироааина (сшімка), кино —сер- 

□анкувАння, серпанкбвання. 


487. Вуалироааиимй (о снимке) — сер- 

панкбваннЙ. 

488. Вуалироаать,-#я (снимок), кино — 

серпанкувАти ,-ся. 

489. Вуяканкаааїкя,-варованая вулка- 

нізувАння, вулкааізАція. 

490. Вуляаииоироаамммй (аебеет, ре- 

зина) — вулканізований. 


ллп —вулканізувати. 

492. Вуяиаинт—вулканіт (-ту); 
■•-■•бовт—в.-аабйст (-ту). 

493. Входиал емиоеть- -вхіднА ємність 

(-ностн). 

494. Входящмй (ток, телеграмна) — 

вхідній. 


495. Вход, ахождеино (волни) -вхід 

(вхбду), вхбдження. 

496. Вммріиний (прибор) —вйвіреннй. 

497. Виаериа — вивірйння, вйвірення. 

498. Виаерочиий (о доске , линейке )— 

вйвірчий. 

499. Вмвод (концов котушки, трансф.) 

—вйпуск (-ску); 
а. наливной — в. залйтий; 
а. оухой—з. сухйй. 

500. Виаорачиаать,-шарнуть, -ея (крюк) 

—викручувати, вйкрутити,-ся;а. 
(столб из земли) — вивертАтн, 
вівернути.-ся. 

501. Вьігиб (пленки, трубки) — вігин 

(-ну), вигнутгй. 

502. Вигибать,-гнуть — вигинАти, ві- 

гнути. 

503. Вмгодимй (об использовании) —вй- 

гідний. 

504. Вмда#л#нмь<й, вижатий (иіеллак 

иа миканита) — вйчавлений. 

505. Вмдавлиааин#, амжииаии#—вичАв- 

лювання, вйчавлення. 

506. Вьідаалиаать,-вить — витискАти, 

витиснути; а., вижинать — ви¬ 
чавлювати, пйчавити. 


507. Вмдвиганка—висувАння, вйсунен- 
ня. 


508. Видвигать,-иуть — висувАти, ві- 

сунути. 

509. Вмдаижмой (предохранитель, стер¬ 

жень) —висувній. 

510. Вьід#лаии#—виділення; а. (гага )— 

газувАння; в. (осадка) — випа¬ 
дання. 


511. Виделенмий—віділений. 

512. Видалять,-лить — виділ йти, виді¬ 


лити. 

513. Видержка ( кремени )—вітрим (-му). 

514. Виемиа (в пакетах железа) —вйжо- 

лобок (-бка); 

а. радиальная—в. радіільниЙ. 

51о. Вмаоа — вйклик(-ку) (А., АПС„ 
Г., ЛсФ., У., Тмч.); 

а. автонатмчаокий — в. автоматіч- 
ннй; 

а. авонмоаой—в. дзвінковій; 

а. индуктором,-ньій — в. індуктор¬ 
ний; 

а. лампочками—в. лямпочкбвий; 

а. по амбору, факультативний—в. 

вибірчий; 


(Видом фоннческий — Вьшуждатіг 
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я. фмі ич —і га Н — в. гудковій, фо¬ 
нічний; 

ш. ф. п^мптмин* — я. г. різ- 
ній. 

516. Вмамаать,-акать — викликАти, ві- 

кликатн. 

517. Вмамвиой (клапан, контакті таму 

5 —викличній; 

а. установка— викликАльня. 

518. Вьшатмваииа— викачування, вйко- 

Я* ченвя. 

519. Вмиатмаата,-мають — викбчува- 

ТИ ВЙ КОТЯ ТИ т 

520. Вмиачаиимй (воадух) — нйсмоку- 

ваний. 

521. Вмкачкванка — висмокбвування, 

айсмокування. 

522. Вииачивать,-чать — висмокбвува- 

ти, нйсмокувати. 

523. Викладка (аккум. ящика) —висти¬ 

лання, вйстелення; в. ( предмет ) 
—нйстілка; 

а. овимцовая— в. олив'йна. 

524. Вимліечаемий (контакт, ток) — 

вимйканий. 

525. Вмитачаталь—вшкнкАч (-чА) (Др., 

ФС., ДСТ., А.); виключних, ви - 
лучник (А.); відлучпик ( Рнд .); 
запинач (Пул.)\ключ току (ФС.); 

а. автоматкчаакмй — самовимикАч 

(-чА); 

.. бмогродайагаумщий — в. хутко- 
чйнннй; 

в. аоадушимй— в. повітряній; 
а. аращамщмйоя—в. поворітний; 
а. вьідаижной—В. ВИСУВНІЙ; 
в. горшковий— в. горшковій; 
о. граничний— В. грянйчний; 
а. грулповай— в. груповій; 
а. даоймой— в. подвійний; 
в. двухлаямоимй — в. двополюсб- 
вий; 

■ . дайотвумщий автомати чавим — 

самовимикАч (-чА); 

■. д. нарааатояииа—в. віддаль ній, 
днстаційний; 

_. диотаициоииий— в. віддальні'ій, 
днстаційний; 

я. д иффа рви цикл ьний — и. дифе¬ 
ренціальний; 
а. аапаомой— в. запасній; 
а. камерний— в. кАмернкй; 
а. ииопочиий— в. ґуданкбвий; 
а. коланчато-ричажиий—в. КОПІЙ- 
часто-в Аж і л ьний; 

а. конечний, нонцавой — в. кінцб- 

ддД • 

а. норобчатий — в. коробочкбвий; 
а. магнатиий— в. магветннй; 
а. маиаимальиий — в. ьаксимАль- 
ний; ' 

а. мааляний— в. олійний; 
а. мачтавий— в. ЩОГЛОВІЙ; 
а. игиоааммий— в. миттьовій; 
в. мадлеииий— в. повільний; 
в. м.-дайотаующий — в. повіль¬ 
ний * 

3. нининвлкНМ*—в. мінін&льиай; 
в. надатрмнмий — в. підстрбенив; 


а. иуммН—в. ну лівий; ,, 

а. аннаиатааааїй г ожяонолвео- 


а. аваранваиии* — в. опереній- 
а. арнамараиН, праатаН — В- орДЯ- 

нйрний; 

а. параааяааН—в. перекн днян ; 
а. поаарагний—в. поворітинн; 
а. пренехраметаамам* — в. запо¬ 
біжний; _ 

■ . праггоге найатааа — в. звичаН- 
ний ; 

а. пружинний—в. пруяоіниий; 
в. раадалмтальиий — в. розділь- 
чий; 

а. ржа рядний— в. виснажній; 


ріжнАгнй, рогАтий; 

. рожяааий, рогообрааииЙ 

ріжнАтиЙ, рогАтий; 


а. ртутний— в. живосрібннй; 
а. рубяійіий —в. мечшсбвнй; 
в. ручиой— в. ручній; 
а. ричажний —в. вАжільний; 
в. оамодаДотнумщий — самовнми- 
кАч (-чА); 

в. оаицяоиний —в. секційний; 
а. етаииой —в. настінний; 
а. аатавой— в. мербжний; 
а. отоабамой— в. СТОВПОВІЙ; 
а. оту п ан ь ч ат ий в. СХІДЧАСТИЙ; 
а. т рамафар а жта р ажей — в. транс- 
формАторннй; 

а. гракпоаіааний-—в. трнполюсб- 
вий; 

а. тр ах п рааа дн іїй — в. трипрово- 
дбвнй; 

а. тру йнятий— в . трубчАстий; 
а. угоаьмий —в. вугляний; 
а. унаатиоаий —в. дільнічвиА; 
а. цаитробажиий —в. відосередкб- 

вий; 

а. шну рааа й —в. шнуровій; 
а. иітепоельиий —в. притнчкбвнЙ; 
а. аааитрам а гннтний — в. електро¬ 
магнітний; 

В. жтажмий — в. поверхбвнй. 

526. йиклмчать,-чять — внмнкАти, Зі¬ 

мкнути. 

527. Вимлівчаїеіций (магнат, котушка 

рол») — вимичніЙ. 9 

528. Йишианамна — внмнкАння, іф- 

мкнення; 


а. -тппа іааиаамав_в об- 

мбжено-аал&жне; 

в. прадамьмоа—в. грянічве; 

-оо І "** * —"—• прохідні. 

529. ВиаамчаиимН—аДмкнутнП 

580. Вииумтать.-акгь^ікиебаїшя)—аш- 

шуватн, змусити. 1 
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Вмнуждающя» — Рмсушивать 


531. ■ммушіїаіащмй (сила) — зму'шу- 

вальнвВ. 

532. Вммужлмимй (колебаниіі) — зму¬ 

шений. 

533. аммммать.-нут» (якорь, предохра- 

нитсль) — виймати, вййняти. 

534. Матая, - дами*. • лейка (лиши аз 

етрол,масси.гшчиоч. ш синхро- 
нишма)— випадіння, вйпадення. 

535. Випміть,*пить — внпад&ти, вй- 

пасти. 

536. ■мпядааніиа ( днаїатсль) —випад- 

нйй. 

537. Випмивим (профодки) — ийконан- 

ня, зрОбленяя. 

538. ВмпояиоипмЙ (о про*одке )— вйко- 

наний, зроблений. 

539. Вилолмить,-мить (проводку )— ро- 

бйти, аробйти, виконувати, вй- 
конати. 

540. Випраилаииа (провода) — виправ¬ 

лення, вйправлення; а. (столба) 
—вирівнювання, вйрівняння. 

541. Виправленими (провад )— вйправ- 

лений; в. (столб) —вйрівняний. 

542. Виправлять,-вить (превод) — вя- 

правлйти, вйправити; ' 
а. ( столб ) — вирівнювати, вйрів- 
ияти. 

543. Вмпрямиталь; гесШіег; ОІеісЬтісЬ- 

1ег(ш); гесіге8веиг(т) — випрб- 
стувач (-ча) (ЛсФ.).; 
в. алліамминавий—в.алюміній ний; 
а. аргоновий—в. аргоновий; 
в. амбрациоииий—в. вібраційний; 
в. иагодимй—в. катбдний; 
в. ивхаинчвоиий—в. механічний; 
в. неоновий—в. неонбвий; 
в. одно-, двух-, трах ламповий— 
в. одно-, цво-, триламповий; 
в. ртутний—в. живосрібний; 
в. жимичаоиий—«. хемічний; 
в. влантролитвчавиий—в. електро- 

ЛІТЙЧНИЙ. 

544. ■илрямлвиио (їлока) — випросту¬ 

вання , вйпростання (А. ,ДС Т.К., 
Г., Тмч.), вирівнювання (Др., У.); 
роапрямляння(Г.);шпрост(Тмч.). 

545. Випрямлений# (люк) — вйпроста- 

ний. 

546. Випрямлять,-ять (люк) — випро¬ 

стувати, вйпростати. 

547. ВипрлмляющиД (коммутатар )—■ 

випрОсту вальний. 

548. Випуск (лепти) — випуск (-ку), 

в. ( процесе ) — випускАння. 

549. Вияувиать ,-отить (масло, вод у, леп¬ 

ту) — випускАти, випустити. 
550’. Випувнной (об отверстии ) — ви¬ 
пускній. 

551. Вмпячвииий—вйпнутий. 

552. Вияячиввиив (лентьі), кино — ви¬ 

пинання, виїїнуттй. 

553. Вмпячивать ,-тять ,-оя —випин4ти, 

вйпнути,-ся. 

554. Вираіативаомий (об терши) —ви¬ 

творюваний. 

555. Вмра&атмваиио.-ботіщ — витворю¬ 

вання, нйтворення. 


Вирввагмввть.-бегтаг* (жереш »)— 
витворювати, вйтворити. 

Вмрабатамнм# (об тервии) — на¬ 
творений . 

Вмрааияваияа (зарядов, наерузки) 
—вирівнювання, вйрівняння. 

■ираамяввть,-илть — вирівнюва¬ 
ти, вйрівняти, 

ІмнаишіїМіїМ (агзрегат) — ви- 
рівнйльвий. 

■ммаиим (зве) — вйраа (-ау); 
"З”"" 4 **" 0 * ~ • символ іч- 


’^Т^ий* (ПРО ‘° аГ 

“ І ^ , ? ) ~ вйріа ( процесе ) 

—вирізування, вйріавнвя 


влізати *’**** — вирівуват*, 

. Вирубпвиммй (виключатель) — нй- 
мкнутий. 

. Вирубиаамиа (р убильника) - вими¬ 
кання, вймкнення. 

• Вмруб*увать,-в*ть,-бнть (рубиль¬ 
ник) —вимик4ти, иймкнутн. 

. ■иоквииавнмв (контакта , цифр) — 
виекАкування, вйскочення. 

. Вмекаиивать,-омочать — вискАку- 
вати, вйскочити. 

. •ионаииоающий (контакт) — ви- 

скочнйй. 

. Вмолушаиимй (рааговор , кабель) — 
вйелуханий. 

Виолу шмввнио (в телефон )—вислу - 
хування, вйелухання (телефо¬ 
ном). 

Шмоя ушяаат ь , - шаяь —вислухува¬ 
ти, вй слухати. 

. Виомолонний (о ванне) —поембле- 
ций; о. иомутри — вйсмолений; 
в. онвружи—обсмОлеиий. 

Вмооиий ( порядок , частота )—ви¬ 
сокий . 

Вмооиоаольтимй (иволятор, уста¬ 
новка , передача ) — високоволь- 
тбвий. 

Вмоота (антемни, мачти , подвеса) 
—висотА; 

• . оффохтивнал, радио — в. ефек- 
тйвна. 

Виотуп (часть батмана , наконеч¬ 
ника) — вйступ (-пу); 

в. о б рабо тонний—в. оброблений; 

а. парадний—в. передній. 

Виступами* (провода, полюса) —ви¬ 
ступ Ання, вйстуалення, вити- 
кАння, вйткнення. 

Виступать,-пить — виступАтн, вй- 
ступити; а. (наружу иа ряба)— 
внтикАтися, вйткнутися. 

Виоту наївший (полюс, провод) —ви- 
тичнйй. 

Вмоушомнмй (об обмотке, иаоля- 
ции, кабеле) — вйоушений. 

Вмоушиаанио — висушування, вй- 
сушення. 

Виси уі паатьу-иммть — висушувати^ 
висушити. 


Ші сшад прхопа Гальваноскоп (Д бойинй 


565. Вившая гврмвіїиа- -- В>щьПрю* 594>. і 

586. Мм е мі ї а і т в (трубол, мавпі) и- 5»6. 
сих 4 мця, в 4 схииоя. ■ 


вйс(о)хяутн. 

588. Іинични (яабеляно берег, ш 
тиговца) — витягання, витяг- 
нояня. 

58». Витечи иеатм.-щігть — витягати, 5#8> 
вйтягтн. . 596 , 

590. Вмтечкеямяе (желобяо «) — витй- 

чування, иИтояинмя. _ 600. 

591. Шмтнямаап., - томить (МЩсвт, 

муфти) —ввтбчуаатж, вмгочвти. 

583. ймяяім»іи,-іиа (ррооова) ои- 
тягінвя, вМтягнешиі. 


». (пмш) (о ім міфі я 
шшдМ гвеп(‘ ттШі 
(ои рошУ— т Г| Ч И Г < 




<« п рв«о- 


■ в’Иаяїсть (4Н т». 


"ИИІ * 


603. Г-м На— ммО (об антенне ) — Г-по- 
дібннй. 

603а. Гао—гав (-ау); 

г. граиума*—г. гримучвЯ; _ ^ 


61 ». Гавами* 

620 Гммвйа 
(-траї; 


г. авиияіійіг—т“- — г. окдюдб- 
ваяий; 

р. «аагипмииВ г свІїйльвЕЙ, 

604. Гавовм* (оольтаметр, шентрод)— 

гаабвиЯ; 

г. пампа — газосвітлбвб лйипа. 

605. Гаапванамо — гшодив&мо (неимм. 

кроме теорит. пад. — гааоди- 
я&мом) (о. р.), 

606. Гававяяшгятяяа, (ЯКЛЯЧЯИ.)-—гаао- 

□Ідпільнвк (-ка). 

607. Г аа а пйр ааа а а ив а — гааотвйрвив*. 

608. Гавам—жутра; 

г. йаааіимавам — бвр&нчик (-иа), 
баравйць (-нцгі); 
р. ампми шми—нутра притискна; 
г. і ■гуяиаамммам — м. регулівна; 
г. еяапааиіцаи — м. пересувна; 
г. учтаивмочн ая — и. устамовиа. 

609. Гапаинт—гашаніт <-»»), 

610'. Гатиитмммв—галеиітбаав; 

ви. Гаамвам. (, рволрабая. вам)—гале- 
рія; 

р. яляобоауяинмімиаг—проиід (-хб- 
ду) обслужив». 

612. Гайа ни — ч ия — іидьаяиіяапія; 

. г. мгаумминам—г. заиурваиям; 
р. н п ам я—ііяам р. до та ва нням . 

вАнвя, гельваиізбвавня, гальм- 

візація. 

614. Гаяиванинавааііііаїв.— гальваяі- 
абвана». 

^иваїшаиравап тльвааіау 
616. Гяяі ааинчани ві (о батареє, іонне) 


рейці альня»; 


колшшйй; 


пяицаааиикв—г. пянцербамн»;, 
шаіиввиаВ г шшйш; 
прунмжний—г. пруа 


—г. самошсняа; 
г. отруйний!—г. струнний; 

г. топлено#, тори ши ряй# — г. теп¬ 
ловій; 

г. упииврваяь -г.увімарсашг- 


магмйям». 


>тямн~ г. елватро- 
— гальванопласт 
ин» — гальвавопла- 


628. Гамі ва и амяав ти 'іааММ» гальаано- 
пда с і бнмн»; 

г. « ааамамма, маатарамнм — гнль- 

^ юв ош, «ст6»аь^^__ 


618. Гняьнанояяуатнчаа яц в,—гвльваво- 
каястйчннй. 


г. отВваммв (і 


Словник мвктретаидешії. 
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Гальвниоскопичееннй—Гжпослнхровний 


6Й5- Гал.в вн в.н.вич..няй — гальвано¬ 
скоп ічиив. 

628. Гаммимтим—гальваноскопія. 

627. Гмміи ият і — імиммягі». 

628. Гямю»8мчі»мци — гальвано¬ 

фарадизація. 

629. Ганив (ряд споросте й) —нйека. 

630. Герант нр в аааи иа—гарантований. 

631. Гауттаиапв—гарантувати. 

632. Гарамтим—-гарілтія; 

С. едаточиа» —г. адавільна. 

633. Гари винна, гар и вник ваааи—гармо¬ 

нічна; 


г. в-поряана —г. п-порйдку. 

634. Г аряем я чя аям й (в ванне, коле банті, 

лдс) — гармонічний; 

гарноннчаамаа, гарноннна —гармо¬ 
нічна. 

635. Гармитура(Одо-ламп.)-гарнітура. 

636. Гаантань {дуги, лампи') — гасйль- 

ник (-ка); 

г. влактромагнитимй — г. електро¬ 
магнітний. 

637. Гіаитааьиий (слособносіпб, камера) 

—гасйльнжй. 

638. Гавить, погааять — гісити, пога- 

сйтн. 


649. Ганвратаримй (єна, лампа, «на)— 

850 Г гвнв ^ т ^Р в11 ®' 

генерування генерОва ня. ’ 

651. Гаиарираваннмй — генерований. 

652. Ганчрмряаать— геверувіти. 

653. Геивр яр ующий— геяерувільяий; 
г. точна (пристояла > — чутлйва 

тйчка. 

654. Гаирн, анрм, Непгу — гінрі 

(неиам.). 

655. Герматичаоиий —гериетйчннй; 
г-чмоать — герметичність (-ностн). 

656. Гартца; НеПг; Непг-; <іе НеПг 

(вовбудип іель, резонатор )—Гірт- 
д ївсь кий. 

657. Гетерогенний —гетерогенний; 
г-нмоать —гетерогенність (-ностн). 

658. Гагаровим —гетеродгін (-ну). 

659. Гетеродинний (приємніш) — гете- 

родйнний. 

660. Гатараотатмчаонмй (метод, глек- 

триметр) —гетеростатичний; 
г-чноать — гетеростатичність (-но¬ 
стн.). 

661. Гафмара; НеГпег; Неґпег-; (Ое)НеГ- 

пег (о лампе, саече) — ГОфнерів- 
еькнй. 


639. Гауаа—гавс (-аса). 

640. Гашанио (Оре)—гасіння. 

641. Гааадь—цвях (-хі). 

642. Гаана-нвааяііря—гіакс-ізолйдія. 
649. Гайаамда йнаграм'ма; Неуіаші біа- 

£гаш; Неуіаші-І>1а8гашт(п);с1іа- 
йгатте (с!е)Неу1апа — Гійлян- 
доаа діягріма. 

644. Гайаапара трубна: Сеівеїег (иЬе; 

ОеівеІегасЬе КйЬге(0; ІиЬе (Де) 
Оеіавіег — ґ ОЙ селері вська труб¬ 
ка. 

645. Гантааатт—гектовіт (-та); 
г.-чаа—гектов&то-година. 

646. Гантаватт (гектоватт) — гектовіт 

(-та). 

647. Гаимаграфм»—геліогріфі... 

648. Гаиаратар—генерДтор (-ра) (А., 

Лсф., Пил., Др.); [вилмореііь 
(Рнд.); витворця (Др.)]; 
г. асинхронний—г. асинхрОнннй; 
г. бьіотраходммй — г. швядкору’ш- 
ннй; 

г. главки*—г. головній; 
г. наоймой—г. подвійний; 
г. хвухфавиий —г. дрофазОвий; 
г. аааааамааюицаЯ (но фале) —г. за¬ 
пізній; 

г. аалабаиай—г. колнаінь; 
г. однофазний—г. однофаайвнй; 
г. олараімаюїдай—г. аипередийй; 
г. отатающмй, аапвадма. — г. за¬ 
пізній; 

г. синхронний—г. синхрОнний; 

г. тарма-апавтрмчаоммй — г. термо¬ 
електричний; 

г. тмхоходмий—г. тихору’шний; 
г. трамвайний—г. тра мв А йний ; 
г. трахфаамий—г. трифазовий; 
г. хмммчаакмй—г. хемічнжй; 


662. Гнбаяй (кабель, проюд) — гнуч¬ 

кій; 

г-биоать — гнучкість (-кости). 

663. Г игроалактромвтр — вологоелек- 

тронір (-ра), гігроелектромітер 
(-тра). 

664. Гмаравлмчеекмй (двигатсль, пресе) 

—гідравлічний; 

г. алентроотанция — водоелектрбв- 
ня. гідроелектрОвня. 

665. Гчдрохаальимй—гідроксильний. 

666. Г идроплаотика-— гідропластика. 

667. Гмвроапамтрмчаоимй (зяемент, ван¬ 

на) — водоелектрічний, Гідро¬ 
електричний ; 

г. атамцмя — водоелектрОвня, гі¬ 
дроелектрОвня . 

668. Гмльаа (о палах ллектр. машин) — 

гільза (Тмч.,А.У, картуш, пар¬ 
тач (А., Тмч.); 

г. контактная, аУулиа — г. дотич- 
кОва; 

Г. прадохранитальнак — і. запо¬ 
біжні; 

г. рааяновая—г. гумОва; 
г. абонитовая—г. ебонітбва. 

669. Гяпарнояпаунд — надкомпіунд 

(-ДУ). 

670. Гяпариоялаундмроааниа —надком- 

паундувОння, надкомпаундОван- 
вя. 

671. Гнпаркояпауидированнмй — над- 

компаундОваний. 

672. Гипаркомлаундироаать — надком- 

пауйдувіти. 

673. Гилароинхронний (о скорости) — 

надснихрОнний; 

г-ннооть — надсинхрйнність (-но¬ 
стн). 

674. Гипоамихронний — підсинхрйн- 



Гнпосннхронность — Городской 


г-нмоать — пІдсинхрОнністьіС-но- 

ста). 

675. Гмйнянда (цлвлятаров) — райок 

(-зкі) (ла Г.У, гірлянда, матиця 
(А.); нилка (Г.); 
г. натяммай — р. натяжний; 
г. ПОДДВРМЩНЯЮ4М— — р. дідтрнм- 
нйй; 

г д— тмин - п подвійний. 

676. Гирляндовий—раз копій. , 

677. Гиря (« часах) — тягаріць (-рця); 

г. (е лесах) — важОк (-жкі); 

г. авводмал — т. накругиій. 

678. Гаотараана; Ьувівгееіе; Нувіегевіе 

(І); Ьув1іг6»ів(1) — гіствріза 
(ЦФ.у, гістерия (Пул.),, [гіете- 
релис (Др.)і гюшшинма (РнО 

ЦФ.)1. « 

г. краща тав ьммй, араміакия ,— г. 

обертова; 

г. ат а т ячааяя й.—г. стічна. 

679. Гмвтаря а яа я ий—гістерізний 

680. Гнагарааояатр — ігетеравонітер 

(-тра)ь ■ > 

681. Гиттарфа; ШІЮгі'е; НІПогіесЬе; , 

(йе)Ніиогі (трубка, сопротивлс- 
ние) — ГіттОрфівсьиий. 

682. Гпаяиий (аппарат, мотор, поле )— 


г. дааймаа—г. подвійне; 
г. дабаяач и аа—г. додаткова; 
г. а а крм теа ґара вакуйте; 
г. наямт ягаяаяая —гніадб внпроо- 

г. наябикрраааняа» — г. комбіно¬ 
ване; 

г. лампояоа—г. лямнАяа; ■, 
г. миогоярягяав — г. м иогохрягвв; 
г. опраа и аа г. залнтні; 
г. отнатнаа— г. відповідні, нідкв- 


«ІЮ, 

г. откритао—ґара відкрйта; 
г. паяуртщм ітва — Ґ. напі ав і дкре- 

г. прумшмиаа—гніздо цр ужі иие; 
г. оо аіміимтама и аа а злучай; 
г. тройка» г. потрійне; 


Гладкий (якорь, обмотка) — глід- 
» 

г-наетм—глідніоть (-кости). 


Гяаеурааанкмй(ю ванне ),— долів'я- 

ний. 

Глааурь- ■ полйва. 

Глет аяккмеямй ГЛІЙТВ. 

Глиняний — гліня вий, г. (об игде- 
яиях: сосуд, цшашор, вола ю ) — 
череп’іннй. 

Глубмма<осееи«ения, впадини) —гли- 

Глубиниий (о доле ренткен. лучей) 
—глибінний. 

Глубокмй (об оевещешш, просвечи- 
вании) — глибокий; 

г. абатур— -висОкий дашОк (-шкі). 

Глухой (коней і муфта, заземле- 
ние) — сліпій (А., Г.); [суціль¬ 
ний (Др.); глухий (У.)]; 

г. чаоть (обтюратора) — непро¬ 
зора частіна. 

Глушанма (колсбания, искр )— гану¬ 
вання (ла Г.)і г. («ерга) — глу¬ 
шіння . 

Глушитель (верха) —глушвйк (-ка). 

Глушить (искри, каламіни») — га- 

• кувати, поганувітн; г. (верх) 
— глушітв. 

Гнемо, пал, канал, впаоша, про- 
рез(ь) (якоря) — гіра (Г., Др., 
А.); гніздо (Др., Гшч„ А.); 
канал (Тмч.); проріл (Тмч,); во¬ 
лосина, влого вина (Тмч., А.); 
жолоб, рівчачок, бурт (А., 
Тмч.); коня (Др., Т.); 

г. (в телефоне, телир.,коммут .)— 
гніадб; 


г. щтеяоельпаа г. пршнямбве. 

шін вОльтів лук (А.); | ролмо*- 
ллючий (Лсф.)]. 

698. ГоаоааЛ (о продоллвс. раб., отдачв, 

графах) —-річний. 

699. Головна—голбвка; 

г. номтя ятная г. дотичні; 
г. круглая — г. кругла; 
г. арутяаакая г. закрутні; 
г-ии обяятая — гуїїлрОаі частідн 
Обвиткн; 

г. латайиая — Г. потайні; 
г. таарааая—г. тОтувата; 
г. ут о пяа я на»- г. заглісіїаігі; 
г. чатира кг раа н ая. — г. чотнрн- 
грончіста; 

Г. шаагяграяная — г. шостигран- 
часта. 

700. Гаяавяяй тааафая — ваїшний те¬ 

лефон (-на); 

г. яяайиай тааафая — двоушннй 
телефон (-на). 

701. Гаяьва (провод, праводюа) —гблий. 

702. Гончарний (канал, труба) — чере¬ 

п’яний. 

703. Гораяав—пальийк (-кі) (А., Др., 

)*но.,ФС.,ДСТ.);ІгесарІвка(А.)1; 
г. Аргамак—п. Аргіндівськнй; 
г. Бунаама—п. Бу’нзенівськнй; 
г. га а ааа а . п . газОвнй; 
г. нарвав» аааа п. кароільськнй; 

г. круглая—п. круглий; 
г. плавная—II. плбекий. 

704. Гораяяа—горіння; г. (беа плазини) 

—жівріння; г. (лазиш) — сві¬ 
чення; 

г. раннєє — с. рівне. 

705. Гареть — горіти; г. (о соєте) _ 

світіти.-ся; г. (бев пяамемнк— 
жіврітн. 

706. Гаряаантаяьині (каммутшпва, ан¬ 

тенна) — поаіннй; > 
г.-прнраміа н ни й (прооодлїшикят) 

—поаімо-арнтбченнй/^. 

707. Гв*^ р иаятрячааянй^^лв^^. 

708. Гореламай (о проводко! м. Мс. іії— 

міській. 






Горшкообрааньїй магнат — Грушевиднцй 


. ГогшинЦминІ магнат — стов- 

СунувАтий магнат (-та). 

. Готаамй (лршіоО, ж деветвшо)— 
гогбвкй. 

■ Гафдндаваиио* килпо — брижб- 

ване залізо, хвялАсте залізо. 

. Гдадлант — градієнт (-та). 

. ГраднаитимВ—градІентбвиЯ. 

. Градирня—градільня. 

■ Градуатар — градуАтор (-ра). 

• Градуираааииа.-ана; саІІЬгаііоп; 
ЕісЬипв(1); Аіа1оплаве(т), цга- 
аиаііоп(і)—поділкбвування, по- 
діл кувйння; Поділяння (А.); 

ступінюеання (Лсф.)\ 
г. авааамгмаа—п. абсолЬпе; 
г. вт руни, ручна*—п. ручнА; 
г. атиаааггаяанаа—п. відибсне; 
г. аипаричаана*—п. емпірйчне. 

■ Градуароаанимв (аондяшкпор, 

трубка ) — поділкб ваний 
. Граауирааать—поділкувАти. 

. Граду* (влектрический) — градус 
(-са). 

. Грани—грам (-ма); 

г.-иаи — г.-йов (-на). 

. Граииа;Сгатте;СгатштсЬег (й •) 
Статте (якорь^шшкша) —г-рАв- 
мівськнй. 

. Гранат—граніт (-ту). 

. Граинтнма (иволятор) — граніт¬ 
ний. 

. Грана—грань (-ня). 

. Графин (нагруяи) — графин (-ка); 
г. гадваай—г. річний; 
г. «уточний—г. добовий. 

. Графах—графіт (^гу); 
г. а лврошиа — г. порошкуватий; 
г. аотаотааннаїй, природний — г. 
прирбдній; 

г. аояотай—г. золотАстий; 
г. ратартнаай—г. ретбртний; 
г. аарайрцнньїй—г. сріблистий; 
г. чашуйчатий—г. лускуватий. 
Графнтарааана* — графітування, 
графітбвання. 

Графнтнраааннмй — графітбва- 
ний 

Графитнроаать — графітувАтн. 
Графнтимй (ще тла, сопротивле- 
ние ), графатаамй — графітний. 
ГрафнтаоСрааний — графітувАтий. 
Графнчаанай—графічний. 

Гдабамиа (а зл. мат.) — гребінка. 
Гдебанчатий ( громоотвод ) — гре- 
бінкувАтий. 

Гребань (волни) — грббінь (-беня); 
г. яаичкоаий (« частотоміре) —г. 
яаичкбвий. 

Грапиа—грійиик (-ка); 
г. алактричаокаа рашатчатая — 
електрогр ійник ґратчастий. 
Граиучнй гаа— гримучий газ (-ау). 
Гридлни—-грйдлик (-ка). 

Гроаа—грозА, гроновйця. 

Гроаааай (сезон, влектричество )— 
гроаовйй, гроновйчний; г. (пре- 
дохранитель , розряд) — блиска- 
вйчний. 


Т41. Граааатиатчнн — гровопокАЗННК 
(-ка); 

„„ Пааааа— г. Попбва. 

?-"£~Т7Г “ Г7 ' гаои<івввд ‘ 

743. Граинагаааратай — гучномбввий: 
г. талафаи, граииагааарнтапь — 

гучномбвець (-вця); 

7 АА - »**»«—***—;гучнокбвня. 

744. Гр#и*тг**в;Н в Ь»піпватиІвг, 1 івЬ- 

и *?? Рго^всЮг; ВГіШсЬпІг-уог- 
гісЩцд 8 ( 0 ; рага(оисІге(т) — бла- 
е*Шчинн (-ка); а ромовеїд (А , 
^у\-' ЯСТЛ\ грімоодеіб 

%*&*ТпіїТ ( ч * ; громо - 

'■ {£д!*" Т " ч ** ,мв - б- автоматйч- 
г. грайанчатий — в: гребінчастий; 

г. йианааий —б. круа&льний; 
г. аииаатиий—б. Ємнісний: 
г. -Ндпий—б. течявнйй;- 
г. агальчатий—б. голкуватий; 
г * ** угаяьниа ллаотнн —б. вугля- 
% н оплат шч&стий; 9 

г. «ммнмйвіМ. хиткйв; 

*• ^ т «о»®рааии* — б. кліткувА- 

г. иалаблюїднйаи, начамтнйая—б. 

хнткйй; 

г. линайннй —б. лінійний; 
г. иааляиий —б. олійний; 
г. патронний —б. патрбнняй; 
г. плаотннчатий — б. платівчА- 
стий; 

г. рогоаой дагавйдааишй, рагнан й 

"“• — б. ріжнАтий, рогатий; 
г. ролннааий — б. рольковйй; 
г. атаицнонний — б. стаційний; 
г. отолОоаой — б, стовп о ВЙО; 
г. угольммАіч— < 5 . вугляний; 
г. у базаоадушний — б. в. безпо¬ 
вітряний; 

г. алаитродинаиичаалмй — б. елек- 
тродннан ічний; 

г. «лаитролнтичаоний —б. електро¬ 
літичний. 

745. Гроиоотаодний (иволятор, вудка, 

кабель) — блискавичникбвий. 
748. Грубий (о настройке, синтониза- 
Цаи) — приблизний. 

747. Гру а (маятника) —тягАр (-рА). 

748. Груаааой (под 'енний) — вавтАжг 

най. 

749. Грунт— грунт (-тА). 

750. Грулла (катущск, стержней) — 

група. 

7 ло' г »«ми.й*шть—групувати. 

752. Грулпирориа ( мемен/пое ) — групу¬ 

вання, групбвання. 

753. ГруллмроночииЙ — групівнйй. 

754. Грулпоаой (двигатель, трансфор¬ 

матор, блокировка) — груповйй. 

755. Груша (кал. лампа) — груша; 

г. контактная (дллзлек. звонка ) — 
дбтичка гру гакувата; 
г. отаиляннал — г. склянА. 

756. Грушааидний.-обрааний (о лампс г 

кнопке) — груш(к)уватий. 



757. Гуйчипай (о маєее) — губчастий. 

758. Гуданна — гудіння. 

759. Гудеть—густй, гудіти. 

760. Гул (прозодоз) — стугін (-гону). 

761. Гуимаяд; НитшеГв; Ниттеі-; (4е) 

Ништеі (счетчих) — ГуннАлів- 
СЬИИЙ. 

762. Гумнилкл — гумілак (-ку). 


768. Гулара, Ноораг'»; Иоорег '. ^б« ) 
Ноорег (изтш ружяц иа состав, 

764. 

кладяе'і - ГУТМИР*®®' 


А 


768. Давать, дать— давати, дати; 
д. сгтбой— відбивати, відваги. 

769. Давлаииа— ТИСК (-ку); 

д. ала н тра д янаннчаалаа — Т. елек- 
тродииан ічний; 

д. ал аятраататд ч ааяаа — т. елек- 
тростатйчаий. 

770. Двльиай (о де Остеїт, передане) — 

далекий; 

д-нооть— далАкість (-кости); 
д. дайетаия (радаоепишцш )— дале¬ 
косяжність (-ности). 

771. Дальнодайотааа'— далекосяжність 

(-ности); 

д. нагнитнаа —д. магмАтиа. 

772. Дшіьнадаа«тауіан«нй (аппарат) — 

далекосАжний. 

773. Даваааараваа алактрачаакал — да- 

наскувАиия, данаскбваиия елек¬ 
тричне. 

774. Д'Ароонаалл; (ГАгоопуаі; О’Агвоп- 

уаіесЬег; Ц'Агаопуаі ( амперметр , 
прибор) — АрсоивАлівський. 

775. ДаарноИ (контакт, прераяатсль )— 

одвірчАиий. 

776. Двариа, дварци.-аа — дверцйта 

(-айт). 

777. Дваганаа (шинки) — сбваная. 

778. Двагаталь — рушій. (-ШІ я) (А., 

ДСГ.); двигун (-нА) (А., ФС., 
Др., лПС., Рис. у, деиган, деияо- 
ник (Ак., АПС., Тмч.)\ руїнах 
(ТИ.)', двигало (Гич.); 
д. аоинхронний —р. асинхрбиний; 
д. бистроводний —р. швидкоруш- 
вай; 

д. вартяяальиий— р. сторчовйй; 
д. аатраиай— р. вітрянИй; 
д. груллоаой— р. груповйй; 
д. закритий— р. аакрйтнй; 
д. кндуациоиний— р. індукційний; 
д. н. оанхрониаяроааниий — р. і. 

сндхроніабваний; 
д. ноллангарний— р. комутатор¬ 
ний; 

д. краноаой— р. зводбвий; 
д. нногофаеиий— р.многофазбвий; 
д. нанонпаианроаанний — р. не- 

коипенсбваняй; 

д. обратиний, равараивний— р. ре¬ 
версивний; 

д. однофааний—р. однофазбвий; 

Д. отнритий— р. відкритий; 
д. лараданжной — р. пересувний, 

перевізний; 


д. пуамааай— р. пусковНЙ; _ 

д. рааааваинчД- - р. раакційнай, 
д. рааараааний - р. реверсИвний, 
я. раїїуаі «давшій — р- рапугалій- 

ний ; 

д. рунам* — р. стврноиАй; 

А, мрммині— я**" 0 ***'-, 
д. оиихроинмй— р. савхрбвшш. 
д. втацшиїрйМ* — р. ОТМЦвйАр- 

д. оудааай —р. СудвоШМ; 
д. ТІЯ ЯІМ* р . тепловий; 
д. т т с ох о д іїмй р. тдхор^шюш; 


д! тмкфазниД—р. трнфаабдий; 
д. тягааай—р. тяглоайй; 
д. шун т аааД—р. узбічниаАвмй. 

779. Дангатальамй (яяора, шлд)т-ру- 

ш ійнай. 

780. Дпагвть,-оя—р>*хати»-ся. 

781. Д дми мдм» р ^ж (-ху)і в 

д. и-риоді иимі — р. аперіодвч- 
ний; 

д. вижраяаа —р. внхровИЙ) 
д. аааааабрааяаа — хвилюдИння, 

р. хвилювАтий; 


а. икипкши Н- .. 

д. н аааб ат ааь и аа — р, коливаль¬ 
ний; 

д. огдаинчан н а* р . обмАженнй; 
д. паунадлчааваа—р. паріодИчвнй; 
д. поетулатааьиаа — р. постуцнИй; 
д. угяаааа р. кутавші; 
я. у «на д а й н а» — р. пряшдфдшува- 
ний; 

д. «ааат д аная два дива — р. елек- 
трокапіЛИрний. 

782. Дйиааоа (реостата) — перАсувевь 

(-ВНЯ). 

783. Два шутий (аппарат, сил а)— ру¬ 

ховий, рушійний. 

784. Дааймай (вагон , шнур, еолна) — по¬ 

двійний; 

*• г тавафан — двоушвий 
телефбн(-иа). 

785. Даоако-ааагнутьій (о копіцшікУ— 

двоаі гнутий. ’ 

786. Двуваамматий — двохвидьовИй' 
я- ,т аать— двохвндьйвість (-кости) 

тій" ^•' ,к * м >" , “й- двоконуоовмй. 

788 ‘ Н *У**** Т " М *’ ЙЧіИндаткий (о п^, г 

фонироеанші) — двокрИтвай. 








ДгуВйїяья — Декогернрошнний. 



789. Даумятнмй ( еаркометр, подме )— 

даонаткбвиЯ. 

790. Даупелюенмй, явухлеліееимА—дво- 

□олюсбвий. 

791. Деуполяумий (о ванне) —двополйр- 

ний. 

792. Даупреаеяиий, ваухпуоаоАний (о 

лиииш, системо)— двопроводбвяй. 

793. Двуалойиаай (о проволоче, обмотке) 

—двошарбвий. 

794. Дауатороини А, яаухетороииай (при¬ 

бор, охлажд.) — двобічний. 

795. ДвуатупеиьчатиА, йвухетупеиьча- 

таі* — двосхі дчйстии; 

790. Даухааттимй (о лампо ) — двовбт- 
ини. 

797. Двухтиланмй (кабель, проводникУ- 

даожйльиий, двожйльник (-ка). 

798. Двухамвчний—двозначний* 

я- ( семафор, сигнал) — двопокАа- 

НИЙ. 

799. Двухиоивмвний (о майте) — дво- 

конебльннй. 

800. Даухио.тавгмиД (клхи) — дводо- 

801. Двухвоетильнмй веаяятвр, йоиЬІе 

г&кег іпаиіаіог; Ворреікгйскеп- 
іво1а(ог(ш); І8о1аІеиг(т) йв сіев- 
свпів & сіеих Іепов — дворбгий 
ізолятор (-ра). 

802. Даухмагматвмй (индуктор, обмот¬ 

ка) - двомагнбтний. ' 

803. Двухрожийвий (штепсель) — дво- 

ріжкбвий. 

804. Двухтарифмий — двотарйфний. 

805. £>ухфааиий, двуфвавий —двофа- 

айвий. 

806. Даужчает.чммй ( изолятор) — дво- 

часткбвий. 

807. Даухалаитродиий (о лампе) — дво- 

електрбдний. 

808. Даухаламантний — двоелеибнтний. 

809. Двухяновний (привод, машина) — 

двовитворцбввй. 

810. Дайлаинроаанний — розблокбва- 

ний. 

811. Давнацнаниий ( прериватель )—де- 

8ІЯЦІЙНИЙ. 

812. Даготь — дьбготь (-гтю); 

й. драаааний — д. деревній; 

А. нананноугольний—- д. кам'яно* 
вуглйний. 

813. ДажурииЯ — черговйЯ. 

814. Дананнаацня—дейонізіція. 

815. Дайатвиа — чин (-ну) (А., Г.); 

Оія (А.. ДСТ., Др., Тмч., 
У.); діяння (А., Др., ФС., 
Г.,ДСІ .);чинність (РнО., Тмч., 
АПС., ДСТ.); чинення (Рнд.); ді¬ 
лення (Г.); 

А. (мат.) — дія; 

А. буфарноа ( батарей ) — ч. вирів- 
няльний; 

А. аантильноа (а ртутним випря- 
мителе) — ч. хлипакбвий: 

А. дальноа ( сеета), на дальноа рао- 
«тоянна — ч. далекосяжний; 
д. дннаничаанаа — ч. динамічний; 
А. аамадпяюіцаа — ч. загайнгій; 


Я. авунома — ч. звуковйй; 
я. хоилауияирующаа —ч. компаун- 
дівнйй; 

я. лооаанно *(рел») —ч. посередній; 
Я. машающаа — завіда, ч. завад- 
нйй; 

А. н. онааиаать — заваджЯти; 
я- нонантальноа — чип мнттьовйй; 
я. налраалаиноа (антеннь і, рамки, 
станции) —ч. скерований; 

Я. налраалнющаа (антенна , стан¬ 
ции) —ч. налрямнйй; 

Я. налоарадотванноа — ч. безпосе¬ 
редній; 

А. абратноа (регенерация) —ч. зво¬ 
ротний; 

А. оелалитальноа, олалящаа (сеета) 
—ч. сліпучий; 

А- отклоняющаа (така) — ч. від- 
хильайй; 

Я. атражатальное —-ч. відбивнйй; 
А. отталииааюидаа — ч. відштовх- 
нЯЙ; 

А. логлощающаа (котушки) — ч. 
вбирнйй; 

Я. попарачна-нанагничивамщаа— 

ч. попербчно-магнетувЯльний; 

А. прнтяглааюїдаа — ч. Притяж- 
нЯй. притягальний; 

А. лражакторноа (сеета) — ч. про- 
міньо кйдний ; 

д. примов (реле) — ч. безпосеред¬ 
ній; 

Я- раамягмичиаяющае — ч. розмаг- 
нетувЯльний; 

Я. тепловеє, термичеоное — ч. теп¬ 
ловий; 

А. торноалщаа — ч. гальмівнйй; 
д. ту шительиое (для искр, дуги) — 
ч. гасильний; 

А. ударно. — ч. удЯрний; 
д. уолокамаающаа (гаглушатцсс)— 
ч. (у)гамівний. 

816. Дайотвнтальиий (онагрузке, токе) 

—справжній, дійсний (А., Г.., 
Тмч., У., АПС., Др.); ( справ¬ 
дешній (Тмч.)). 

817. Дейотаующий—чйнний (А., Др., 

Тмч. АПС., КХС.); діючий 
(ЛсФ.,А., АЇ1С., У.); діесий(А., 
АПС., У., Г.); діющий (А.)і 

818. Декадний (магазин, реостат) —де¬ 

сятковий. 

819. Декалироеаииа — защйвлюванця, 

защйвлення. 

820. Данапироааиний — защЯвлений. 

821. Данапнровать — защЯвлюватц, за- 

шавнти. 

822. Даилинонатр — відхялоиір (-ра). 

823. Даног(х)арар — розщіплювач (-ча), 

декогербр (-ра). 

824. Деиогерированиа, раощалланиа — 

розчіплюваная, розчеплення; 
д. нагнитноа—р. магибтои; 

д. пооредотеом аотряхиааиия — р. 

потруенб. 

825. Дакогерированний — розчепле¬ 

ний. 


Декогерировать — Дедиграммальвая свечя. 


. Дввогарарааать — розчіплювати, 

розчепйти. , 

. Даиогврвруймцнй — розчіпній. 

. ДвнаицаитрацнА (корон»*) — деиои- 

центрадія. _ 

. Даноратнвиий (цоколь, 

кольцо) — оздбОиий, декоратів- 

. Дамранвнт (затухання) — декре¬ 
мент (-та), показник (•*»)■ 

. Даяаинв—пбділ (-лу) (Г.. АЛС-. 

А., У., Тмч., Др.У, оілії чия 
(А., НС,, А Діє., Тмч., Г.), 
оілення (НС., ДСТ.), ділимон 

Я Цциферблата, скапи) — пйділка 

(Др-У, 

1: ^^: д п"риблйзиий; 

Я. полюоноа — Відстань межипо- 

I. О^ч^ьІнапряжешяУ- поділь¬ 
ник (-ка); оммош (НС., ДСТ., 
Др.,Рна., Тмч.У, ділшпель(АПС., 

3. ДвлвтвлмімВ (ашптпор; млитна) 

подільчаа. 

4. Дало — справа, діло; 

дГвабвльиев — жшьижкйреда. 

каолярство; _ 

а аватовагнвлькав—світлогвслів- 
ництво, справ» світлогаслівий, 

А. топографмов — телеграфнхцтво. 
справа телеграфна; 

д. талафоиноа — телефоинвцтво. 

справа твлвфбннд. 

)5. Дввьтв-вввлятвр — дЄлвга-іволя- 
тор (-ра). 

36. ДамодуляимА — демодулйдія, 

37. Двмонотраивя (картини) покй- 

зування, демонстрування. . 

38. ДамомвтрмровАвлий — показаний, 

демонстрований. _ 

39. Двмонетрировдть — показувати, 

демонструвати. 

40. деипфар (успокоитель); батрег, 

аашріпк Оетісе; ОЬтрІег(т), 
ашопіваеш(т) — (у)гатвнйк 
(-ка), замовник (Рно.). 

141. Демпферний—(у)гамівний. 

142. Дампфирра ая ва—(у)гамбвуваниЯ, 

(у)гвмування: 

343. Дампфироаанний — угамбваний. 

І44. Дампфврвввть — гамувати, угаму- 

346. Даипфируїаімий — (у)гаміввйй; 
д. олоообноотв — (у)гамівшсть 

(-НОСТИ) а 

846. Дгеультиплиіищия —- демультиплі- 

847. Д.поляунаатор — деполяриватор 

848. Дапопвриавцвя— деполяризація. 

849. Деполярщировдть.-іввать депо- 

850. Д.лолярваомнннй - деполяривб- 

851. Даполяриеумиїиб — деполярнзу- 

вбльний; 


ність (-ноств). 


852. Дарама пау.м-’-т.- 

парафінова не._ ра- 

853. Д е р е в л ан мй (спила"*. г 

летка) — Дере* , 

854. Даржалаа (вещаеки, матр*Ч*Г- 

Дбрясавка. -- 

855 - 

(Др'ЇгУЇ, 

держално (У., Г„ ТМч); дер- 
жанце (Г-); 

Д. ва рмнрЛ*^-дЄр^ааль це верхнє; 
т _ 


_^.ЛОЙНФ, _ _ 

я. иемтввтмий—Д. ДОТ*™ 6 **,’ 
я . тдвмвмоЯ (микрофоиа) — Д. Р7 

А. лвтолвчиий (для трубн. право- 
дов) — д. стельова. 

857. ДавмчмчкиА (овеча, сееи) — № ея * т 

867 аЛвпяь В — детіль (-ли), ПОДрб- 
бииа. 

858. Детектор, рекмеі р іе і така-*-Д^™- 

А.?юім Р а»р«*ч«вмяй — Д- Ооломе- 

*. втмхшмвий — Д. ДОТИЧвАЙ. 
д. врматвААн шав й— Д. іфШДЬДІЧ- 

ний; _ _ 

д. мегнмтнмА — Д. **“* и ®®* к . 
д. ..„врафг-* — Д. мімрофбн- 

А. пмшімдий — а. ся ютп й р н и й; 

А. пуототииА — д. порох дЙВМЙ, 

А- ччіирАгурт ~*— Д> температур- 
вий; 

_ •ттГ 


електрйчний; 


І.— д* терню* 


електричним І _ 

д. шектреднІИЧИЮІ 1 Д» влвктро- 

ЛІТЙЧННЙ. 

859. детектор ующ и й ■— ДВ Т МЙ Г УІІ ІІ ІЬІШЙ , 

випрйстушьшйї 1 ' 

д. ееейетее («ршяюіюб — тмпрб* 
стувальність (-В0СТ*)* 

860. ДвтвмтврмиЯ (приемник, елемент, 

лампа) — детекторний. 

861. Детвкция (вияснение повреждения) 

—вйявлення, ДВіЄщіІЯ. 

862. Дефлектор — дефлектор (-ра); 

А. вомпваимй Т вмааив— д, бусбль- 
ний ТонсбнінсишК. 

863. Даформриия — деформація, ане- 

фбрмлення. 

864. Дафоримрвламии» — дяфорибва- 

ннй, анефбрмлеввв,. 

865. ДаформмрввАть — деформувати, 

авефбрмлювати, анафорнитн. 

866. Даммгр в ямА я ьм вя ааавв — десяти- 
. грамиа свічка. 







Дбпшфрирование — Дпмюмгапгаа е двуми коллекторами 


867. Д о н інфр яро ванно,-рання —розшиф- 

рбвуванвя, розпшфрувіиня. 

868. Дам мфряра ванимй — розшифрбва- 

ний . 

869. Дашифрярояатв — розшифровува¬ 

ти, розшифрувати. 

870. Даитаяа (агент) — чйниим (-ка); 
и. иагиитммй — ч. магнітний. 

871. Даятальяоать — чйнність (-востя); 
я. магиито-оптичваная — ч. маг- 

ибтно-оптйчиа. 

872. Двггм.имІ — чинний. 

873. Днин (Для включена я в сеть )— 

вмлкіч (-ч4), джвк (-на). 

874. Дмягар (трансформатор маркової) 

—джЯгер (-ра). 

875. Д іяоуяаяа тапяо — Джівлеветеплй. 

876. Джоулммтр — джавлембтер (-гра). 

877. Даюуяв; іоиіе; Дои1е(т); іоиіе(т)— 

джавль (-вля), джоуль ( ФС .), 
джуяь ( ЛсФ ., Рнд.), джовль 
(Др.). 

878. Джут — джут (,-ту). 

879. Джутовий (покров, обмотка) —джу- 

тйвлй. 

880. Дмаграмааа — діягріма; 
я- врямамиая — д. часові; 

Я. ГвЯлаида — д. Гійландова; 

Я. нругавая — д. колові; 

Я. приваяанная — д. Звідана; 

рбва. 

881. ДиамтрячаяиаЯ том — діяктрйчяий 

струм (-му). 

882. Диаяиа— діяліза. 

883. Дмапмт — діяліт (-ту). 

884. Дмамагммтнан —діямагнетйзм (-му). 

885. Дмаиагмитнмй — дінмагнбтний. 

886. Дяамагматаматр — діямагнетомі* 

тар (-гра). 

887. Днайатр — поперечник (-ка). 

Я. я савту — п. у прбсвіті; 

я. амутраммий — п. внутрішній; 

Я. нарумжий — и. збвиішвій. 

888. Дааматральимй («б обмоток)—по- 

□еречникОвнй. 

889. Дияяаантма —діяиоаиті» (-ва) ; 

Я. рантгаиаааняй — д. рентґінів- 
ськвй. 

890. Дмапааон (ваш) — діятабн (-ну); 
Я. иаярармамчЯ—д. яеяеріраний. 

891. Днафвноонаа— діяфаноскйп (-на). 

892. Див ф вм вв м вя мя — діяфаносконія. 

893. Дяафрагма — парігинка (Др., 

ФС., А.), діяфрігма (Др., ФС; 
А., ДСТ.); 

Я. алюмянмввая — п., д. алюмій- 
нійна; 

я. вораниааб р ан на я — п., д. лійку- 

я гмСяая (для ренто, трубок) — 
п., д. гнучкі; 

я. гариаамтат.иая — п., д. появма; 
я- гофрярованмвя _п., д.брижбвана; 
я. мвогиутая — н., д. зігнута: 
я- картонная —п., д. тектуриа; 
я. иажнмиая —п.', д. натискні; 
я. иаатолаиая, рентген. — а., д. 
настільна; 


д. втратаіаїцвп—п., д. відбивні; 

Я. падоавная—п„ Д. почіпні, 

Я- рвф я вмтир уищя я —.в., Я. від¬ 
бивні; сжлжяі 

Я- атоловая (рен т гемасш н ш яр-а., 

Я. настільна; 

Я. талафона — трентівка, мембріна- 
телефонна; 

я. угаяаяям—т., м. вугляна. 

894. Дн аф р вшяраааняа — діяфрагму- 

віння, діяфрагнйвання. 

895. Диафрагмнравамншй—діяфрагмб- 

ваннй. 

896. Дяяфрагмярееать — діафрагму- 

віти. 

897. Диаяаар — подільник (-ка) напру¬ 

ги, дявіаОр (-ра). 

898. Дмааяа-апьтариятар — дйзель-аль- 

териітор (-ра). 

898а. Дама — дйна. 

899. Д янамя (едшшца сили) —диніма. 

900. ДЯмаашчааяяЯ (о перенааряженш. 

индукции) — динамічний. 

901. Димаяньїй (о желеве) — динамбвий- 

902. Динамограф—динамбграф (-фа); 

Я. рогмотрмруїощмЯ. оамопишущиД 
—д. сажолйсииД. 

903. Днияамяямгатаяь — динаморушій 

(-ШІ4). 

904. Дініаищінііавв янниіжмтц ди- 

намоблйха. 

905. Динямвінавта — дняамобліха. 

906. Дянаио-номауня — дииімо-КОМ- 

паунд (-ДУ). 

907. Пчнаппмяївяііа; Оуаато - еіесіпс 

тавсфіпе, Оупашо; Рупатопт- 
зсЬіпе(1), бупатоеІвкігіасЬе Ма- 
зсЬіпе; <іупашо(І), тасЬіпеУ) йу- 
патоеіесігідце—давімо, дннамо- 
машіяа (Иул.,фС.,ДС2.,Др.)г 
я. буферная—д. виріввільна; 
я. явпввигатаяьнвя — д. допоміч- 
ні; 

я. аторячная—д. вторйннв; 
я- найманая—д. викличні; 
я. ганя н ая д . головні; 
я. яяоЯная—д. подвійна; 

Я. дауяполюоная — д. двополюсО- 
ва; 

я. дионоаая—д. кружільва; 

я. для ввлащания, оаватиталаная— 

д. освітлювальна; 

Я. *якритая—д. закрити; 

Я. аалавнал—д. запасні; 

я. ааамищанного типа — д. напів- 
захйщена; 

я. мидуктормая—д.індукторна; 
я. компаундная—д.-вомпаунд (-ду); 
Я- многополюоная — д. многополю- 

я. от критая—д. відкрйта; 
д. первинная—д. первинна; 

д. перянонпаундированная — Д. пе- 

рекомпаундбвана'; 

Я. пвлуоакрмтая, полувтнрмтая— 

д. напіваакрйта; 

д. о длумя молпвкторамн—д. ДВО- 
комутіторна; 


дптядмашяна с*Р*едая^^ДлД иян ^_ 


я. віримнл- ~ ннаяові; 

«• ^^--^ ^пполірна; 

І ураоияталіяия, буфарияя-Д. ВН- 

д.С«^«-и« - Я' ЧОТИР - 

. - уабіавикОва. 

"• Г.Г_*‘„Я тииамомапш- 

908. 

вОвий, дай•““■“V м 

909. ДяІТфІ- 

я. ям ффара н цішваямв «• 

рийільлв^д^ 

я! ^ Гштма-д- к римст^... 

910 ' 

911. Дв нами вг раа аяа — днвямооуду 


а Й - ІВ -- а: - —наїапбУНІВНЯ. 

«з- 


в ЦЦИИИМП Г д^ стнв явчгар., 

яДяцИТЯТ 1 * 11 вбонітбвв; 

919 . 

920. ДнГ ^и^ -^І^а- 

921. Дявпатчврвяяя вявтвян 

928 . дн Ч ГГр^.4 а «>б 

ДИСИМ€ГГрЙЧНИЙ. , . 

923 Дмоооиано — двсовйнс м|>л _ 

924'. Днооонаванмй (о котушко)— дисо- 

925. диомцивцноинма — двсоціяцій- 

926. Диоооциацня—дисоціАшя> 


_ _д. постійн а, 

*• т *"' *^--о елешчш яяв, 

я- -д еле"*Р°~ 

"■ Літйчвв._ „мсоюіййявг- 




Д^^-ИН. - перегаиіявя- 
достилали; , _ в д електрач- 

^ '. м пв рЄгяаіівЙ. 

регвйти, двствлюим^^ ^ - 


ІВЕТ'З ЯТ’дІЇГІЇ*#- 

ай (Р»а.)). . 


ЦІЮВЙ НЯЯ. 


~ иамовлвнтратавмаийия- і 

914. Диивтрои — динвгрбн (-на). 

915. Дим—ДІЛДгГД*)' , . 

916. Днллаяа —ДЙплекс (^2л , 

917. дяплгааямЯ—подвійвмй. ДЙилеко- 

918 Дшм—круя«іло(А., ДСТ; ДР; 
® 18 ' Г, Рнд ); [диск (ДСТ.)]; 

В йумяяяімЯт-ж. оаперіве, 

Я. аряімаївцнавя-—к^повоР^ле. 

•, мминиик-—к. дере» ЯНв, 

«. нактяятммЯ—в. дотичкбве. 

> ивдимй—к. мідве; _ , _і . 

д. непаворатнмй 8- 
д. втястантавьнмй—к. відгалузив, 

“ поворотний—в. ловорітиі. 

д. оаянцеамй—к. олив йне, 
а імнім>»>т ж ц гаслівне, 

,, оовдмиятвянммЯ 1 к. алучні; 

Д омдамміяЯ—к. сладиі; 
а. тормавиой—к. іапмивві, 

_ ццоііі|іІ У упірне» 

■ фдеиеяеем*—К. фланелеве; 
а цмнновмй—к. цивмбве; 

Я* - 1 __.а _І» о/йтпіт/ім! 


. ... — ***Ч~"**— 

д^^ркщм (юуш) — дкфрДиШ»' 

. піщуг—. &****> рожіювлн- 

і. днФФ»»' - '* — дафуавий. рости- 

номбвель (-вдя); ... 

В. оппвмінвд—днфузбр судільаий- 

[ д |(1 дні .. ДЯФУНДУВІИ- 

ня, дифувдбвання. 


_ _ ДІІ^РД ■І»—■■ 

і Дяффуя я яруїшмя* — дифундувіл 

дмвпаятрия — діелектрик (-ка); 
я. ммдямЯ—д. течнвнйй. 

. п- 1 — — діеле втрйн». 


противлении) — 

я. ■явнмпгт -- (-ву) дівлектрв- 

кйвнй. 

. Дайма (шни, аскрн) — дпв вст иі; 
д. антнвмая (цедри), п вИвтауМ а їім 
—д. чіпка, актівна; 
д. идвалнмая, тирвггнчаамая—д. 

теоротйчна; 

Д. неї втаваавмая — д. аиготйялю- 


д. яияу н тн р уама я — д. ПІ&ІВАУЯ 

тівва; _ - 

д. равачв т няя— д. роарн^шміі . 
Д. творв т н ч вв аа я — д. пбр*МЙ»С*, 
д. фнитияная—д. уівфЦт у' 
і. Двннн аявжмві И^ ^у ивд шам А 

). Дпиннмй^(преа^^Хуііе|ь, пі^Мпі)Р 


10!! ПГ 
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ДлительньїЙ — Древесньїй 


950. Длительний ( период, мощность )— 

тривалий; 

Д-МОСТЬ—тривалість (-ЛОСТИ). 

951. Дллщийол (контакт . нагрузка) — 

тривалий. 

952. Димним ( повреждений ) — щоден¬ 

ник (-ка). 

953. Диеамой (свет, сигнал, тариф) — 

дбнний. 

954. Днища ( люмпера ) — дбнце. 

955. Дно ( каб . бака, рва для каб.) — 

ДНО. 

956. Добааочиий (полюс, анод, сопро - 

тивление) — додатковий. 

957. Довертиаать,--муть (изолятор) —до¬ 

кручувати, докрутйти. 

958. Дождевой (колпак, илкаф) — дощо¬ 

вий. 

959. Доаа (рент . луч.) — дбза; 
д. глубннная— д. глибйнна; 

д. нормальная (КБ)—д. звичайна; 
Я. об'ємная — д. обсягбва; 
д. поверхиоотная —д. поверхнева; 
д. аритамиая (ЕБ) — д. еритбмна. 

960. Доаиматр ( рентг .) — доаимбтер 

(-тра); 

д. налориматричаоммй — Д. калори¬ 
метричний; 

д. отирьітьай —д. вІДКрЙТИЙ. 

961. Доанматрмя— дозиметрія. 

962. Доамровка (рентген, лучей) — дозу¬ 

вання, дозбвання. 

963. Домраона ианялмвать,-лить,-ся —до 

червбного ро8жАрювати, розжа¬ 
рити ,-ся. 

964. Долговечиий (о лампе) — довготри¬ 

валий; 

д-чиооть — довготривАлість (-.по¬ 
сти). 

965. Долгололюоньїй ( магнат ) -— довго- 

полюсбвий. 

966. До л малина (масла , кислотьі )—доли¬ 

вання. 

967. Доливать,-лить — доливАти, до¬ 

лити. 

968. Долитий —долйтий. 

969. Доломит — доломіт (-ту). 

970. Доломитовий —доломітбвий. 

971. Домашиий (телеграф, трансформа¬ 

тор), домоаой (о проводке, уста - 
новке) — домбвий, хАтній. 

972. ДоимиА (злектрод) — дбнний. 

973. Доплата — доплачування, допла¬ 

чений. 

974. Дополнитальиьій ( ток , зарядка, 

проводка) — додаткбвий. 

975. Допуомаемий (о напряжений )* до- 

луотимьій — допускний. 

976. Допущамиа (волньї на шини, парал- 

лельной работьі) — допускАІшя, 
допущення. 

977. Дорога — шлях (-х>'), дорбга; 

д. жалааная алактрофицированная 

—аалізнйця електрифікбвана; 

д. жалааная алактричаокая — елек- 
трозалізниця; 

д. ж. а. бааральооаая — е. безрей- 
кбва; 


и. ж. а. аиагородная — в. поаамі 
ськА; 

д. ж. а. гориого типа — е. гірськА; 
д. ж. а. аубчатая — е. зубчАста; 
д. ж. а. канатная, кабальная—е. 

кодільна; 

д. ж. а. иаотиая — е. місцева; 

д. ж. а. надаамиая, аоадушная—е. 

"надзбмна; 

д. ж. а. подвоєная, виоячкя— е. по- 

чіпнА; 

д. ж. а. пригородиая — е. примі- 
ськД, перееміська', 
д. ж. а. тональная —■ е. тунельна. 

978. Двома—дбшка; 

д. вмдакжная— д. висувні; 
д. аажимиая, щитом — дбщечка 
притискбва; 

д. иолмтатальмая— дбшка випроб¬ 
на; 

м- коммутаторная — д. комутАтор- 

на; 

д. комутациоинал— д. комутацій¬ 
на; 

д. контактная— д. дотичкбва; 
д. мрамормая — д. марморбва; 
д. натяжная— д. натяжнА; 
д. иумарная — д. нумерна; 
д. отватаитальная— -д. відгалузнА; 
д. прадохранитальиан — д. запо- 
Оіжникбва; 

д. раопрадалитальная — д. розпо¬ 
дільча; 

д. р. нормальная — д. р. нормаль¬ 
на; 

д. р. огнаулорная — д. р. вогне¬ 
тривка; 

д. р. плоская— д. р. плбска; 
д. р. подвижная — д. р. рухбма; 
д. р. овоЬодно-уотаноаланиая—Д. 

р. вільно-поставлена; 
д. р. отаиная— -д. р. настінна; 
д. рааоиирующая —- д. резонаисбв- 
на; 

д. токораепрадалитальмая — Д. 

стру морозпод і л ьча; 
д. шиферная — д. шиферна. 

979. Доотаалоиие,-виа, онабжаииа (то- 

ка) — постачання, постачення. 

980. Доотаалять.-аить — постачати , по¬ 

стачити. 

981. Достаточиьій (об освещении) — до¬ 

статній. 

982. Доступний — приступний; 
д-нооть — приступність (-ности). 

983. Дощачка— дбщечка; 

д. калибарная— д. каліберна; 
д. клвимная— д. притискйва, 
д. немарная— таолйчка нумернА; 
д. рааонаторная— д. резонаторна; 
д. рааонирующал— д. реаонансбва; 
д. целлюлоидная— д. целюлбідна; 
д. змалсвая— д. склицьовА. 

984. ДреЬоажание— деренчання. 

985. Драьаажать— деренчати. 

986. ДроЬеажащий (звоиок) — деренчли¬ 

вий. 

987. Дрсвасиий ( деготь , смола ) — дерев¬ 

ини. 


Дробимость 


988. Дробимооть (ислючм. слеша) — роз¬ 

дрібність (-ности). 

989. Дробить (вольт, дугу) — дробйти. 

990. Дроблаииа —дробіння, дрбблення. 

991. Дроблаинмй (о вольт, оуге) — по- 

дрбблвний. 

992. Дрожвимв ( щеток ) — тремтіння 

(А., Тмч., У., ФС.); [хи¬ 
тання (ФС.) ]; дріжання (А., 
Г., Др., Тмч., У.). 

993. Дрожатвль — тремтбць (-мтцй). 

994. Дрожать,-гнуть — тремтіти, за¬ 

тремтіти. 

995. Дрожащий — тремкий. 

996. Дроооалировамиа — дроселювання, 

дросельбвання. 

997. Дрооеалироваииий — дросельбва- 

ний. 

998. Дроооалироваггь — дроселювати. 

999. Дроооаль —дрбсель (-ля); 

д. радиочаототиий — Д. радіоча- 
стбтний. 

1000. Дрооовльиий — дрбсельний 

1001 Дуга (Вольтова), агс еіесігіс, уоі- 
іаіс; ЬісЬіЬо£Єп(т); агс(т) 61ес- 
ігіцие ои уоііаїцие— лук (-ку) 
(А.. Г., Тмч., ФС.); дуга (А., 
Г., ДЄТ., ЯС., Тмч., У., 
ФС.); [каблук (А.); каблука 
(Тмч., РнО.у, каблучка (У.)1; 

Л (геометь ., конструкт.) — ДугА; 
А. вольтова — лук вольтів; 
д. в. вращающаяоя — л. в. круж- 
ляльнии; 

д. вопихивающая — л. спалахАль- 
ннй; 

д, гоаорящая— Л. говірний, 
д. градуироваммая— л. поділкбва- 
нии; 

д. «вкритая— л. закрйтий; 
д. миикающая —л. замичнйй; 
д. контактная —ДугА дотйчна; 
д. многомратная — лук МНОГОКрАТ- 

ний; 


действительная 


я. пя.«.ии«—л. иолуи йний, 

я. піл-оим.—ДУГ* полюейва, 

Д. ртутная — лук живосрібняя, 

_ «шаговая— л. СВІТЛОВИЙ, 
я! еоадаиатая.иая — ДУ^ ЗлучнА. 
я. опокойиая — лук спокійний. 

2. трамвайная — ДУГ» тР>іМ в ‘Шіт, 

Я. устойяяаая лук стійкйй. 

1002. Дуговой ( фонарь, лампа) — луко- 

я ( 0 оуге геометр .. конспіруй-) * 
дуговИЙ. . ч 

1003. Дугогаонтвяа—-лукогйсвик (-Кйу. 

1004. Дуго твоя щий ( аппарат ) луко- 

1005. Дугообрааний (об обмотке) ДУ' 

гувАтий. 

1006. Дувша - д*жка; — 

д. жсотяиая —д. бляшАна, 

д. штамлованная — д. штампбва 

на. 

1007. Дупламо — дуплекс (-су); 

д.-траиоляцмя—Д.-транСлАціЯ. 

1008. Дуялемоиий(а/тарат, система) 

стрічнйй, дуплексний. 

1009. Дупяииатор, удаомтапь —подвОЮ- 

вач (-ча), дуплікАтор(-ра). 

1010. Дурной проаодиим — ПОГАНИЙ про¬ 

відник (-К&). 

1011. Дурмопроводящий — поганопро- 

в ід ний. 

101 Іа.Дуть —дути, дмухати. 

1012. Дутьа —дуття, дмухання; 

д. магнитиоа — Д. магнЄТОВЄ. 

1013. Душ ( злектр .) — душ (-шу). 
Ю14. Димчатий (о слюдс) — димча¬ 
стий. 

1015. Дмра —дірА, дірка. 

1016. ДирчатиЙ —дірчАстий. 

1017. Дюбель — зАкріпка шрубовА, дю¬ 

бель (-бля); [прикілок (Риб.)). 

1018. Дюбальний — закр пкбвий. 


Е. 


1019. Едииица — одиниця; 

а. абсолютная — о. абсолютна; 
с. «власная (обор удоволи я)—о. за¬ 
пасне; 

а. машинная— о. машинбва; 
а. обраацовая— о. зразкбва, 
а. Сименса— о. Сйменсівська, 
а. техничеокая— о. технічна; 
е. фото метри чеокая — о. світло- 
мірча, фотометрична; 
а. «лектрическая —■' о. електрич¬ 
на; 

«лектродииамичесная —о. елек¬ 
тродинамічна. 

К)20. Единичиий (изолятор, волна) 

одиничний; е. (отдельний) —по- 
одинбкий. 

Ю21. Ежегодиий (процент, колебания) 
—щорічний. 

1022. Еж-траноформатор ( Свинбурна )— 


бурнівський). 

1023. Е«да — ІздА; передвмжемиа 

(под'емника) — пересування. 

1024. Еадовой (о положений ) — їздовий. 

1025. Елочное раоподшиеиме (проводов) 

—розміщення сосбнкою. 

1026. Емиоотимй (волнолом, микрофон, 

сопротивлешіе ) — ємн існнй. 

1027. Еммость — ємність (-ности), на- 

бірчивість (Ну.*.), поемність 
(ФС., НХС., ЛФ.); місткість 
(А., Рно.,Др„ ДСі., Тмч., 
У., ФС., В Хе .); насинчастість 
(А.,); об'ємність (ТВ.); 
е. абсолютная—є. абсолютна; 

а. входная—є. вхіднА; 

е. гарантироааиная — е. гар&нтб- 

вана; 

е. действительная—е. дійсна: 
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Емкость зарядная — Журнал 


аарядиая ( кабеля )—е. наснаж- 
нА; 

•• индуитианая, иидуицмониая— 

є. індукційна,індуктйвна; 

а. мгноваииая —є. миттьовА; 
а. оотаточиая — є. аалншкбва; 
а. полааиая —є. корйсна; 
а. рабочал —є. роббча; 
а. раамодайотвующая —е. вислід- 
нА; 

а. раарядная —е. виснажнА; 

а. раопрадаламиая — е. розподі¬ 
лена; 


- ояагающая, оовтаяляющая— 

складбва; 

а. ооорадоточаииая — е. скуп¬ 
чена, 

а. ооотавляющая, ояагающая—є. 

складбва; 

а. удальная— є. питбма; 
а. аламтрсататичаокая — е. елек- 
тростатйчна. 

1028. Еотаотваиммй ( магнат, освещение ) 
—прирбдній; а. ( аащита, охла- 
ждение) — натурАльнвЙ. 


1029. Жабки (для натягив. проводов)— 

жабкй (-ббк). 

1030. Жамама овеча; аатіп сашіїе; ^а- 

шіпкег 2 е(!); Ьои£іе(?) ^тіп— 
ЖамАнівська свічка. 

1031. Жар, на кал -- жар (-ру); 

ж в * п о»«ал“льимй — ж. білий. 

1032. Жгут — джгут (-тА); 

ж. даойиой — дж. подвійний; 
ж. жапааимй — дж. залізний; 
нию ї; "Ро-олочний-дж. дротянйй. 

1033. Жаал (в же з лов . аппарате) —же- 

злб (А., /*.); жезл (А., Г.); 
Чіпок ( Тмч .); костур (Тмч., 
Г.); палиця (У.); патериця 


1034. Жааловой (сигнализация, аппа - 


рот, система) — жезловий. 

1035. Жалаамодорожнмй ( телеграф, сиг- 

нализация) — залізничний. 

1036. Жалааимй (купорос, злемент )— 

залізний; 


ж. дорога —залізниця; 


ж, д. алактричаоиая — електроза- 
ліанйця. 

1037. Жалааняк — залізнйк (-ку); 
ж. магнмтнмй — з. магнАтний. 

1038. Жалаао — залізо; 

ж. аолниотоа —з. хвилйсте; 


ж. галі 


— з. галь¬ 


ванізоване; 

ж. гофрироаанноа — з. брижбва- 
не; 

ж. дайотаующаа дентально* (вма¬ 
шинах) — з. активне; 
ж. динамиоа — з. динамбве; 
ж. желобчато* —з. жолобувАте; 
ж. ноаанноо —з. кбване; 
ж. ковко* —з. кувнА; 
ж. логироааиноа —з. легбване; 
ж. лиотовоо —з. аркушАве; 
ж. лито* —з. виливане; 
ж. п*рфорированнов, продиряв- 
л*имо* —з. діркбване; 
ж. рифланио* —з. карббване; 
ж.-ники*л*вьій (аккумулятор )— 
зал ізо-ніклАвий; 

1039. Желобон (изолятора) —жолоббк 

(-ОкА). 

1040. Желобчатий (изолятор, головка )— 

жолоб чАстий. 


ж 

Ж,лт “ в (картон, медь)— жйвтий; 

1042. Жеоткий (олампе, рентг. труб - 

ке)— жорсткйй; 

ж. (о механическом соединемии) _ 

цупкий; 

жаотная характеристика (шун¬ 
товая)- твердА характеристика; 
ж-кооть (лампи) — жбрсткість. 
(-кости); 

ж. (механич. соединения) — цуп¬ 
кість (-кости). 

1043. Жеогь — бляха; 
ж. балая —б. біла; 
ж. м*дная —б. мідна; 

ж. порфорироааииая., продиряв- 
лаяная —о. діркбвана; 
ж. рашет матая —о. ГратчАста. 

1044. Жеотяной,-иий (абажур, колпакУ 

—бляшАний. 

1045. Жигг«р — жигер (-гра). 

1046. Жидкий (оизлектрик, тело) —точ¬ 

ний. 

1047. Жидкоотньїй ( микрофон, прерива ~ 

тель) — течивнйн. 

1048. Жидкооть —тАчиво; 

ж. амалагамирующая — т. амаль¬ 
гамаційне; 

ж. гальваиичеокая — т. гальва¬ 
нічне; 

ж. для пропитмвания — т. Нвпбю- 
вальне; 

ж. иаолирующая— т. ізоляційне. 

1049. Жила ( кабеля, асбеста) — жила 

(Г., А., Тмч., У., 2\); 
ж. аобастовая— ж. азбестбва; 

ж. бромироаамиая — ж. панцерб- 
вана; 

ж. даойиая —ж. подвійна; 
ж. пода*оная —ж. аочіпнА. 

1050. Жирний (изол. материал, пятно) 

—масний. 

1051. Жирои*тр —жиромАтер (-тра). 

1052. Жиро (злектро-печь) — Жірб- 

(вський). 

1053. Жумокамив, гул (проводов) —дзиж¬ 

чання. 

1054. Жунокать —дзижчАти. 

1055. Жужжащий (провод) —дзизкучий. 
ж. палка — слуховА пАлиця. 

1056. Журнал (повреждений, наолюде- 

ний) — журнАл (-лу). 


Забирание — Заершенний 


1057. Заб кран ке,-бор (воздуха) — заби¬ 

рання, зАбір (*ббру). 

1058. Забирать,-брать — забирАти, за- 

брАти. 

1059. За—дай и* — зАклад (-ду); 

а. гальваиоляати ч ва н ав — галь- 
ванопл астбвня. 

1060. Завиичаиимй —загвинчений. 

1061. Зааинчиваии* — заґвйнчування, 

заґвйнчення. 

1062. Зааиичиаать,-амитить — заґвйн- 

чувати, заґвинтйти. 

1063. Завиоиимй (о блокировке , виклю¬ 

чений) — залАжний. 

1064. Зааод — вирббня; а. (гиревой )— 

нАкрут (-ту); 

а. динамоотроитальимй — дина- 
мовнрббня; 

а. кабальний — жильникАрня, ка- 
блйрня; 

а. алаитротехммчаомий — вирббня 
електротехн ічна. 

1065. Заводить,-а*отм ( пружину ) — на¬ 

кручувати, накрутйти. 

1066. Зааод(иа) (пружин, часов)— накру¬ 

чування, невручення. 

1067. Заводиой (гиря, механилм > — на- 

крутнйй. 

1068. Заводоиий (ишур) — виробнАвий. 

1069. Заауалированиа (снимков) — за- 

серпанкбвування, засерпанку- 
вАння. 

1070. Заауалироваииий (снимок) — за* 

серпанкбваний. 

1071. Заауалироаать,-ол — засерпанку- 

вати,-ся. 

1072. Загибаии* (изол. трубок) — заги- 

нАння, загнуття; 
а. крючком — закарлючування, 
а&карлібчеиня. 

1073. Загибать,-гиуть,-ол — аагинАти, 

загну ти,-ся; 

ш, крючком — аакарлючувати, за- 
карлючити. 

1074. Загипоомии* (изоляторов) —загіп- 

сбвування, загіпсувАпня. 

1075. Загипооааниий — аагіпсбваний. 

1076. Загинооаимть,-оаать — загіпеб- 

вувати, загіпсувАти. 

1077. Заглушать,-шить (микрофон) —за¬ 

глушувати, заглушйти. 

107 Заглушающий — заглушний. 

ІОі*. Заглушвии* (іиума) — заглушу¬ 
вання, заглушення. 

1080. Заглушай ний —заглушений. 

1081. Загорайи* (масла) — займАння; 

*. (ламп) — засвічування, за¬ 
своєння. 

1082. 8агоратьоя,-р*тьоя (о масле) —зай¬ 

матися, зайнйтияся; я. (о лампе ) 
—засвічуватися, засвітитися. 

1083. Загромождать, - ядить (помещ. 

установки)— завалювати, зава¬ 
лити. 

1084. Загромождяии* — завАла; *. (про- 

цесс)— зав 4л юваннязавАл ення. 


1085. 8«громош*иіи«* — 

,-н.ст. — завблевість 

1086. вагмпиатіч-мть (пкл«Р- 

станцию) —(за) обтяжу вати,(за) 
обтяжйти. 

1087. Загруиюии*, аагруа— (тел. про¬ 

воде* станции) —(за)обтйжуван- 
ня, (за)обтйження. _ 

1088. Загружаииий — (за)о6тйжений; 
а-ниость — (за)обтяженість (-но- 

сти). 

1089. Загруамв (ад. станции проводау- 

(за)обтйжування, (за) обтяжен¬ 
ня. 

1090. Загрламеми* (ртути, масла) —аа- 

бру дню вання, забруднення. 

1091. Загряамяиммй — забруднений; 
*-иио*ТЬ—забрудненість (-иости). 

1092. Затратять, -мать, -*л — забруд¬ 

нювати, за6руднйти,-ся. 

1093. Задавать, ^ -дать,-** (леличиной) — 

задавАти, задАти,-ся. 

1094. Задаии* (напряженая) — зада¬ 

вання. задАнля. 

1095. Задайиий (о напряжений) — зАда- 

ИИЙ. 

1095а.Зад—амм* (обмотки якоря) —чер¬ 
кання. 

1 0956.Зад*аать.-дггь — черкАти, черк¬ 
нути,-ся. 

1096. Задалаиимй (о крючке, трубке )— 

у(в)ирАвленнй, запрАвлений. 

1097. Зад—ид, *ад*лиааии*—за(у)прав- 

лйння, за(у)прАвлення; 
а., ааир*пл*мм* — закріцлАння, 
закріплення; 

ш. кабельная — з. каблАве, жиль- 
никбве; 

а. иоиц*аая — з. кінцАве; 

*. маталли—ая — з. металАве; 

». ряяииоаал — з. гумбве. 

1098. Задали—ть,-лать — за(у)правлй- 

ти, за(у)прАвити; 

»., — ир*ллять — закріплАти, за¬ 
кріпити. 

1099. Зад* р жиааин*,-жаа—затримуван¬ 

ня, затрймания. 

1100. Зад*ржи—ть,-жать — затримува¬ 

ти, затримати. 

1101. Задержимющий (механшм, пру¬ 

жина) — затримнйй. 

1102. Зад*ржид (предмет) — аатршшйк 

(-кА); 

аадарживдми* (процесе) — за¬ 
тримування, зат римання 

1103. Задиий (шаг, виступ) — зАдніЙ. 

1104. Задумии* (искри) — задмухуван¬ 

ня, задму* даний. 

1105. Задуаать,-дуть — задмухувати, 

задути. 

1106. Завдана* (контактов, рубильника) 

—затинАаня. 

1107. Завдать,-*вть,-ол — затинАти, за- 

тАти,-ся. 

1108. Заершениий (крюк, хвост ) за- 

Йбржений. 








зо 


Зажженньїй — Закрелительиьій 


1109. Зажженньїй — за(під)палеішй; ■. 

(свет) — засв ічєнии. 

1110. Зажигание — за(шд)пйлювання, 

за(під)пйлеішя; а. ( света )—за¬ 
свічування, засвічення. 

1111. Зажигатель — за(під)п4льник 

(-ка); 

з. искрово й —з. іскровим; 
з. калильньїй — з. жаровий; 

». мин —мшозапАльник (-ка); 
з. злентричесний — з. електрич¬ 
ний . 

1112. Зажигать,-жечь,-ся—за(під)палю- 

вати, за(шд)палйти,-ся; з-ся 
(о а у ге) — займатися, зайня¬ 
тися; з. (свет) — засвічувати, 
засвітити,-ся. 

1113. Зажигающий ( анод , цепь) _за- 

палювальнии, запальний. 

1114. Зажим (преомет, ооносторониии 

при гискач (-ча)(ЛсФ.,А'Л'С.);[прц- 
шржка (їх.); залучник (Рно); 
рихва (Ги .); оотискач (ТВ |* 
притискач (-чи) (В., Дп\у 

з. (пріОмет) ( Овусторонний ) — за- 
іискач (-ча) (ДСТДр. )г 
з. (процесе) (ооносторониии) —при¬ 
тиск (-ску) (/V.), притискання; 
•• {процесе) (Овустороннии) — за¬ 
тиск (-сь>), Зиііакання; 

3. н ьіводмой — її. шш^скнии; 
а. двойной— п. аодвіинии; 

8. нарболи гоаьій ц. карбоЛІТОВИЙ' 
з. нонцентрический — п . концен¬ 
тричний; 

з. нрестообразньїй _ П. хреща- 
тии, 

навик чи ваемьій — ц. наґВИПТ- 
шій; 

з. ответвительньїй її. в ід гал у з- 

пни; 

а. приоовдинительньїй — п. При- 
лучшіи; 

а. лружииньїй — п. пружинний; 
а. раслорньїй —п. розшрнйи; 
з. совдинительньїй —П. злучнйй; 
а. тройниновьій — п. троякбвші; 
а. угловой -- II. кутовим; 
а. угольньїй, для углей — -'з. ну 
вуглину; 

»• фарфоровьій з. порцеляно¬ 
вий, 

а. шнуровой - п. шнуровий; 
а. штепсельньїй— її. притичкбвии; 
з. злементньїй — п. елементбвии. 
1115. Зажимньій,-ной (винт, изолятор) 

—притисковии; з. (с Овух сто¬ 
роні — затискавші. 

1110. Заземлениь — і землювання, узем- 
лсшія [ загрунтувиння (М.М., 
5 .)|; 

з. глухое—у. еліпс; 
а. есгестенное —у. натуральне: 
а. перемежающевся — у. Ііери.чеж- 
не; 

*- прямо® — у. безпосеі>едпс. 

111 (. Зааемлениьій (тросе, нейтраль )— 
уземлении; 


. ' ~ м ' іото «р^нп- 

П18. Заземлитель—узбмлювич (-ча)■ 
а. воднной — у. водяний; 

а. водоструйньїй — у. водостру¬ 
минний; ^ 

*• ““^ 0Труйнь, й - двострумш,- 

ОДНОСТруйНЬій _ у. ОДНІ »0ТГ> V_ 

миниии; 

Ш9 а я *° нтаннь,й ^ у ' водогінний. 

Г:"г„; ПИТЬ - уземлюватн, 
И2Ц. Заззмляющий (лровосі, котушки) 
—уземлювальвиїі. 

и-1. Зазор люз (-зу); з. (межди яко¬ 
рем и полюсами), межоужемз- 

ное п ристра] __ чкй 

(-чок), ш ара (Г. Т.)\ 
а. воадушньїй —с. повітряні; 
і і >* І сть, «овой—Л. стиковим 
Іи — Заимствование (.,д. м ,) __ 3ипо - 
зичаиші, запозичення. 

1125. Заимствованньїй (об 118,1 учений)— 
випозиченим. 

11-4. Заимствовать _ запозичати за- 
ПОЛІЧИТИ. 

И2о. Занапчивамив (мис.ш) — заісіпчу- 
вания, закінчення. 

112 ІІ. Закапч«вать,-нолтить,-оя (мш.ш) 

_ закінчувати, зиісіптйти.-си. 

П-, . Закачанньїй (спю.,С) — зихіітапші. 
11 . 8 - Закачивание Істоміни) — захгіту- 
вання, захитавші. 

1129. Заначивать ,-чать — за.МІтуааТИ 

захитати. 

1130. Закладьівание,-дна (провооов в па - 

.... ~ ЗЬІ * закладання, зиклАдення. 

1151. Закладьівать,-дать — закладати 

закласти. 

1152. Заклепанньїй — заклбпаїшл; 

(зиклмшмої) — зашотбваїїті. 
і 152а.Заклепка (предмет) — пюта. 

1135. Заклепьіеание.-пка — заклепуван¬ 
ня, Закленання; а. (заклепка¬ 
ми) — запютбвування, запюту- 
ваппя. 

1154. Заилепьівать.-пать — Заклепува¬ 
ти, ЗаК.іспити; з. (заклепками )— 
зашотбвувати, залютувати. 

1135. Заклинеиньїй (па валу , проиоО)— 
заклинений. 

1 150. Занлинивание —заклинювання, за- 
клЙпення. 

1137. Заклинивать,-нить — заклинюва¬ 

ти, заклинити. 

1138. Закон — закон *-ну); 

з. Ампера — з. Амперів; 
з. Киргхофа — з. Кірхіофів; 
з. Ома — а. Омів; 
з. расстояний — з. віддалей; 

1139. Занрел — закріпка; 

з. железньїй - - у. залізна; 
з. свинцовьій -у. олив'нпа; 
з. спиральньїй — з. спіральна. 

1140. Закрепа, занреп - - закріпка; 
з. боновая - з. бічна. 

1141. Занрепительньїй (изолятор) — за- 

кріпнйн. 


Закрепление — Записьівание 



1142. Закрепление (катушек, зажимов) 

—закріплювання, закріплення. 

1143. Закреплять,-лить — закріплюва¬ 

ти, закріпити. 

1144. Закрепляющийител ьньїй — за¬ 

кріпний. 

1145. Заирьітие (кришка) — нАкривка; 

з .(процесе)— закривання, закрит¬ 
тя; з. о верху (процесе) —накри¬ 
вання, накриття. 

1140. Закрьітьій ( абажур , колпик, дуга ) 
—закритим. 

1147. Закупоренньїй —зАткпутигї. 

148. Закупоривание — затикання, зі¬ 
ткнення;». (отверстии в свинцо- 
оом разряднике) —забивання, за¬ 
биття. 

1149. Занупоривать,-ить — затикати, 

заткнути; з-ся (отверстия а 
сиинц . разр.) — забиватися, за¬ 
питися. 

1150. Зал — заля; 

а. аппаратиьій, аппаратная —апа¬ 
рати я ; 

з. машинний — машинбвнн; 

а. сборочньїй, оборонная — скла¬ 
дальня. 

1151. Заливание,-вка ( тр-ров ) — зали¬ 

вання, залиття. 

1152. Заливать,-лить ( тр-р , масленник) 

— заливати, залити. 

1155. Заливной, заливочньїй (о масле) — 

за.швчии; 

л., наливной (изолятор , трансфор¬ 
матор) — залившім. 

1154. Замааанньїй — замазаний. 

1155. Замазка — замазка; а. ( процесе )— 

замазування, замазання; 
з. водоупорная — 3. ВОДОТРИВКА. 
1150. Замааьівать,-аать — замазувати, 
замазати. 

1157. Замбони отолб — Замббнівськии 

стовпець (-ПЦЯ). 

1158. Самедление — загаювання, за¬ 

гаяння. 

1159. Замедлемньїй — загаяний; 

з. движение — загАюванин рух 
і-*У)- 

1100. Замедлять,-лить,-ся — загАювати, 

загаяти,-ся. 

1101. Замедляющий (о действии) — за- 

гаїшни. 

1102. Замена ( предохранителя) —заміна. 
1) 5. Заменеииьій — замінений. 

її.,і. Замеиять,-ить — заміняти, замі- 
І1ЙТИ. 

1105. Заменяющийся (микрофон) —за¬ 
мінним, перемінний. 

1100 . Замещать,-стить (чпю) —- засту¬ 
пити, заступити; з. (че.ч)—замі¬ 
щати, замістити. 

1167. Замещающий (о сопротивлении) — 

заступ іній. 

1168. Замещемньїй — заміщеним. 

1109. Замкнутий ( контур , обмотка) — 

замкнений. 

1170. Замок — замбк (-мка); 

з. бандажний — у. шиновий; 
з. нлииовой —. з. КЛИНКОВИЙ. 


1171. Замикай не (контакти) — замикан¬ 

ня (/’., ФС.); залучення (ДСТ.); 
{замкнення СДр-). зіткнення 
(Рнд.), сполучення (ФС.)\у 
з. виезапное —з. раптбве, 
а. короткеє —з . коротке; 
а. на себя — з. на себе; 
з. часткчное —з. часткбве. 

1172. Замьїкатель — замикіч (-ча); 

з. колеичатмй — з. колінчастий; 
з. нрючноаой — і. гачковйи, 
з. на коротко# — короткозамикач 
(-ча), з. иа корбтке; 

з. перемеинмй (с.ц.О.) — З- ЗМІВ- 

нии; „ 

ш. реборднмй (с.ц.О.) — з. закраи- 
кбвии; 

з. стрелочньїй— а. ВЙЛИЧШШ. 

1173. Заммкательний — замичний. 

1174. Замикать,-кнуть, -ся — замикАтИ > 

замкну ти,-ся, 

1175. Заминающнй (контакт, ярмо) — 

замичнйи. 

1170. Заминка (с. ц б.)—заскочка (Тмч., 
У.,ФСДСТ.), [засувка (Тмч., 
У., ФС., ДСТ.)\ кл}імка (Г. г 
У.); пляма , клямка (Глч.)]; 

з. маршрутная — з. маршрутна; 
а. обратная — з. зворбтна; 
з. основная — з. основна; 

з. промежуточная — 3. проміжні; 
з. противоповторная —■ 3. ІіроТИ- 

іювтбрна. 

1177. Занавес — завіса; 

а. черимй—з. чбрна. 

1177а. Заиятий (провоо, линия) — зАй- 
нятий. 

1178. Заостреиие (вершини кривой) — за¬ 

гострювання, загбстрення. 

1179. Заостраиний — загострений; ■. 

(край столба) — сітчастий; 

». на два ската — ДВОСКІсно-зрі- 
зании. 

1180. Западиое оклонение — західній 

відхил (-лу). 

1181. Запаздивание — запізнювання, 

запізнення. 

1182. Запаздиаать,-поздать — запізню¬ 

ватися, запізнитися. 

1185. Запаїдивающий (генератор, ток ) 
—запізнйи. 

1184. Запал (оеталь)— підпАльник (-ка)’ 
з. (процесе) — підпалювання! 
підпалення; 


1185. 

1180. 

1187. 

1188. 
1189. 


з. индунциониий—п. індукційний' 

з. исировой — п. іскровий; 

3. злектрический — п. електрич¬ 
ним, електропідпАльник (-на) 
Запас ( прочности , устоичивости) 
—запас (-су). ’ 

Запаси ой (аггрегат, единица)—ч я- 
паснйгі. 


Запирание— ЗапирАшія. 

Запирать — запирАти, заперти. 
шш аИ>ЩИЙ (лелг<шил -“) - аапір- 


1190. Записамньій —запйсатш 

1191. Записьшаии. — записування за- 

писання. ,п * за ~ 
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Записмвать — Захлестьіваться 


Защелкивание 


Знак 
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1192. ЗапиеммтЬ'-’Оать — запйеувати, 

записАти. 

1193. Залиомвающий (рьічаг, перо) -пйс- 

ний; 

*♦» оамолмшущиі» — самопйсний. 

1194. Запиоь (разговоров, показаний )— 

зАпис (-су). 

1195. Залломбироааииий (счетчик) —за¬ 

пломбований. 

119в. Запломбироаиаами* — запломбо¬ 
вування, запломбувАяня. 

1197. Заплоибмровиаать,-овать -— за- 

цломбОвувати, заплокбувАти. 

1198. Залолнаиив (промеж утков упадин) 

—заповнювання, заповнення; 
а. орідна» ( вагона , трамвая)—з. 
пересічне. 

1199. Заполиамммй — заповнений; 
*-мооть—запОвненість (-ности). 

1200. Залолиять,-мть,-ол — заповню¬ 

вати, аапОвнити,-ся. 

1201. Запор — аапОра; 

а. магмитимй — в. магнАтна. 

1202. Запуайаиио (мотора) — запускан¬ 

ня. 

1203. Запускать,-от ить (мотор) — за¬ 

пускати, запустйтн. 

1204. Зарпд — наснАга (ДСТ .); набір 

(Пул.); [насит (Др.), напруд 
(М.Т.Н.); заряд (ФС.); замет 
(Рно.); наряд (ЛФ., ЛсФ .)); 

*•» **рядка—наснажання, наснА- 
ження; 

»• добавочний — н. додаткОва; 
а. наоиаднмй (конденсатора) — н. 
каскАдне; 

а. оотаточнмй — н. решткОва; 
а. проетраиотваииий (в кат. лам- 
пе) — н. просторова; 

*• протмаоположим** — наснАги 
протилежні, різноймАнні; 
а. овободнмй — Н. вільна; 
а. овлааииьій — н. звйзана; 
а. оирмтмй — н. захована; 
а*ряд* лот*ря, оаморааряжсни*— 
самовйснага, самовиснажАння. 

1205. Зарядка (аккум улятора) — наснА- 

жування, наснажАння, наснА- 
ження; а. (арматури) — реш¬ 
ту нкувАння, риштункОвання; а. 
(касети, фильтрпресса) —начи¬ 
няння, начинення; 

». 6 мі от рал — наснажАння хуткб; 
м. дополпитальная — н. додаткО- 
ве. 

1206. Зарядний (шок, напряжение) —на¬ 

снаж ний. 

1207. Заряжанма,-диа (аккум.) — на- 

снажАння, наснАження; а. (ар¬ 
матури) — ришту нкувАння, 
риштункОвання. 

1208. Заряжать,-дить— наснажАти, на- 

снАжити; а. (арматуру лампи) 
—риштункувАти; а. (фильтр- 
пресс) — начиняти. 

1209. ЗарнжающиЙ, аарядиий (о ма- 

ишяе, щбшпарее) — наснаж ний. 

1210. Заряшамммй (о теле ) — наснАже- 

ний; 


а. оильио — дуже наснАжений; 
а. олабо — мАло наснАжений. 

1211. Заоаомваниа (воздуха вентилят.) 

—васмОктування, аасмоктАння. 

1212. Заоаоьівать,-ооожть,-оя — засмок¬ 

тувати, засмоктАтн,-ся. 

1213. Заеаомаающий (вентилятор, на¬ 

сос) — аасмбктувальний. 

1214. Заолоика — заслінка; 

а. прадохранмтальиая — з. запо¬ 
біжна. 

1215. Заоораииа (контактов) — забруд¬ 

нювання, забруднення. 

1216. Заоорамнмй — забруднений. 

1217. Заоорить,-рить,-ся — забрудню¬ 

вати, аабруднйти,-ся. 

1218. Заотажка (ж когтям, поясу )—зА- 

стібка. 

1219. Заативаниа (масла) — аастигАння, 

застйгнення. 

1220. Застивать,-иуть — застигАти, за- 

стйг(ну)ти. 

1221. Застивший — застйглий. 

1222. Звтаардаваииа, аатвордаии* — 

тверднення, затвердившій. 

1223. Затвардавата,-дать (о массе ) — 

твАрднутн, ствАрднути. 

1224. Затвардавший — (с)аатверділий. 

1225. Затвор — аАкривка; 

а.,замок (виключателя) — аамОк 
(-мкА). 

1226. Затамкамиа — затАмнювання, аа- 

тбмнення. 

1227. Затаммаиимй — аатАмнений. 

1228. Зат*ммять,-иить — затАмнювати, 

затемнити. 

1229. Затамияющий (зкран) — при(за)- 

тАмнювальний. 


1230. Зат*намиа — затінення. 
1230а.3ат*наимо* маото, фатом. — зА- 


тінок (-нка). 

1231. Затормажиаани* (трамвая) — за¬ 

гальмовування, загальмування. 

1232. Заториажиаать,-оаить — загаль¬ 

мовувати, загальмувАти. 

1233. Заторможаинмй — загальмова¬ 

ний. 

1234. Затрата (зл. зн.) — вйтрата. 


1235. Затрачаниий — вйтрачений. 

1236. Затрачиваниа — витрачАння, вй- 


трачення. 

1237. Затрачивать.-тить — витрачАти, 

витратити. 

1238. Затухаииа; <1атріп£, Батр(ип£(0; 

ашогіі88етеп£(т) — угамову¬ 
вання, угамувАння; [слабнення, 
стухання (КС. //)). 

1239. Затухать,-хмуть — угамовувати¬ 

ся, угамувАтися; 

а. (о свете ) — а(а)гасАти, з(а)г4с- 
нути. 

1240. Затухающий (о колебании) —(уЗа¬ 

мівшій . 

1241. Зауоамица (в проводе) — зАдра. 

1242. Захват, аажим (для злектрода )— 

затискАч (-чА). 

1243. Захлаотмваии* (проводов ) — сплі- 

тАння, сплАтення. 

1244. Захл*отмватьоя,-И¥тьоя — сплі- 


тАтися, сплестйся; а. (в несколь- 
ких местах ) — посплітатися. 

1245. Защалкивамиа — аащІпАння; 

(автоматическое) — заскАку- 
вання. 

1246. Защал кивать,-мнуть — защіпАти, 

защепнути; а-оя — заскАкувати, 
заскбчити. 

1247. Защалниаающий (механіим) — за¬ 

скоч нйй. 

1248. Зачищать,-отить (конец кабеля )— 

зачищАти, зачйстити. 

1249. Зачмщаиив (конца кабеля) — зачи¬ 

щання, зачищення. 

1250. Зачмщаииий — зачйщений. 

1251. Защита (линии) — зАхист (-ту) 

(Г., У., Г.); [затишок ( Вс .); 
затула (Г., У., Тмч.); охо¬ 
рона (Др., У.), заслона (УГ.); 
обезпека (Дул.)}; 
а. вентильная —3. хлипакОвий; 
а. диффаранцмальиая — з. дифе¬ 
рент яльний; 

а. аотаотааимая —з. натуральний; 

а. лрадупрадитальиая — з. засте- 
рАжний; 

а. роговая —з. ріжнАтий, рогАтий; 
а. оалактивная — з. вибірчий, се¬ 
лективний . 

1252. Защититальммй, ващитний 

( трансформатор, ширма )— 
захисний. 

1253. Зящищать,-тить — захищати, за¬ 

хистити. 

1254. Защищаннмй (кабель) — захище¬ 

ний. 

1255. Завада, паум (для железа ротора ) 

—зірка; 

а. полюоиая —-з. полюсОва; 

аааадой ооадииаии* — на зірку 

ЗЛі'ЧЄННЯ. 

1256. Зааадка (в телегр. аппар.) —колі¬ 

ща контрольне. 

1257. Зваадообрааиьій ( якорь , антенна) 

—зіркувАтий. 

1258. Зааадчатьій (якорь) — зіркувАтий. 

1259. Зааио — лАнка; 

а. ооадииитальиоа — л. злучнА. 

1260. Звоимовой (вшов, индуктор, ба¬ 

тарея) — дзвінкОбий. 

1261. Звоиои — дзвінОк (-нкА) (Г.,У., 

ФС., Др., ДСТ.); дзвоник (Г., 
У., Тмч., ФС.. Др.); 
а. драбаажащий —дз. деренчлйвий; 
а. имдунтианий, полярмаованиьій 
—дз. поляризований; 
коиичаоммй — дз. конічний; 
а. контрольний —дз. контрольний; 
а. помний — дз. неправдйвиЙ, 
фальшивий; 

а. наотольиий (столовий) —дз. на¬ 
стільний; 

а. о двумя чашками — дз. дво- 
чашкбвий; 

«. о одиой чаш кой —- дз. одно- 
чашкОвий; 

а. о отпадающим клапаном —дз. 

з відпаднбю хлйпавкою; 
я . оигмальний — Д8. гаслівнйй; 


а. о. жалааиодороіимий ДЗ. г. 

залізнйчиий; 

а. столовий — дз. настільний, 
а. траввжмшй — ДЗ. тривожний, 


1262. Звуиовой (о волне, частоте )—зву- 

1263 . 8вуиопоглощаіощиЙ — звуковбир- 


ш. будка (разговорная ) — глухА 
будка. 

1264. Звуками* (дуги) — звучання. 

1265. Звучати — звучАти. 

1266. Звучащий (о дуге, искре) — зву- 

1267. Здаима, стравим* — будівля; 
а. акнумулятормоа, помещсние 

акумулйторня; 
а. аппаратиоа— апарАтня; 
а. машинно*— мапшнОвня. 

1268. Здоровая ф вва — непошкбджена 

фАза. 

1269. Зал вмов волочем на — зелбне позо¬ 

лочування, позолбчення. 

1270. Земля (злектр.) — землй; 

а. им фу «орная — 8. інфузбрна. 

1271. Замяяиой (о сообщінші)— земляний; 
а. пластина — уабмлювальна плА- 

тівка; 

а. провод — у. прОвід (-вода). 

1272. Зсммой (магнетизм, ток) земний. 

1273. Заркало — люстро, люстбрко 

(умен.); 

а. вогиуто*— л. вгнуте; 
а. параболмчаомо* — л. парабо¬ 
лічне; 

а. оарабрлиоа— л. срібне; 
а. отакляниоа— л. склянА. 

1274. Зармальиий ( отражатель, при¬ 

бор, шкала) — люстрОвиЙ 
а.-стражающий — люстрбвО-ВІД- 
бивний. 

1275. Зармальца — люстбрко; 

а. катодно* — д. катодбве. 

1276. Зерно — аАрно; 

а. парамагиитми* — зАрна пара- 
магнАтні; 

а. угольно* (микрофон) — з. вуі> 
лянА. 

1277. ЗариистиЙ микрофон— зернйстиЙ 

мікрофбн (-на). 

1278. Зигаагообраамий (о молнии) —зиґ¬ 

заґу в Атий. 

1279. Зигааг-трансформатор —» зиґзАГ- 

трансформатор (-ра), 

1280. Змаавидиий (о молнии, сопротив- 

ЛеШІи) -ЗМІЮВАТИЙ. 

1281. Змаовмк (для масла , води)—скру- 

тннАць (-нцй); 


1282. Змай—змій (Г.. У., Гдкч.) [діпнь 
вець (Г., У.,Тмч.)\; 1 

а. воадушиий — з. повітрянА; 
а. ящикообрааиий — з. Скрипьку- 


1283. Змам — знак (-ку); 


Словник електротехнічний. 


з 
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в. .прианаи — озн&ка; 

». молмяя — з. блискавйчний; 
а. Морае — з. Моравський); 
а. отл и читальний — з. відмінний; 
а. отчетлнвий— з. вирізний; 
а. прадальиий— з. грякйчний; 
а. рельєфний — з. рельєфний; 

1284. Зиачеиие (сигнала) — значення; а. 

(сили тока, мат.) — вартість 
(-тости); 

а. иотимиоа — в. справжня; 
а. ивадратмчесиое —в. квадратйч- 

на; *■ 

а. и. орадйаа — в. к. пересічна; 
а. максимальнеє —в. максимальна; 
а. мгноааинов — в. миттьові; 
а. минммальиое — в. мінімальна; 
а. маибольшее — в. найбільціа, 
максимальна; 

а. маимемьшее — в. наймбнша, мі¬ 
німальна; 

а. орадйаа — в. пересічна. 

1285. Золочаииа — позолбчування, по- 

золбчення; 
а. аалаиоа —п. зелбне; 
а. красно# —п. червбне; 
а. матовоа —п. матбве; 
а. роаовоа —п. рож&ве; 
а. таплоа —з. тепле; 
а. колодно# —□. холбдне. 

1286. Золочанимй —позолбчений. 

1287. Зольним (дуг. лампи) — попіль- 

ник (-кі). 

и 

120 . Иглв — голка; 

и.,отралма ( счетчика )—стоілка; 
и. контактная — г. дотичкбва; 
и. полая, рс нтг. — г. дудч&ста; 
л. очатчика, кино — г. лічильни- 
кбва; 

и . унаааталь — вказівні гілка; 

и. злактролмтная —- Г. ЄЛЄКТрО- 

л ітна. 

1297. Иглодаржаталь (в гальванокавтере) 

—голкотримач (-чі). 

1298. Игольчатмй ( громоотвод, розряд¬ 

ник) — голчістий. 

1299. игра (вала) — грі; 

и. аномальная —гра вісНі, аксі- 
яльна. , 

1300. Идеальньїй, таоратичаоний (ток, 

Рлина) — теоретичний. 

1301. Идиоотатичаокий (злектрометр) — 

ідіостатйчний. 

1302. Идущий аварх (часть кривой) — 

догірний; 

я. вина (часто кривой) — доділь¬ 
ний. 

1303. Избиратвльний, овлвктивнмй (об 

излучений, настройке, поглоще- 
нии) — вибірчий. 

1304. Иабмток (емкости) — зайвині. 

1305. Иабиточний (о напряжений) — 

зайвйнний. 


1288. Зона ( магната , нейтральная )— 

смуга, збна; 

а. баарааличная, нейтральная— с. 

байдужа; 

». коммутационная — с. комута* 
ційна; 

а. молчаиия (радив). — С. мов- 
чіння. 

1289. Зонд (для подним. кабелей) — зон-' 

(-да).* 

1290. Зонтичний (об антенне), аомтооЬ 

рааний — парасбльний. 

1291. Зрмтальмий (о трубе , стекле) — 

прозірній. 

1292. Зуб, мех. — зуб (-ба); 

а. контрольний— а. контрбльний; 
а. корекционний— з. корекційний; 
в. пачатающий — а. друківнйй; 
а. упорний — з. зупиняльний. 

1293. Зубац (ротора, якоря) — зуббць 

(-бцй); 

а. арратироаочимй, аадерживаю- 

щий — з. затримнгій; 

*. пальцавидний, кино — з. паль- 
дювітий, пілець (-льця). 

1294. Зубчатий (якорь ) — зуб.чістий; 
а. обмотка — Гарові ббвитка; 

а. повархмооть — позубцьбвана 
поверхня; 

а. ал. дорога — зубчіста електро- 
заліанйця. 

1295. Зуммар; Ьиггег; 8иттег(т); уіЬ- 

гаіеиг(га) — пищик (-ка); 

*. наотроаннмй — п. настрббНИЙ. 


1306. Иаваотнтальмий (сигнал) — спо- 

віснйй. 

1307. Иаващаталь — сповісник (-КІ). 

1308. Иаващать.-отить — сповіщати, 

СПОВІСТИТИ. 

1309. Иавещанний — сповіщений. 

1310. Иавлакать.-лачь ( столд, провод )— 

витягіти, витягти. 

1311. Иавлачанма (столба, опори) — ви¬ 

тягів н я , вйтягнення. 

1312. Иавлачанний — витягнутий. 

1313. Иаготовланиа — виготовлення, 

виготовлення. 

1314. Иаготовланний — виготовлений, 

виготуваний. 

1315. Иаготоаляемьій — виготбвлюва- 

ний. 

1316. Наготовлять,-вить — виготовля¬ 

ти, вй готовити. 

1317. Палом — злім (злбму); 

и. жирний (фарфора) — з. масний; 
и. рановиотий — з. сказувітий. 

1318. Иалучаамий (о волне) — випромі¬ 

нюваний. 

1319. Иалучатвль — (ви)промінювач 

(-ча); 

М. вторичньїй — (ви)п. ВТОрЙНгіИЙ. 

1320. Иалучать,-чить — промінювати, 

вй омінювати. 

1321. Иалучвниа — промінювіння, про- 

міньбвання (ФС., 2., ДСТ.)\ 


випромінювання ( ЛсФ.) ; [випро- 
мінь (Рнд.)); 

и. (света) — світлувіння, світлб- 
вання; 

и. авимотвоввннов — С. запозиче¬ 
не; 

Я. иабиратвльиоа, еелвктивиоа —с. 

вибірче; 

и. види ви дуально# — С. індивіду- 
ільне; 

и. одиоотороинаа — п., с. одно¬ 
бічне; 

я. ориаитироваииоа — п. скеро¬ 
ване; 

и. оалактивно#— п. вибірче; 
и. аламтромагнитноа — п. електро¬ 
магнітне. 

1322. И.М.И.НИ. —зміна; 

м. ажагодниа ( магнитние )—зміни 
річні; 

и. мвгнитниа — з. магнітні; 

и. оотаточиоа, остающааоя — 3. 

залишкова. 

1323. Иаменаиний (об обмотке) — змі¬ 

нений. 

1324. Наманять,-нить,-ся — змінйти, 

змінйти,-ся. 

1325. Иамаияющийся — мінлйвий. 

1326. Иамарамиа — вймір (-ру); ( Г ., 

ФС., Тмч., Я., ДС7.)\ помір 
(Рнд., ЛсФ., Пул., ФС.)', мі¬ 
ряння (У., Пул., Рнд., ФС., 
Тмч., Др.)\ обмір (У., Тмч.)\ 

•*. (процесе ) — вимірйння, вймі- 
рення; 

и. баллиотичаомоа — и. бал і стіч¬ 
ний; 

и. вопомогатальноа — а. ДОПОМ1Ч- 

нйй; 

и . каг.ориматричасноа — В. кало- 
риметрйчний; 

и. алактричавноа — в. електрич¬ 
ний. 

1327. Иамараиний — вйміряиий, помі¬ 

ряний. 

1328. Иамариталь — вимірник (-ка); 

и. автоматичасний — с&мовимір- 
ник (-ка); 

и. громкооти — гучномір (-ра); 
и. жастиооти (рентг. трубок )— 
жорсткомір (-ра); 
л. самопишущий — и. самопйс- 
ний; 

и. оилиоигналоа —гасломір (-ра). 

1329. На ритальиий (апларат, прибор, 

провод) — вимірчий; 
и. устройотво —вимірня. 

1330. Иамврявмий (ток, напряжение) — 

вимірюваний. 

1331. Иамарять,-рить,-ся — вимірйти, 

вй міряти,-ся. 

1332. Ианашивамиа, орабативанма (ча¬ 

сте й машин) — спрацьбвуван- 
ня, спрацювіння; н., отираииа 
(щеток )— стиріния, стерті. 

1333. Ианашиваться,-носиться (о ча¬ 

стих машин) — спрацьовува¬ 
тися, спрацювітися; и., сти¬ 
раться — стирітися, стбртися. 


1334. И»мв», («оопей мо- 

идш нити в лампе) — спрацьо¬ 
вування, спрацювіння; -■ * 
рамна ( щиток ) — старіння, 

стеотй. 

1335. Иамоша^мжта (о ч«тя* аедашіи, 

нити а лампе) — СПР»»*"* 8 ^ 
ність (-ности); н. (от трения) 
егбртість (-тости). 

1336. ИаношсмииЙ, отерти* стЙр- 

И і оработанний (о частях ма¬ 
шин) — спраць браний. 

1337. Иаобраншть.-аить ~ виображати, 

вйобразити. 

1338. Иаобраиіаии. — Образ (-зу) (Г-. 

ТмчГу..ФС.,ДСТ., Т..АПС.У, 
виображення (Тмч.)', змалю¬ 
вання (Тмч., У., 1 -і АПС.), 
виявлення (Тмч., У.)', зобра¬ 
ження (Т.У, 

и. графнчвеков — о. графічний, 
м. аериальиое — о. ЛЮСТрбвий; 
и. контрастно# — О. контраС- 
ний * 

и. наявно# — невирізний; 
и. пригающаа — О. ПЛИГКЙЙ; 

и. радмовмопичаоиоа — о. радю- 
скопічний; 

и. ромтгаиовоиоа — о. рентгенів¬ 
ський; 

м. теиевоо — о. тіньоийй; 

N. тяиуіцааоя, ки.вО — о. і 
ній; 

и. чатиое, отчетливое— О. виріз¬ 
ний. 


1339. ИаогмутиЙ—зігнутий. 

1340. И воли ровами#,-вма — ізолювін- 

ня, ізольбваиня. 

1341. Иаолвроааннмй — ізольбваний. 

1342. ИаолNровать—ізолювітв. 

1343. Иаолировочний—ізоляційний. 

1344. ИаолярующиА (материал, настил, 

слои) — ізоляційний. 

л. опособиооть — ізоляційність 
(-ности). 

1344а.Иаолюмо — ізолюкс (-са). 

1345. Иаолятор — ізолйтор(-ра); [кага¬ 

нець (Г.)]; 

амб роя новий — і. амбро І лі¬ 
вші; 

и. антанни —і. антенбвий; 
и. Балля —і. Бйллівський; 

м. бас цементний — і. бЄЗЦЄМЄНТб- 
• вий; 

N. Брадфильда — і. Брадфільдів- 

ський; 

и. вводиий—і. упускбвий; 
и. високовольтний — і. високо- 
вольтбвий; 

н. Гака Галя—і. Гакет&лівський: 
м. гранятиий—К гранітний; 

и. громоотводний — і. блиска- 
вичникбвий; 

N. двойной — і. Подвійний* 
и. двухкостильний — і» даорбгий 
(см. двукоотияьний иаопя- 
▼ор)| 
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и. днухчаатичимй — і. двочасткб- 
вий; 

и. ямитмьиий—і. роздільчий; 
и. д«р«вянний—і. дерев’йний; 
м. адиничиой—і. поодинокий; 
и. мжииной—і. затискнйй; 



и. иа флиитглава— і. флінтласб- 
вий; 

и. испмтательний — і. випроб¬ 
ний; 

и. кабельний — і. жильникбвий, 
каблбвий; 

и. иолоиолообрааммй, юбочнмй— 

і. острішкбвий; 

N. контрольний — І. контроль¬ 
ний; 

и. масляний —і. олійний; - 

и. ммоготбочиий — і. много- 
острішкОвий; 

N. моторний —і. моторОвий; 
и. иатяжиой —і. натяжнйй; 

N. опорний —і. опбрний; 
и. орвшиовий —і. горішкОвий; 

N. оттлжиой —і. відтяжній; 

N. паучкового тнлв —і. павучку- 
вітий; 

N. лодввсммй- І. ПОЧІПНЙЙ; 

N. подпориий —і. підпбрний; 
и. полввой —і. польовий; 

N. лоловой — і. підлоговий, по- 
містбвий; 

и. потолочний —і. стелбвий; 
и. промажуточиий — і. проміж¬ 
ний; 

и. лроходиой —і. прохідний; 

N. рабриотий —і. ребрбваний; 

N. О даойной юіиой, даоюбочиий 

—і. двоострішкбвий; 

N. о тройиой юбмой, трахюбочиий 

—і. триострішкбвий; 

N. оадлообрааний — і. сідлуві- 
тий; 

M. ОООТОЯЩМЙ N0 одиой чаоти— 

і. суцільний, одночасткбвий; 
и. отакляниий— і. скляний; 
и. отанной —і. настінний; 

N. отаржнавий — і. «трижнбвий; 

и. таралочиоготипа,таралочмий— 

і. тарілкувітий; 

м. талаграфиий — і. телеграфний; 
а. телефонний —і. телефОнний; 

N. трахковтмльиий — і. трирб- 
гий; 

м. траxчаотNчимй — і. тричасткб- 
вий; 

м. углоаой — і. кутковій (для 
внуті». углов ); наріжний (для 
внешиих углое ); 

м. учаотиоаий, оенционний — і. 

дільнйчний; 

м. фарфоровий — і. порцелянб- 
вий; 

м. чатирахчаотачнмй — і. чоти- 
ричасткбвий; 

м. цапной —і. ланцюгбвий; 
м. шарннриий— і. сустівний; 
м. шинний— і. шиновйй; 


широиоюбочний — і. широко- 

острішкбвий; 

и. абомитоаий—і. ебовітбвиЙ; 

N. юбочиий—і. острішкбвий; 

N. раї давить—і-ра роздушйти; 

N. -ножна—-ізоляційна ніжка. 

1346. Иаоляторимй—ізоліторпий. 

1347. Иаоляционний—ізоляційний. 

1348. Иаоляция—іаоліція; 

н. абсолютная—і. абсолібтиа; 
и. бумажиая—і. паперОва: 
и. б.-аоадушиая — І. папербво- 
повітряні; 

н. аитиоаая—і. звойові; 
н. аоадушиая—і. повітряні; 
и. високая—і. висбка; 
и. гуларовокая—і. Гуперівська; 
и. даойная-—і. подвійна; 
и. каучуковая—і. кавчукбва; 
и. масляная-—і. олійна; 
и. маотимоаая—і. мастйвна; 
и. инімая—і. низькі; 
и. пеньмовая—і. коноплйна; 
и. лоаерхноотная — І. поверхнб- 
ва, 

и. пробковая—і. коркові; 
и. лротивооироотиая — І. прОТИ- 

вбгкісна; 

и. реаиновал—і. гумбва; 
и. тщательиая—і. цілковйта; 
н. хлолчато-бумажная — бавов¬ 
няна; 

и. шапковая—і. шовкбва. 

1349. Иаотропимй (о среді ) — іаотрбп- 

иий; 

и-нооть—ізотрбпність (-НОСТИ). 

1350. Ихохроимхм—ізохрон ізм (-зиу). 

1351. Ихохронимй—ізохрбнний; 

и-нмооть—ізохронність (-пости). 

1352. Иллюиииациаиимй (патрон , фо- 

нарь) — ілюмінаційний. 

1353. Иллюмииация—ілюмінйція. 

1354. Иллюминироааннмй — ілюміно¬ 

ваний. 

1355. Иплюмииировата — ілюмінувАти. 

1356. Имающий попиую магруану (о 

станціш, машині) — повнооб- 
тйжений. 

1357. Имитация (різшш, кожи) — під¬ 

роблення, імітАція. 

1358. Импадаиц(о) — пОвний Опір, імае- 

дАнц (-цу). 

1359. Импульо (тока)—імпульс (-су)і 

и. механичеоний—і механічний; 
и. нараотающий—і. ростучий; 
и. електричеоний — і. електрич¬ 
ний. 

1360. Ииаароимй (усшштель) —інвАрс- 

ний 

1361. Индивидуальимй (об изл учеши)— 

індивідуальний. 

1362. Иидииатор—індикАтор (-ра), ви- 

йвнив(-ка); 

и. тоиа — струмовиявник (-ка), 
и. фаа—фааовиявник. 

1363. Мндиматориьій (о б умаге, аиа- 

грамме) —- індикАторний, вияв- 
никОвий. 


Индиффервнтнмй — Искра иузмкальнвя 
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1364. Иид аффар іитніхй — байдужий. 

індиферентний; 

и-нооть—байдужість (-жости). 

1365. Иидуктмаимй—індуктйвний; 

и. ааонон (поляризованими) — по¬ 
ляризований давІнОк; 
и-нооть—індуктйвніеть (-ности); 
и. мгиоваимал—і. МИТТЬОВА; 
и. оиихромиая—і. синхрбнна. 

1366. Индуктироваима,-ровиа—індукту- 

вАння, індуктйвання, наведен¬ 
ня. 

1367. Иидуитмроаанимй — шдуктйва- 

ний, наведений. 

1368. Иидуктировать _ індуктувАти, 

1369. Индуктируаммй (о Зміні, стороні 

обмотки) —індуктувАний, підін- 
дуктйвний. 

1370. Иидуитирующий (котушка в счіт- 

чикі, часто) — індуктувАль- 
иий. 

1371. Имдуитор — індуктор (-ра) (ФС., 

лет.); т1в ' 

и. виаинной—і. викличний; 
и. даухиагнитиий — і. двомагнбт- 

ний; 

и. диффереициальний — І. дифе¬ 
ренціальний; 

п . аееадчатий, авто — І. зірча¬ 
стий; 

и. авоиковий—і. дзвінконйй; 
и. иогтеобрааний—і. кігтювітий; 
и. магнитиий—і. магнбтннй; 
и. машинний—і. машинбвий; 
и. ручной—і. ручнйй; 
и. трахмагнитиий — і. тримагнбт- 
ний; 

и.-аоопламеиитель — і. підпаль- 
ній. 

1372. Индукцмоииий—індукційний. 

1373. Иидуиция—індукція; 
и. боковая—і. бічні; 

и. вааимная — і. взаємна, взаємо¬ 
індукція; 

т. вопьта-фарадичеоная—і. воль- 
ті-фарадйчна; 

и. дниамNчеокая—і. динамічна; 
м. диооиматричеекая — і. несиме- 
трйчна; 

м. магнитная—і. магнітна; 

я. м.-магнітная — і. магнбто-маг- 
нбтна; 

я іагмито-апаитрнчавиая—і. маг- 
иьто-електрйчна; 

и. максимальная — і. максималь¬ 
на; 

и. оотаточиая—і. решткові; 

н. пераменмо-лолярная—і. змін¬ 
но-полярна; 

и. поперечная—і. понерічна; 
и. постояино-полярная—і. стіло- 
полярна; 

м. продольная—і. подбвжиа;- 
и. унмполярная — і. однополір- 

и. апектричеоиая — і. електрічна; 
и. влектродинамнчевная—і. елек¬ 
тродинамічна; 


N. ммгроамямг|і«я — 

тромагябгнаї 

я. алвятровгтятячваяяя — 


І. елек- 
1. елек- 


тростатйчна; 


і. електрйчно-електйЬчна. 

1374. Инертиий (гає, состав) — ойВДі" 

жий, інбртний. 

1375. Инерцмя—інбрція: 

и. магнитная—і. магпетяа; 

м. елаитоомапмггммя — і. елек¬ 


тромагнітна. 

1376. Иижанер-електрик — Іижеіюр- 

елбктрик (-ка). 

1377. Инилиматор—нахиломір (-ра). 

1378. Инвтрумамт—струмйнт 

и. иоитрвямімй — с. контроль¬ 
ний * 

и. моктереиий (набор инстр умен- 
тое) —-спранілля монтбрське. 

1379. Иитегрятор ( счегтик) — інтегра¬ 

тор (-ра). 

1380. Интагрироаать — інтегрувати. 

1381. Иитегрирующий (счепгтк , фото¬ 

метр) — і нтегру вільний. 

1382. Иитаиоиаммй—інтенсйвпий; 
и-нооть — інтенсивність (-ности); 
и. начальная—і. початкбва. 

1383. Имтамеиматр — інтенсимбтер 

(“Тра); —ж 

и. оалаиаамй—і. селеновий. 

1384. Интерфаренцнонний — інтерфе¬ 

ренційний. 

1385. Интарфараниня — інтерференція. 

1386. Инфра-мрасмме лучи — дочервб- 

не, інфра-червбне проміння. 

1387. Иои—йон (-наб; 

и. комплексний—йон складнйй^ 
и. ммогоааяеитммй — йон много- 
віртісний, многовалбнтний. 

1388. Иониаакіионммй—Йонізаційний. 

1389. Иомиаация—йонізйція. 

1390. Иоииаироаамиа,-аацин — Йонізу- 

в&ння, йоні8бвання, Йонізйція. 

1391. Ионнаироааиимй—Йоніабваний. 

1392. Иоииаировата—йон і зу віти. 

1393. Ионометр — йономітер (-гра). 

1394. Иоитонааитиметр, ремтг. —Йонто- 

квантимбтер (-гра). 

1395. Иокажаемий (фронт, поле) —пере¬ 

кручуваний; 

и-месть — перекру чувані сть 
(-ности). 

1396. Иеиажать.-аить.-оя — перекручу¬ 

вати, перекрутйти (-ся). 

1397. Иеиажение (поля, волшл, фронта) 

—перекручування, перекручен¬ 
ня. 


1398. Иекажениий—перекручений. 

1399. Иеиатель—шукіч (-чі). 

1400. Иомать—шукіти. 

1401. Иекомий—шуканий. 

1402. Искра — іскра (Г., Тмч. У 

ФС.,Др.); ’ - 


N. евучащая, поющая — і. аву _ 
нові; 


и. имдукциониая — і. індукційна- 
и. кодебательмая—і. коливні- ’ 
N. муаикальиая—і. музйчна; 
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Искра непрернвная — Кабель береговой 


и. не проривная — і. безперервна; 
и. рааветвлеимая — і. гільч&ста; 
и. раерядная— і. розснажн4. 

1403. Иомреиие — іскрув4ння, іскрО- 

вання; 

и. ируговов —1. коловб. 

1404. Покрить —іскрувіти. 

1405. Иоировой (клапан, зажигатель , 

промемсутак ) — іскровій. 

1406. Иомрогаоитель —іскрогасник (-ка). 

1407. Иокрогашение —іскрогасіння. 

1408. Иоирообраеоаание — іскротвбрен- 

ня. 

1409. Иокроряариввиие — іскророзри- 

в4ння. 

1410. Иомрораеривятель — іскророзри- 

вач (-ч<і). 

1411. Иокротушение, иоирогашение — 

іскрогасіння. 

1412. Иоиротушитал ь— іскрогйс ник (-ка). 

1413. Иоироукаааталь —іскровкіз (-за). 

1414. Ионуоотвеииий (магнит, фаза, 

освещение) — штучний. 

1415. Иопараниа (нити, кислоти )—ви¬ 

паровування, випарування. 

1416. Иопаряамооть-вшіарність(-ности). 

1417. Попарять,-ритв,-сл — випарову¬ 

вати, випарити,-ся. 

1418. Пополи ительнмй (пост) — вико- 
. н4вчий. 

1419. Иопольаованиа (места, железа) — 

використовування, використан¬ 
ня. 

1420. Иопольаоааимьій — використа¬ 

ний. 

1421. Иопольасвать — використбвува- 

ти, використати. 

1422. Иопортмть —зіпсувати. 

1423. Испорчеиний —зіпсований. 

1424. Поправлена* — виправляння, ви¬ 

правлення; и. ( починка) — ла¬ 
годження. 

1425. Иоправлеиний — виправлений; 

и. (почшшший)— полагоджений. 

1426. Поправлять,-амть — виправляти, 

виправити; я. (починать)— лаго¬ 
дити, полагодити. 

1427. Иопрааньїй— справний; 
и-нооть— справність (-ности). 

1428. Иопуомаима (злектронов, волн >— 

випускання; и. (лучей) —промі¬ 
нювання, проміньбвання. 

1129. Иопускать,-отить ( злектрони ) — 
випускати, випустити; и. (луни) 
—промінювати. 

1430. Иопьітаииа — випробовування, 
випробування; 


1447. Набалак —жйльничок (-чка), ка- 

белбць (-льця). 

1448. Кабелелод ємная машина —жиль- 

никопідійм&льниця, каблепі- 

ДІЙМІЛЬНИЦЯ. 

1449. Кабель — жйльник (-ка) (Рнд.)', 

к4бель(-бля) ( Пул.,ДСТ .); [ка- 
бль (ТВ.)]‘, 


и. акуотичеамое— в. слухові, аку¬ 
стичне ; 

и. лянайиоа—в. лінійне; 
м. подводиоа—в. цідвбдне; 
и. приамиоа—в. приймальне; 
и. продолжитальмоа—в. тривале; 
и. оаархаарядиоа—в. наднасніж- 
не. 

1431. Иопьітаталь—випробув4ч (-ча); 

и. акиумулиториий — в. акуму¬ 
ляторний; 

и. батарейний—в. батерІЙІШЙ; 
и. линейньїй—в. лінійний; 
м. отаициоинмй—в. стаційний. 

1432. Иопмтательмьій (колодец, транс¬ 

форматор, лампа ) — випроб¬ 
ній; 

и. отанция—випробОвня. 

1433. Иолитивать,-тать — випробову¬ 

вати, (вй)пробувати. 

1433а.Иопьітуемий (образе ц, злемент )— 
випробуваний. 

1434. Иооледоваиие—ДОСЛІД (-ду); и. 

(процесе) — досліджування, до- 
сл іджеііня; 

и. опитиое—д. спробний; 

и. аколериментальное — д. експе¬ 
риментальне. 

1435. Иооледоваиимй — досліджений. 

1436. Иооледуеммй (источник сеє та )— 

досліджуваний. 

1437. Иотекаиие, иотечеиие (злектрич., 

света) — витікання. 

1438. Иотенать.-ечь — витік4тн, вгі- 

текти. 

1439. Истинмьій—справжній; 
и., реальний —ДІЙСНИЙ. 

1440. Поточним (света, зл. зн.) — дже¬ 

рело ; 

я. исоледуемьій — дж. досліджу¬ 
ване; 

и. разноцветиьіе —- ДЖ-ла різно- 
кольорбві; 

и. точечнмй—дж. точкові. 

1441. Иотощать.-щить (батарею, зле¬ 

мент) — знесилювати, знеси¬ 
лити. 

1442. Иотощение (батарей, злемента )— 

знесилювання, знесилення. 

1443. Истощениий (злемент, батарея) 

—знесилений. 

1444. Иоходньїй (о тонке, исходящий )— 

вихідний. 

1445. Иочеаать,-ануть (о потоке, кадре) 

—зникати, зникнути. 

1446. Иочеановеиие, иочеаанив — зни- 

к4ння, зникнення. 


к. алюминиевьій — ж., к. алюмі¬ 
ній ний; 

я. аофальтировамньій — ж., к. ас¬ 
фальтований; 

к. беаимдуициониьій — ж., к. не- 

іидукційний; 

н. береговой — ж., Л. поберіж- 
ний; 



я. броммроввинмй — ж., к. пан- 
цербваний; 

к. бумажимй — ж., к. паперовий; 
и. вальцованимй — ж., к. валь¬ 
цьований; 

и. витой — ж., к. авйтий; 

и. воадушммй—ж., к. надземний; 

к. вопомогательимй — ж., к. ДО- 
пом і чий й; 

к. гмбкий—ж.,. к. гнучкій; 
к. главимй—ж., к. головній; 
к. гутталерчевмй — ж., к. гута- 

перчбвий; 

и. двухжильимй — двожйльиик 
(-ка); к. двожильний; 
и. •впвоиой'—ж., к. запасній; 
и. иволмроввмнмй—ж., к. ізольО- 

И. иовровмй—ж., к. килимовий; 

и. контрольний —ж., к. контроль¬ 
ний; 

я. концвнтрячвоямй — ж., к. кон¬ 
центричний; 

к. медиий—ж., к. МІДНИЙ; 

к. многожильний — многожйль- 
ник (-ка), к. многожільний; 
я. одножильний — одножйльник 
(-ка), к. одножільний; 
н. оживлеииий (шокол) — ж., к. 
ожйвлений; 

оиокитовий — Ж., К. ОКОН1ТО- 

я. опреоеоваииий — ж., к. обтіс- 
ІІ8НИЙ * 

N. ооветительиий — ж., к. освіт¬ 
лювальний; 

н. литатвпьнмй — ж., к. живиль¬ 
ний ; 

к. плоокий — ж., к. плбекий; 

и. подводимй — ж., к. підводний; 

к. п. тяжвлий — ж., к. п. важ¬ 
кий; 

к. подаемнмй — ж., к. підземний, 
к. под ємний — ж., к. підоймО- 
вий; 

я. лрисоедииительний — ж., л. 

прилучний; 

N. лроквтвииий —ж., к. проваль¬ 
цьований; 

к. промежуточиий — ж., л. про¬ 
міжний; 

я. пятижильиий — п’ятижйльник 
(-ка), к. пятижйльний; 
н. еаервиий — ж., к. запасній, 
^езОрвлий; 

к. реаииовмй—ж., к. гумбвий; 
к. речиой—ж., к. річковій; 
н. рудничний — ж., к. копальне¬ 
вий; 

к. саперний—ж., к. саперний, 
н. сеинцоеий—ж., к. поолввбва- 
нии; 

к. окручениий, витой — Ж., к. 

звитий; 

я. оухолутиий —ж., к. суходіль¬ 
ний; 

к. телеграфний —• ж., к. теле- 
гріфний; 


ит „. фв ни«й-*..к.телеф6я- 

в .^п.»— я-«—■ - КСТРУ ' 

„ -*-*•' СТРГ 

и “ГкпГ«А - Г *йльник 


»0ф»"* тв “ покіммть — “• 

асфальтувати. 

1450. Кабальний — жильиикбвий, ка 

й. гнмиамодстаа - ишльвикір- 
й.™°о„"&ия. каблйр- 


1451. Кабмиагт—кабівйт (-ту); 

н. броинроваиимй, рент*.—к.паи 

цербваний; _ 

я. рйитгйиойоммй — к. рентґАнів- 

ськвй. 

1452. Набмива — кабінка; н. (для маса 

вьікл.) — комірка. 

1453. Надр, кино —кАдер (-ДРУ). 

1454. Надрам., кино —кадр Аж (-ясу). 

1455. Каїну шийся—уйвннй; 

м. проаодимооть, адмитаиіцо) 
вовна провідність (-ности); 

й. оопротиапанма, имладамц(о) — 

нбвний бпір (опбру). 

1456. Напамдрнраааимвій (об иголяции) 

—каландрбваний. 

1457. Наланиа — роажАрювання, ров- 

жАрення; 

к..навал—жар (-РУ); 
й. балоа—ж. білий; 

й. гальвамичаомоа — р. ГаЛЬВД- 
н Ічне; 

и. ираоиоа—ж. червбиий; 

м. оотаточмов (после розмиканая) 
—жевріння залишкове. 

1458. Иалнбрвааниа - калібрування, 

калібрбвання. 

1459. Калмбровать (прибор) — калібру- 

вАти. 

1460. Кадильний (слеш, лампа) —жаро¬ 

вий. 

1464. Налориматрмчаокмй (фотометр, 
дозиметр) —калориметрйчний. 

1462. Каманмьій (о плите, подстаеке )— 

кам'яний. 

1463. Намара—кАмера; 

н. гломтальндл—к. гасильна, 

к. иониаациониая — К. йовіва- 
ційна; 

п. охладиталаиая — к. охолоднА, 
остуднА; 


1464. 

1465. 

1466. 

1467. 


н. уопоиоитальная —• к. угамівнА; 
нчайна, кабана (виключателя) 
—комірка. 


Камартоиний лрариаатааь — ка- 

мертйнннй перерйваик (-ка). 

Камиаобрааимй (об іиодяцип)_ 

каменювАтнЙ. 

Канавка (для масла)—рівч&чбв 
ґ-чкА). 


Канал —канАл (-лу); 
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Канал — Катушка лишняя 


и., гнеадо, па* (в якоре ) — ґ&ра 
(см. Гнеадо); 

и. веитиллциоиимй— к. провіт- 
рювальний; 

и. воадуиіиий—к. повітрянйй; 

N. гончарний — к. череп’йний; 
и. дореалниий—к. дерев’йний; 

N. аанрмтмй (гнеадо якоря )—г&ра 
закрйта; 

н. ияолнциоиимй, изолирующий- 

к. Ізоляційний; 

кабальний — к. жильйикбвиЙ, 

каблбвий; 

н. отаодний (для воадуха )—к. від- 
віднйй; 

и. отирмтий (гнеадо якоря )—ґ&ра 
відкрйта; 

и. лодаодимй—к. підвбдпил; 

и. полуааиритий (гнеадо якоря )— 
ґара націвзакрйта; 
н. пролааимй—к. пролазнйй; 
и. пуотой—к. порбжній; 

и. еоедииительиий—к. злучнйй. 

1468. Каналиаациониий — каналіза¬ 

ційний. 

1469. Каналиаация — каналіз&ція, про- 

віднй; 

и. аоадушиая—к., п. надзбмна; 
и. городоная—к., п. міськ&; 
н. лодаемиая—к., п. підзбмна. 

1470. Канат—кодбла; 

н. тонкий, трооо—линва; 

и. проволочиий—л. дротян&. 

1471. Канатик—лйнвочка; 

к. антенний—л. антбнна. 

1472. Канатний (ролик , дорога) — по¬ 

дільний . 

1473. Канделябр—світйльник (-ка). 

1474. Каолин—каоліна. 

1475. Капельиий (прерьіватель , злек- 

трод, удвоитель) —краплйний. 

1476. Капилярний (злектрометр, при - 

тяжение ) — капілярний. 

1477. Кал па (вибратор) — К&ппівський. 

1478. Калоу(ю)ль — к&псуля; капсель 

(Г., 2 ., ДСТ., Т. В.); 
к. микрофоииий — к. мікрофбн- 
на; 

н. (для головок обмотки ротора 
в турбогенераторе) — к&птур 
(-ра>. 

1479. Капоу(ю)льньій (микрофон) —к&п- 

су іьний. 

1480. Карабии (в предохр. поясе) —га- 

чбк (-чк&) пружинний. 

1481. Карбидовая лечь — карбідна піч 

(пбчи). 

1482. Карболитовий—карболітбвий. 

1483. Карборунд—карборунд (-ДУ). 

1484. Нарборундовий (стержень, кри - 

сталл) — карборундбвий. 

1485. Каретка (в алл. Юза )—візбк (-зк&); 
и. передвижная —в. пересувнйй. 

1486! Каркао— кістйк (-К&). 

1487. Карман (кожуха тр-ра) — ке- 

шбня ОХОЛОДН&. 

1488. Карманний (аккумулятор, вольт - 

метр) — кешенькбвий. 

1489. Карта — м&па; 


к. магнитная—м. магнбтна. 

1490. Картон— тектура; 

и. аебеотоаий— т. азбестбва; 

к. беоструктуриий — т. безструк¬ 
турна; 

N. желтий— т. жбвта; 

N. иаоляциоиний— т. ізоляційна; 
к. красний— т. червбна; 
н. лреооований— т. гнічена; 

N. лромаоленний— т. проолієна; 
к. оветонелроиицаемий — т. не- 
світлопрозбра: 
к. олюдяной— т. лоснякбва; 
к. толстмй— т. груба. 

1491. Каоание— дотик&ння, дбтик (-ку); 

к., дотрагивание— доторк&ння. 

1492. Каоатьоя — дотик&тися; к., до- 

траги ват ьоя— доторк&тися. 

1493. Каскад — каск&да (Тмч.)', 

к. дифференциальиий— к. пере¬ 
хрещувана, диференціальна. 

1494. Каокадиий (преобразователь, ум- 

формер) —каск&дний. 

1495. Каооа (сче/лчика автомата) — 

к&са. 

1496. Каоеотма— касбта; 

к. рентгеиовокая — к. рентґбнів- 
ська. 

1497. Катали*— каталіза. 

1498. Катион— катібн (-на). 

1499. Катод— катбд (-да); 

к. раокалвнний— к. рОЗЖ&рвНИЙ. 

1500. Катодний (вьигрямитель, лампа > 

—катбдний. 

1501. Катушечний— шпулбвий. 

1502. Катушка — шпуля (Г., ЛФ., 

ДСТ., Др.); І цівка (Тмч., У., 
ФС., Пул.), мітниця (Тмч., 
У.); покотьолце (Тмч.); кру- 
жець (ДСТ.)\;мотаиіка ( Рнд .); 
к. баокетная— ш. плеск&та; 
к. бифиляриая— ш. двониткбва; 
к. воабуждающая— ш. збудн&; 
к. вторинная— ш. вторинна; 
к. вьіключающая— Ш. ВИМИЧН&; 
к. громоотводная —- ш. блиска- 
вичникбва; 

н. двойиая— ш. подвійна; 

к. двояно-изогиутая — ш. двозі- 
гнута; 

•». диоооианоиая —- ш. дисонан- 

к. дифференциальиая — ш. дифе¬ 
ренціальна; 

н. дрооельиая— ш. дрбсельна; 

и. дуолатеральная — ш. дуолате- 
р&льна; 

п. іаіемляющая, ааземлительмая 

—ш. у(в)збмлювальна; 

к. изморитвльная— ш. вимірча; 
к. иаогнутая— ш. зІгпута; 

к. мндуктирующая (в счетчике) 
ш. шдуктув&льна; 
н. ммдукциоиная— ш. індукційна; 

и. компеноирующая— Ш компен- 
сув&льна; 

к. корзииочная— ш. кошикбва; 
к. ленточная-— Ш. стьо^КОВй, 
к. лишняя— ш. з&йва; 
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-«шіовитковая Кинетический^ 


и. малоеитноввя — ш. малозво- 
ммо^’овмтковая — ш. много- 
и.-и“ойи« - ш. мвогоша- 1 
Н иуп.тмппііяввяоииая—ш. нуль- 1 

-гне- 1 

« настрбю- 

- ш - л1 

„ иерухбиа; 

н. об.одивя, радио —■ ш. °бхіДИ| ; 
я. отражатольная — ш. відбивна, 

N. лаутиииая, иораиночная — Ш. 

кошикбва; „ в . 

н. порвичная— ш. перийнна, 

н. перенрвщивающиеоп— ш-лі пе¬ 
рехресні; 

и. плотениая—ш. плбтена, 

к. плооиая— ш. плбска; 

ННЬ-пГ» ^ 

біжна; _ ш 

н. реактивная, рвамциониви 

„ рмо«иоиія—ш. резонансбва; 
и. румнорфя—ві. Румкбрфівська, 
и. овкиионироявнияя — ш - сек 

ціовбвава, з мбташок, 

». оиитоин.ирующря — Ш. на- 

стрбювальна; 
н Сляби—ш. Слйбівська, 
п. омешанная— ш. мішана; 

И. ОООЄДНЯЯ'—ш. сусідня, 
и оотовая—ш. стільникбва; 

:: : т п :^::^.я ш -ш р “нбр- 

на; . 

N. термичеокая—ш. теплова, 

N. Тесла—ш. Тбслівська; 
н. тол отая—ш. груба, 
я. тонкая—ш. тонк&і 
к. трансформаторная — ш. транс- 
форм&торна; 
к. трония—ш. тертьова; 
к. тройная—ш. потрійна; 
к. удлимительная — ш. ЗДбвжу- 
вальна; . , _ 

н равнительная — ш. зрівняль¬ 
к. шнуровая—ш. шнуровб, 
к. шпагатная, оотовая ш. стіль¬ 
никбва; . 

И шунтовая— ш. узбічникбва, 
к. злектромагнитная — ш. елек- 

1503 Кятждийоя (контакт) — коткгій. 
15 ° 4 - ^вулнаниінровянимй' — к. вул- 

кавізбваний, 
к мягкий— к м який, 

К. рГговой, вбонят - в твердйй, 

ебоніт (-ту); 


вмрой — к.-сврбдь (-рцО). *- 

ГВВРЛЙЙ.^ 
(ШК др, смолаї-**»- 
Н. Ч ч«« В . ИЙ (* гальванопласте*) 

опори) - 

я. вявводяоя г. вільве. 

И ооботввинов—г. влас не.^- ч — 

1 И.м.тввя (около «ргн- пов^ау- 

адареплеиш») *■- 

9 . кв?«£й." („казатель, лрмпа). 

0 Нлчмл Т (Алсктро*ога) — хагяіАЦЯ. 

К. боновая— х. бічна, 

и продольияя—X. п 0 ^ 6 вЛ ^Ажу- 

. —п6.гя>мка обмежу 


1511. мі»™, г ' ' 

вальна. _ 

- 2 Квадрант—квадр&ї^ 1 * 

13 ”7ті.ояи-й-к. еталбнниВ. _ 

1513. Ияядряятяий ( злектрометр ) 

,„ 4 . 

,в, 5 . 

1516. Ияявявтяцявяяримй (0 4 І 

кнааистацюн&рниЯ. 

1517. Ивялямвтр (изм. 

трибок )—квалінбтер (-тр»)- 

1518. Кяямтяивтр, рінтг. — квавтввб- 

тер (-гра). 

ІЙ5: к::р-.-Г Р Го ( '--,. шта)- 

1521. Квп'ммі'н 6 (еОинШ(о)—кбльвів (-ва> 

1522. Квиотрои—кенотрон (-на). 

1523 Кенотронний —кенотрбннии. 

1524. Кероонно—й (фонарь лампа , 

освещение) — гасовий. 

1525. Кооооинмй (об освещениа) кесон¬ 

ний . 

1526. Кило-ампор—кіло-ампбр(-рй). 

1527. Киловатт—кілов&т (-та); 

и. уотаноаяанний—К. уст&ВЛ6НИЙ* 

к. -чао — кілов&то-годйна. 

1528. Кмлоаольт—кіловбльт (-та); 
и.-ампар—к.-ампбр (-ра). 

1529. Килограмм—кілогр&м (-ма). , 

1 530. Килолврмод — кілоперіод (-ДУ). 

1531. Кянвматограф — кінематограф 

(-фа); 

и. баллиотячеений- 1 —к. балістйч- 

ний. 


тографічний; 
и. будка —кіно-будка. 

1533. Кмнвматография — кінематогра¬ 

фія. 

1534. Кимаматограф — кінематбграф 

(-фа). 

1535. «мнемометр —кінемомбтер (-Гра). 

1536. Кинетичеоимй (об :щергші)--кіне- 

гйчний. 
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Клиноаппарат — Кожаньїй. 


1537. Нииоаппарат — кіноапарат (-та). 

1538. Кииопроемциоинмй — кінопроек¬ 

ційний. 

1539. Иинотахиика — кінотбхніка. 

1540. Киноуотаиовка — кінбвня, кіно- 

уст4ва. 

1541. Кинофабрииа — КІН&рня. 

1542. Ииоои—будка, кібск (-ку); 

к. распределител ьньїй — б., к. 

розподільчий. 

1543. Кмпениа ( аккумулятора ) — ки¬ 

піння; 

к. остаточнеє—б. залишкбве. 

1544. Кипятильним зламтричеокий — 

варнйк(-к4) електричний,елек- 
троварник (-к4). 

1545. Кипящий (раствор )— кип’йчий. 

1546. Киолород —кйсень (-сню); 

н. активний—к. активний, чйн- 
ний. 

1547. Кислота —кислота; 

м. сврная—-к. сірч&па. 

1548. Кислотний (ион, остаглок )— ки- 

слбтний. 

1549. Кислотомар —кислотомір (-ра). 

1550. Нислотоупорний ( костюм , лак) — 

кислототривкий. 

1551. Кислий (раствор )—кислий. 

1552. Киставой (разряд )—китч4стий. 

1553. Кисточма (в злектрост. маш.) — 

щіточка; 

и. бумажиал —щ. паперова; 

н. нейтрализующая — щ. НвВТра- 

лізн4; 

и. злеитрическая —щ. електрйчна; 

и. злвктродная—щ. електрбдна; 

• и. злектростатическая —• щ. ЄЛЄК- 

тростатйчна. 

1554. Клавиатура —клавіатура. 

1555. Клавиша —клавіша. 

1556. Клапан— хлип4к (-к4); 

н. аиаивиой—х. викличний; 
н. ионроаой—х. іскровий; 
н. номмутатора—х. КОМут4тор- 
ний; 

к. отбойний—х. відбійнйй; 

и. отпадающий— х. відпаднйй; 

м. самозакрмаающийся — х. са- 

мозакривнйй; 

и. сигнальний (в нумераторе )— 
кружальце гаслівнб; 

и. опадающий—х. спадний. 

1557. Клапачний —хлипакбвий. 

1558. Клаосифииационнмй — класифі¬ 

каційний. 

1559. Клаооифинация —класифікація. 

1560. Клаоеифицировать — класифіку¬ 

вати. 

1561. Клвй— клей (клбю). 

1562. Клейма — (за)притиск4ч (-ч4); 

[стискач (Рнд.)\затиск (МТК)] 

1563. Клеммний (о дощечке) — (за)при- 

тискбвий. 

1564. Клвтма —клітка; 

к. Фарадея — к. Фарадбївська. 

1565. Клетиообрааиий (громоотвод, об¬ 

мотка) — кліткув4тий. 

1566. Клещи —кліщі (-щів); 
и. гааовие —к. газбві. 


1567. Клндонограф— клідонбграф (-фа). 

1568. Клин— клинбць (-нцй); 

и. иеолирующий — к. ізолюв4ль 
ний; 

«. алюминиевий — к. алюмініЙ- 
ний; 

к. иа фибрм, фибровий — к. фі- 

брбвий. 

1569. Клица — ізолйтор (-ра) стиск о 

вйй. 

1570. Клопфер — стук4ч (-ч4); 
к.-релз — стук&ч-релб ( неизм .). 

1571. Клупп —снайдбаа. 

1572. Ключ — ключ (-ч&); 

и. батарейний— к. йатерійний; 

и. двойной— к. подвійний; 

н. двухноитаитньїй —- к. ДВ0Д0- 

тичкбвий; 

н. коммутаторнмй — к. комута¬ 
торний; 

н. Морзе — к. Морзб(вський); 

И. опущенньїй—к. спущений; 
н. передающий—К. відрядийй; 

М. перенидиой— к. перекидний; 

И. ПОСТОЯНИМЙ — к. невийм&ний; 
н. разговорний —к. ро8м6вний; 

м. раарядишй— к. виснажний; 

к. о ємний— к. вийманий; 

к. телеграфний—к. телеграфний; 

н. штепоельимй-— к. притичкбвий; 

м. -прермватель — К.-перерйвник 
(-ка). 

1573. Кнопка —ґх'дзик (-ка) (Г.), кноп¬ 

ка ( ЛсФ ., ФС., АПС.), цвяшок 
(Тмч У., АПС.), гвіздок (У., 
АПС.), стичка (. Рнд .), гугля 

(Др.); 

к. вмаьівиая —ґ викличний, 
к. грушовидная —ґ. грушкув4тий; 

н. звонковая — ґ. дзвінкбвий; 
н. контактная-— Ґ. ДОТИЧКбвиЙ; 
к. нашимная— -ґ. натискний; 

к. отоканивающая (в предохранит. 

пробке ) — луш&йка відскочив; 
»». пусковая (е рт. еьілряж.) Ґ. 
пусковий; 

к. сигнальная —ґ. гаслівний; 
н. зл витри чесная — Ґ. електрич¬ 
ний ; 

к.-прерьівател ь — Ґ.-перерЙВНИК 

(-ка). 

1574. Кнопочньїй ( прерьіватель ) — ґу- 

дзикбвий. 

1575. Кобальтированиа — кобальтуван¬ 

ня, кобальтбвання. 

1576. Кобальтированний — кобальтб- 

ваний. 

1577. Кобальтировать — кобальтув4ти. 

1578. Новер— килим (-ма); 

и. резиновьій —к. гумбвий. 

1579. Ковровий ( кабель) — килимбвий. 

1580. Когтеобразний ( индуктор , злек - 

тромагнит) — кігтюв4тий. 

1581. Кої-ти—кігті (-тів); 

н. раздвижиие —к. розвідні. 

1582. Код— код (-да). 

1583. Кожан ий ( нагрудник , б у мага) — 

шкіряний. 


1584. Кожний афект, оиии-вффзнт по¬ 

верхневий еф£кт (-ту). 

1585. Кожук (реостата, трансформа¬ 

тора) — кожу х (-х4); 

И. ВИВІЯНИЙ—зовнішній; 
к. жеяезиий —к. залізний; 
к. металличеокий— к. металбвий, 

и. предохраиительнмй — к. за- 

хиснйй; 

к. реостата— к. реостатний, 

н. траиоформаторний — к. транс- 
* формйторний. 

1586. Козелон—кбзла (-зел); 
к. железнмй—к. залізні. 

1587. Козмреи (для защ. об 'єктива ) 

козирбк (-рк4). 

1588. Коиомоввя нить —шовковинка. 

1589. Коне— кбкус (-су). 

1590. Коксовий (о мембране) — кокусо- 

1591. Кол — кілбк (-лк4), кілбчок 

(-чка)(У.); 

к. оттяжиой—к. ВІДТЯЖНИЙ. 

1592. Колба —кблба(К X С., IIулФС.), 

[банька (Тмч., ЛсФ., У-))» 
и отеклянная —к. скляна; 

и. о. звакуироваииая — к. с. ви- 

смокована; 

к. трехфазная —к. трифазова; 

н. четирехфазиая — к. чотирифа- 

1593. Колебаиие (нагрузки, сили тока) 

—коливйння; 

и. винуждениое —К. змушене", 

к. високочаототное — К. ВИСОКО- 

частбтне; 

К. гармоиичеокое — іс. гармоніч- 

ие; , , 

к. г. обертоииое — к. г. обертбн- 

и. затухающее —к. (у)гамівнб, 

к. индунтироваиное — к. індуктб- 

ване; 

н. магнитньїе — к. кагнетні; 
к. м. веиовие —к. м. вікові; 

м. механичеоное — к. механічне, 

и. иезатухающее — к. не(в)гамів- 

нб; 

н. обертомное —к. обертбнне; 
н. ооновное— К. ОСНОВНО, 

к. о. собствеиное —- к. о. власне, 
н. отрицательиое —к. від ємне, 

и. периодичеокое — к. періодйчне, 
и. о'-ободное —к. вільне; 
н. с юиозатухающее — к. дуже- 
(в)гамівнб; 

я. оинуооидальиое — к. синусо¬ 
їдальне; 

*, олабозатухающее — к. мало(в)- 

гамівнб; 

и. соботвеннов —к. власне; 
н. злентричесиое —- к. електрйчне. 

1594. Колебательний (ечетчик , шок) 
коливний; 

к. контур —коливальне кбло, 
к-нооть, колебательиая споооб- 

ность — колив4льність (-НО- 
сти). , , 

1595. Колебагьоя — коливатися; и.(лри 


1596. 

1597. 

1598. 

1599. 

1600. 


верхнем пов **“) , І ОЙ ХИТАТИСЯ. 

Ноп°.ив В ^р«ніп. тр.)—“ОлШо: 

т ^ бках) 

^ труб - 
н .%ТГІ^ И ^і Н ов**іл Ь - 
иий. . 

Поіменно—коліту кор екиій- 


1601. иГ». — колесо,“““^атримвбі 
: 

:: :* Р : у щ щ .“иГ. к .си-коб' в ртбве, а 

н. (Голь ішаївта) тононьиоо, р 
иио—к. перерйвие; 
н .одортнооющо»—к. затриине, 

К. «ооодообрмиоо к. ' 

н. контролоиое к. контрольне, 
н. корронциоииоо— к. корекційне, 

и, пкіяущз*—к. писне, 

И. лопюонов— к. полюсбве; 

К. тонально# (Гольдиімидта) й — к. 

перерйвие; 

К. фрикционнов— к. тертьова, 
н. храпово#— к. заскочив; 

и. цилиидрическое — К. ЦИЛів- 

1602. КолесообрдвнмЙ (якорь) — коле- 

суватий. V 

1603. Количество (света, злектр.) 

кількість (-кости). 

1604. Коллектор (динамо)', соттиіаіог, 

Коііекіог(т), Зігот^епдеПт), 
соііесіеиг(т), сотшиїаіеиг (т) 
— комутатор (-ра); 
н. (вообще — водяной, паровой и 
т. я.) — збірнйн (-к4); 

к. в виде шестерик (в ечетчике ) 
к. трибкув4тий; 

и. вертикальний— к. сторчовйЙ; 

к. гладкий— к. гладкий; 

к. горизонтальний— К. позбмиЙ; 
н. негладний— к. негл4дкий; 
к. шероховатмй— К. шершавий. 

1605. Колленторний (двигатель, сег¬ 

мент) — комутаторний. 

1606. Колодец,-дезь—колбдязь (зя); 

к. испитательмий—к. випроб ийй; 
к. кабельний — к. жильникбвий, 
каблбвий; 


1607. 

1608. 


1609. 


форматорний. 

Колодка— колбдочка; 

к. телефонная —к. телефбнна. 

Колокол —дзвін (давбна); 

к. ж*л ез но дорожи ий — дз. заліз¬ 
ничний; 

к. сигнальний— да. гаслівнйй. 

КолоколообразниЙ (якорь)—дзво- 
нув4тий; к. (изолятор)— остріщ- 
кбвий. 
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Колокольньїй — Коммутатрве» 


1610. Коломольиий (сагналиаация) — 

дзвоковйй. 

1611. Колоісольчии (ал. авонок ) — дзві- 

нбк (-нкА), дзвінбчок (-чка). 

1612. Колони* (• штативе )—стбвпчик 

<-ка), колбнка; 

N. полая — с. дудчАстий, порож- 
нйстий; 

и. распрадалнтельиая — с. розпо¬ 
дільчий; 

я. траиоляцноммая — с. трансля¬ 
ційний; 

1613. Колонимй (трансформатор) — 

стовповйй, колбнний. 

1614. Колоонииовядимй (о реиіетке) — 

руштувАтиЙ. 

1615. Коллам — ковпАк (-кА) (Г., У.у 

Тмч., ФС.) шалчук(Рно.,ДСТ .); 
баня ( Рнд .); давін(ФС ., КХС.)\ 
каптур (Др.); клубук (Др.); 
(стекляпньїй) (для ламльї) — 
бАнька; 

и. ( для столба ) — шАпка; 

N. алебаетроамй—б. алябастрбва; 
и. аиоячмй—к., б. виснА; 
и. амошимй—к. Збвнішній; 
н. анутрамний—б. внутрішня; 

и. амтяжиой—к. витяжнйй; 

м. для люотрм—к. жирандбльний; 
N. дождеаой (для столба) —шАпка 

дощовА; 

н. «вкритий—к., б. закрйта; 

N. ламповий— б. лямпбва; 

к. матовий—б., к. матбвий, 

н. подвоомий—б., к. почіпнйй; 

и. предохраиительиий—б., к. за¬ 
побіжний; 

н. опаловий—б., к. опалбвий; 

и. овотораоооивающий—б. світло- 
розсівнА; 

и. отоиляиний—б. ЬклянА; 
и. яйцввидиий—б. яйцювАта. 

1616. Кольцемиие ( станции) — колу- 

вАння, колбвання. 

1617. Кольцеоой (якорЬу трансформа¬ 

тор) — кільцАвий. 

1618. Кольцеобраамий (магнат, щетка) 

—кільцюв АтиЙ. 

1619. Кольцо — кільцА; 

и. бандажно#—к. пов'язнА; 
н. Грамма—к. ГрАммівське; 
а. д#иоративно«—к. прикраснА; 
и. аажиммоо—к. затискнА; 
и. иаолирующ##, иаоляционио#— 
к. ізоляційне; 

и. иоитаитиов—к. дотичкбве; 

N. иоротио аамииающм — к. ко- 
роткозамичнА; 
и. наживно*—к. нвтискнА; 
м. опорно#—к. опбрне; 

N. ПОДАВ ржи вающ<# — к. підтрим- 
нб; 

N. полюсно#—к. полюсбве; 

ч. раопр#д#лит#льно# (на мачтах, 
столбах) — обруч (-чА) розпо¬ 
дільчий; 

м. роаиново#—к. гумбве; 

N. олюдяио#—к. лоснякбве; 

N омааочное—к. мастйльне; 


м, ообиратальиоо— к. збірче; 
и. оточноа— к. стічнА; 

и. етупвньчатоа (в крипто ради оме- 
тре) — к. східчАств; 

н. уравнитадано# — к. вирівнАль- 
не; 

и. фарфорово# —к. порделянбве. 

1620. Коибмиатор —комбіиАтор (-ра). 

1621. Комбииацмя (разведчиков) — ком- 

бінАція. 

1622. Комбнмироаанма — комбінуван¬ 

ня, комбінбвання, комбінАція- 

1623. Ноибииированний (прибор, на- 

гр уака )—комбінований. 

1624. Комбимироаат'ь — комбінувАти. 

1625. Конала (столба )—гузгір (-рй). 

1626. Коииарчасиал оиорооть (двимсе- 

ния трем, ваг.) — комерційна, 
швидкість (-кости). 

1627. Комиутатор — комутАтор (-ра), 

перемикАч (-чА); 

п. аатоматич#омий — к. автома¬ 
тичний; 

N. аинумуляториий — к. акуму¬ 
ляторний; 

и. батарейний —к. батерійний; 

N. аипрямляющий — к. випрбсту- 
вальний; 

н. горизонтальний, тслеф. — 
к. позАмий; 

н. групповой —к. груповий; 
и. двоймой —к. подвійний; 

N. навальний — к. жильникбвий,. 
каОлбвий; 

н. контрольний —к. контрбльний; 
н. линайиий —к. лінійний; 

N. л. шввйцарокий — к. л. швай- 
цАрський; 

N. л. шталоільимй — к. л. при- 
тичкбвий; 

и. мождугородиий — к. межимі- 
ський; 

п. многодратмий — К. многОКрАт- 
ний; 

и. полуавтоматичооиий — к. на¬ 
півавтоматичний; 
н. ртутний —к. живосрібний; 
и. ручиой —к. ручний; 

’ и. оамодойотоующий — к. само¬ 
чинний; 

н. т#л#фонниЙ—к. телефбиний; 

N. т. гориаонтальиий — к. т. по- 

зАмий; 

и. трахионтактний — к тридо- 
тичкбвий; 

н. центральний— к. центрАльиий; 

и. ч#тир#хионтактний — К. ЧОТИ 

ридотичкбвий; 

н. ша#йцароний (линейньїй) — к. 
швайцАрський; 

N. шпиндельний—к. шпіндель- 
ний; 

к. штепоальний — К. притичк.»- 
вий; 

к. аламантмий—к. елементбвии; 
и. Зринооиа—к. Ериксбнівський. 
1628- Коммуівториий (ключ, шкаф, 
сторона) — комутАторний. 
1629. Коммутатрмсса—комутатрйса. 


пумутадиоянцй - Конденсатор зталоиимй 
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1630. Коммутациоииий (тая, стол, зо- 

1631 . Иоміу^цпя^комутіЦІя, перв- 

и.^ммонроооя—*• бвзісі Уіва; 
и. моиусото.ииая—к. штучна, 
и. ириоолимойиоя — к. криволі- 

н. прямолимоймоя — к. простолі- 
нійна, прямолінійна. 

1632. Коммутнрояанио — комутіц . 

перемикіния; 
н. м.попио»—к. непівна. 

1633. Коммутярояамний (ток) кому 

тбваний. ,__ 

1634. Комнутировато — комутувати, 

перемикіти. _ 

і йтч Кониутивуйіміій (поляк, стер 

1635. *°££**1 конуїувільний, пере¬ 

микальний. 

1636. Комиота—кімната; 

и. аппоратиая, пом.щаии» — апа- 

рАтня і 

н. ряагооориая—роамбвня. 

1637. Комнятмий ( проіод, телефон, ан¬ 

тенна )— кітній. 

1638. Компас — кбмпас (-са) (Г., ФС.., 

Др., ДЄ2 •); бусоля (ФС., Др.), 

1639. Компаонмй (дефлектор) кбм- 

пасннй. . 

1640. Компаунд—компіуид (неизм.). 

1641. Компаундмрованиа — компаунду¬ 

вання, компаундбвання. 

1642. Компвундирояаиимй — компаун¬ 

дований. . 

1643. Коипяуиднрояать — компаунду- 

1644. Ком паун дмруїоиімй Оаток дей- 

ствие) — компаундувільний. 

1645. Компаунди а.й (о массе^возбужде- 

нии) — компаундбвяя. 

1646. Компвноатор—компенсатор (-ра), 
н. мвгмятиий—к. магнітний, 

и. м.хоннчооннй—к. механічний, 
и. оиихроииий к. еннхрбннвй. 
п. апактричаомий — к. електрнч- 
НИЙ. 

1Й47 Компаиоаиионний (потенцио- 

10 метр, обмотка)— компенсацій- 

НИЙ. . 

1648. Компаноацип—компенсішя. 
ікло н-мпакеироааииа — компенсу 
1Ь4 “' Ання, компеведваввя, компен- 

1650. НомпіиоироааиимО — компенсі- 
ЯВНИЙ 

1651 Компаноирооато — компенсувіти. 
1652'. Компаиоируїощий (поле, полюс) 
компенсу вАльний. 

1653. Комппоиочмй (ион) — комдлікс- 
ний, складний. 

1654 Комппаит—комплікт (-ту). 

1655. Компламтнмй—компліктний. 

Компо.иция—композиція; 

1656 ' К, асбаоторап—к. аабестіва. 

1657. Компононт—складбва; 

н. алаигроположмтопонмй —- с. 

електрододАтна; 


а. ряаитроотрмматяломкй 

1658. 


1659. 

1660. помваич— 

конвекційний. кои- 

1661. Кокаакцмя — перенвсеп 

вбкція і _ електрйч- 

апантрнчаская- п., 

не,-на; и рлек- 

м. апавтропмтмчаамдм— п., к. ел 

тролітйчн е.-ва.- - _ коив6р - 

1662. Конаартар, 

и ’Іммідимй— к. каскідни й ; 

н. «о^ф-аи-й - к. мяогофазб- 

1663. Ко'идаиоатор—кондеисітор (- р » . 

і-авгаетіан» 

К. бумомший—в. папербвияи 
п. воадушпмй к. повутря^.. 
аа врлщающийоя—к. обертовий, 

«. ГК!їір!шйми«й - в- “««‘“в*- 

вашій; 

и. миц мтнмі—к. захисний, 

и". нмдратичмий — к. квадратйч- 

н. пмотоаой -к. аркушівий; 
м. иайтрдпмоукмімй — к. невтра- 

ліанйй; _ _ 

и. парамаммий, парамаимой аммо- 

стм — в. змінний; _ 

а. ппаотмнчатмй — в. платівчі- 

стий; 

м. ппоаммй— к. плбекнй, 

и. поаархиоатимй — В. поверхиб- 

поотопнной імпост. — в. стй- 

лий; 

п, прадохроивтапоммй — к. запо¬ 
біжний; 

к. проволочимй —к. дротяний, 

и. раадалмталоимй— к. розділь¬ 
ний; , 

.. рагулмруамий — в. рогульбва- 

ний; 

и. о точиой уатамодмой—к. точ- 

* 

N. оеточний, гадио — к.Граткбвнй; 
и. оимхроиимй— к. еннхрбннвй; 
м. слюдяиой— к. лоснякбвий; 

N. ооирммаюииїй — к. прикорот- 
ийй; 


електровід ємна._ 

К Гзл П &^^ ВО “ ПРбС( ' Са) 

електротермічияй. (-ра). 


N. ОТМР'ПТИЯ - П. (.ІМІОДОПІШ, 

я. офврнчввя и й к. сферйчний; 

и. таяафднимй—К- телефбнннй; 

и. угол.и—й— в. вуглйний; 

я. унорачняятцяй — к. приво¬ 
ротній; 

а. шитннрячаоямй — К. цилін- 
д річний; 

я. алантрохямнчавяяй — к. елвк- 
трохемічний; 

я. .талонний —к. еталбнний. 
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Конденсаторний — Контролирующий 


1664. Кондвиоаторний — конденсатор¬ 

ний. 

1665. Кондвиоациоиимй (о жидкости )— . 

конденсаційний. 

1666. Нондвноация— конденсація. 

1667. Кондвкоироеанив— конденсуван¬ 

ня, конденсбвання, конденс4ція. 

1668. Конданоироааниьій — конденсб- 

ваний. 

}6в»- К«"я»н.нро.«т к _ конденсувати 

1070. Кондуитвнц. ааттная проаоди- 
•«ооть — провідність (-Н0ЄТИ) 
ватна. 7 

1671 . Кондуктор — кондуктор (-ра)* 

. н * Дисковий—к. кружальний; 

к. ааоотренний— к. загбстрений - 

и. сферичвсиий, иіаровидиий—к 
кулястий; 

"■ цилиндричаский — к . цилін¬ 
дричний; 

" Й ««"ДН-Й_К. яйцювйтий. 
ін-ч Кондуициоммий— кондукційішй. 
10,3. Нонац ( обмотки, кабелл)— кінець 
(-нцй); 

н. внутранний— к. внутрішній’ 

"■ гпухой-к. сліпйй. 

1074. Конечний ( вьіключатель, положе¬ 
ний) — кінцевий; 

к. муфта (кабел я )— чйхла жиль- 
никбва, каблбва. 

16,5. Коноарватор масляний ( транс - 
форм.) — консерватор (-ра) 
олійний. 

1676. Конооль— конебля. 

1677. Коиооиаие— консонанс (-су). 

'678. Конструктор— конструктор'(-ра). 

1679. Нонотрунцмя— конструкція; 
н. компактная— к. компйктна; 

н. алантромаканнчаская— к. елек¬ 
тромеханічна. 

1680. Контант — дбтичка (Др.). кон- 

ДСГ ) " ту) (ФС ’ Пул ■ ’ 7Ф ” 

и. ( соприкосновение )—дбтик (-ку); 

к. батаройньїй— д. батерійна; 

и. бьіотродвйотаующий — д. хут- 
кочйнна; 

К. вилочний—д. ВИЛКОВ&; 

и. врвмоиньїй—д. тимчасовий; 

м. воломогатвльньїй — д. допо- 
мічн4; 

к. вьіяьівной— д. виклична; 

н. вьпяжной —д. витяжні; 
к. двррной— д. одвірчана; 
к. длящийся— д. тривалий; 

к. аамьінающий— д. замична; 
н. авмляной— д. земляний; 
н. иаолировамиьій — д. ізольо¬ 
вана; 

к. матящийея— д. котк4; 
и. инопочньїй— д. ґудзикбва; 
н. коробочньїй— д. скриньк6в4; 
н. неталличеоний— д. металбва; 
н. нажимной— д. натискна; 
н. наотольмьій— д. настільна; 
м. натяжной— д. натяжна; 

и. наподвижммй— д. нерухбма; 

к. наполнмй, ивплотимй— д. не¬ 
щільний; 


*. нитяной—д. ниткова; 

"• ножввой—д. мечикбва; 

и. ножиой—д. ножан&; 

к. оконнмй—д. вікбнпа; 

м. пврвокакивамщий — д. пере- 
скочна; 

ж. пврвотавной—д. переставна; 

н. пластинчатий — д. пластівча¬ 
ста; 

н. плохой ( худой ) — д. поганий; 
к. побочньїй—д. сторбнній, 

К "° двитной —Д* пересувна, ру- 

Н. поотояииий—д. сталий; 
к. прер ьівиотьій— д. урйвчастий; 
*• прижимной—д. притискна; 

"• прсажуточний — д. проміж- 

п. пружинний—д. пружинна; 
к- раамимающий—д. розмнчн4; 

*• рагулирувмий—д. регульбвана; 
к. регулирующий—д. регулівна; 
н * Р*пьоовий—д. рейкова; 

**• Ртутний—д. живосрібиа; 

и. овободиий—д. вільна; 

К. оиольїящий—д. ковзий; 

К. опоиойний (в телегр. аппарате} 
—Д. спокійний; 

« оривающийся—д. зривна; 

*’ отвнной—д. настінна; 

**• «топовий—д. настільна; 

**• тормоаной—д. гальмівна; 

к. трущийоя—д. тертьова; 

*• т »ольланообрааний — д. туль- 
панувДта; 

н Угольний—д. вугляна; 
и - Ударний—д. вдарна; 
н утоллвиний—д. заглйблена; 
м - холоотой—д. ялова, нероббча; 
к. хороший—д. дббригі; 

Н. худой, ПЛОХОЙ—д. поганий; 
к. штепсельний—д. притичкфва; 

І на і " ЖІ-чмовмй —Д- язичкбва. 

1681. Контактний (вант, вольтметр, 

детектор, сварка) — дотичкб- 
вий, контактний; 

и. нож—мбчик (-ка). 

1682. Контактор—дотйчник (-ка), кон¬ 

тактор (-ра); 

к. двухполюсньїй - д. ДВОПОЛІО- 

сбвиЙ; 

и. моторний—д. моторбвнй; 

к. однополюсний — д. однополю- 
сбвий. 

1683. Контора — контбра; 

к. телеграфная—к. телеграфна; 
н. телефонная — к. телефбнна. 

1684. Контраст—контраст (-ту). 

1684а.Контрастний (об изображении )— 

контрастбвий. 

1685. Контролер—контролер (-ра). 

1686. Контролироааниа — контролю¬ 

вання, контрольбвання. 

1687. Контролиронанний —контрольб- 

ваний. 

1688. Контролировать — контролюв4- 

тн. 

1689. Контролирующий — контролів- 

ний. 



1690. Контроллвр — контрблер (-ра); 

к. фальшивий, иооввиний—к. ПО- 

сербдній. 

1691. Контроль —контрбль (-лю). 

1692. Контрольний ( кабель, огонь, пре- 

Оохранитель) — контрбльний; 
к.-ивмвритвльний (прибор, устрой- 
ство ) — контрольно - вимір- 

чий. 

1693. Коитртои, лротивоток — проти- 

струм (-му). 

1694. Контрфилярний ( подвес ) — проти- 

ниткбвий. 

1695. Контур — ббвід (-воду) (Г., Т.)\ 

обрис (Г., ФС.); контур (АПС., 
ФС., Г.); зарис ( АПС .); 

к .злеитр. цепь —кбло; 
н. замкнутий —к. замкнене; 
к. а. колабатвльиий —к. з. колив¬ 
на; 

к. наотройни —к. настрбювальне; 

к. отфильтровмвальимй, филь- 

трующий— к. цідильне; 
н. лромежуточнмй— к. проміжна. 

1696. Контурний ( чертеж ) — обрисб- 

вий. 

1697. Коиуо — кбнус (-са); 

и. фрикциоиний — к. тертьовий; 

к. ианиаивать.-аать — к. настро- 
мляти, настромйти. 

1698. Конуоообравний — конусув4тий. 
1С99. Коифигурация (сети) — конфігу¬ 
рація. 

1700. Концвеой ( вьіключатель , пласти¬ 

на , петля) — кінцевий. 

1701. Коицвитрациоинмй ( ток, але- 

мент, цепь) — концентрацій¬ 
ний. 

1702 . Коицеитрация — концентрація ; 
к. полиая —к. пбвна. 

1703. Коицеитричеокий ( возбудитель, 

кабель) — концентричний. 

1704. Концертний ( передатчик ) — кон- 

цертбвий. 

1705. Копаловий (лак) — коп&лбвий. 
1706 Копилиа (касса автомата )—кар- 

навка. 

1707. Копирование — копіюв4ння, ко- 

пійбваиня. 

1708. Копировать — копіювати. 

1709. Кора ледяная (на проводах) — на¬ 

морозь (-зи). 

1710. Кораиночний (о катушке) — ко- 

шикбвиЙ. 

1711. К»-пичнввая бумага — 5рун4стий 

;'П ір (-Пбру). 

1712. Корнит — корніт (-ту). 

1713. Коробитьоя — жолббитися. 

1714. Коробка — корббка (Г., Тмч., 

У., Км., Др.) ; скринька ( Г., 
ФС.); (короб (Тмч,, У., ФС., 
Км.), иіабатура (Тмч., У.)]; 
к. (с кришкой) — скринька; 
к. водоупорная —к. водотривка; 
к. клеммная —к. притискбва; 
к. контактная —к. дотичкбва; 
к. металпическая— к. металева; 
к. никкелироваииая — к. нікльб- 
вана; 


П. отввтвитвльивя — к. відгалуз¬ 
ив ■ 

н. лвраходивя—к. перехідна, 

К. ПОДВВОНВЯ—к. почіпна; 

Н. ПОТОЛОЧНВЯ—к. стельова, 
и. прадохраиитвльная к. 

біжн4; .» 

и. рязборивя— к. розбірна, 

«. раздвльиая—К. роздільна, 

и. раолрадвлитвльивя — К. розпо- 

и. оопрот’ивлвния -- скрйнька 

опорбва, дббір (-бору) опбшв. 

1715. Короблвмив ( аккум . пластин) 

жолбблення. 

1716. Коробочний ( контакт) — короо- 

кбвий. 

1717. Коробчатий ( виключатель) ко_ 

робкув4тий. 

1718. Норомисловий (о весах) —коро- 

мислбвий. , й л . 

1719. Корона (в линиях передача) сяйво. 

корена (Г., Тмч., У .); [сясфо 
(Г.); вінець (У.)Ь 

1720. Норонмроввиив--сяйвування,сяй- 

вбвання. 

1721. Коронироввть —сяйвув4ти. 

1722. Короиирующмй —сяйвув4льний. 

1723. Коронний (о напряж.) — сяйво- 

вйй 

1724. Короткий (шунт, мости к) — ко¬ 

роткий. 

1725. Коротковолновой — короткохви¬ 

льовий. 

1726. Коротиоаааякиутий (ток, ротор )— 

короткоз4мкнений. 

1727. Коротноавмикаталь — коротко- 

замик4ч (-ч4); 
н. ручной —к. ручний. 

1728. КвротиополюоииЙ (магнит) — ко- 

роткополюсбвий. 

1729. Корлуо — кбрлус (-са); 

к. , отанина— стбвба; 

м. внашимй— к. збвнішній; 

к. чугунний — К., С. чавунний, 

-на. 

1730. Корреицмоинмй (ауб, колесо) — 

корекційний. 

1731. Корраопоидирующая отанция —■ 

переказиа ст4ція. 

1732. Коррндорчнм (внутри кинемато- 

граф, коробки) —суточки (-чбк). 

1733. Коритце — корйтко. 

1734. Косовнний (о действии, включе¬ 

ний) — посередній. 

1735. Мооинуеоидальиий (о кривой)— ко- 

синусоїдальний. 

1736. Коонооть (масс, магнита}— інбр- 

1737. Кооов паде нив ( света ) — падання 

кбсе. * 

1738. Коотиль ( для прикрепл. оттяж- 

«0 — брвтн4ль (-лА). 

1739. Коотюм — бдяг (-гу)’ 

Н т Н ри“ЙГ вРН “ Й ~°- КИСЛОГО - 
н; ІігчшЛ^ М ‘ таЛЛи ' иСКиа) ~^ 

1740. Ко(х)г.р.р — когербр (-ра); 
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Ко(х)герер Бранля — Крашение злектрическое 


Кремальера — Купер-Юитта лампа 
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н. Браили—к. БрАнлівський; 

N. Брауиа—к. БрАунівський; 
м. иагиитммй—к. магябтний; 
м. Мариони—к. Маркбнівський; 

N. многоиоитактииА — к. много- 
дотичкбвий; 

N. одноконтаитний — к. однодо- 
тичкбвий; 

N. рагулируемий — к. регульбва- 
ний; 

N. о порошком—к. порошкбвий. 

1741. Но(х)гсрироаанке — зчішіювання» 

зчеплення. 

1742. Но(х)гари ровам ний — зчіплений. 

1743. Ко(х)гарировата — зчіплювати, 

ачепйти. 

1744. Ношиа, иогти {для лааания) — 

КІГТІ (-тів). 

1745. Коерцитивний (о силе ) — затрим- 

ннИ, коерцитгівний. 

1746. Ноаффицмамт — сучйнник (-ка); 
м амтмаиооти—с. активности; 


N. баеопаонооти—с. безпбчности; 

и. аеаимоиидукции —с. взаємоін¬ 
дукції; 

N. гиотвроамоа—с. гістербзниЙ; 


м. дмелектричеоной мадежмооти— 

с. діелектрйчної надійности; 
м. дмввмого, вотвотвониого оввта 
—с. сбнячного освітлення; 
м. аагруами—с. заобтйження; 
м. ааполмвимя (железом, медью )— 
с. випбвнювання; 

м. аатухания—с. угамувАння; 

N. индунцми—с. індукції; 

N. исполааоваиия — С. викори¬ 
стання; 

к. иажущийоя—с. уйвний; 

N. ирепооти —с. міцности; 

N. лучаиопуоиаиия — с. проміню¬ 
вання; 

N. магиитмого раооаяимя—с. маг¬ 
нітного розсіяння; 

N. мощиооти—с. поту ж ности; 

н. иагруами—с. обтяження; 

N. намагиичивамия — с. магнету- 
вАння; 

N. надажиооти—с. надійности; 

N. иаравиомармооти — с. нерівно- 
мірности; 

N. обмоточний—с. обвиткбвий; 
н. общий—с. загальний; 

N. одноарамаинооти — С. ОДНОЧАС- 
ности; 

N. отдачи {аккум.)— с. віддавАння; 
N. отражаиия—с. відбиттй; ) 
н. поглоццания—с. вбирАння; 

м. полваного дайотамя, отдачи— 

с. видАтности; 

«. полмотм {диаграммьі) — С. пов- 
нотй; 

N. польаования—с. користАння; 
и. поправочний—с. поправнйй; 

N. потенциалаиий — С. потенці- 
йльний; 

и. потер* — с. утрАт; 

N. приключаиия {мотора для ро¬ 
боти) — с. прилучення; 


». проводи мости — с. про в ідно- 

сти; 

м. проарачиоети — с. прозбрости; 

и. прочмооти {изолятора) —с. трйв- 
кости; 

к. рвалмчмя (характера нагруаки ) 
—с. відмінности; 

я. рааиоарамаинооти — с. неодно- 
чАсности; 

м. раотяжаиия—с. рбатягу; 
и. раошираиия—с. рбаширу; 

н. раакции—с. ре&кції; 

и. оамоиидукцми — с. самоІНДу'К- 

ції; 

и. оаяаи, ра йз — с. звьжу; 

M. олмшнооти—с. чутности; 

м. сопротиалеиия—с. опбру; 

N. оуточний—с. добовйй; 

м. температурний — с. темпера¬ 
турний; 

к. теплоотдачи — с. тепловидАт- 
тости; 

и. теплопроводиости — С. тепло- 
провідности; 

н. траиоформации — с. трансфор- 
мАціІ; 

и. трения—с. тертй; 
и. уомления—с. підейлення; 


н. уопоиоаиия —с. угамувАння; 

N. утмлиаации — С. використАн- 


ня; 

" чувотвительиооти — и. чутлй- 

вости; 

и. хоаяйотаеиний — С. ГОСПОДАР¬ 
СЬКИЙ; 

■>. амономичеоиий — с. економіч¬ 
ний. 

1747. Край ( щеток ) — край (крАю)г 
и-я ( сосуда) — вінця; 

к. иабегающий —к. набіжіпій; 
к. обегающий — К. збІЖНЙЙ. 

1748. Крайний, предельний (о положе¬ 

ний )—-граничний. 

1749. Край {под'емн.) — звід (звбду); 

и. {для жадностей , газов )—Грант 
(-та); 

к. елеитричеокий — 3. електрич- 

* ний. 

1750. Крановий {мотор) — зводбвий. 

1751. Краоиа —- фАрба; 

м. оватораооаиаающая — ф. світ- 

лорозсІвнА; 

к. телеграфная—ф. телегрАфна; 
к. емалевая — ф. склиціва. 

1752. Краононалиламий — червоножа- 

рбвиЙ. 

1753. Краоний {картон, фибра, кале- 

ние ) — червбний. 

1754. Краота {тон, зл. знергию) — крА- 

сти. 

1755. КраоящиЙ валик — фарбівнйй ва- 

лбк (-лкА). 

1756. Кратер {вольт, дуги) — ямка. 

1757. Кратковремениий (о нагрузке )— 

КОРОТКОЧАСНИЙ. 

1758. Крашение — фарбувАння, фарбо- 

вання. 

и. електричеоное — електрофароу- 
вАння, ф. електрйчне. 


1759. Кремальера — нАкрутка, крема- 

льера. 

1760. Краоаот — креоабт (-ту). 

1761. Крепоота —міцність (-ности), міц- 

нбта; ■ 

и. диалвитричаоиая — м. діелек- 

трйчна. 

1762. Креот малатнйокий, кино —хрбст 

(-ста) мальтійський; 
я. опорний (для увеличения устой- 
чивости статора) —павук (-ка) 
опбрний. 

1763. Краотовима —перехрестя; 

и. воадушная —• п. надзбмие. 

1764. Крвотообрааирй {зажим, муфта) 

—хрещАтий. 

1765. Кривая — кривА; 

к. атональная —к. агонАльна; 
и. аилиничеоная —к. аклінічна; 

и. кооииуооидал аная — к. КОСИ- 
нусоІдАльна; 

и. логарифмичаоиая— к. логарит- 

мічна; 

я. намагничивания — к. магнету- 

вАння; 

и. иаравномерная —- к. нерівно¬ 
мірна; 

а. иеоимметричиая — несиме¬ 
трична; 

н. обратиая —к. оббрнена; 

к. плоская —к. плбека; 

и. регулироаочная — К. регуля¬ 
ційна; 

и. рееоманоа— к. резонансбва; 
и. оимметричная —к. еиметрйчна; 
и. синуооидаланая — к. синусо- 
ІдАльна; 

и. ооотавиая —к. злбжена; 
и. аивиаалентиая — к. рівновАр- 
та. 

1766. Кривиека — кривннА. 

1767. Крипторадиоматр — крипторадіо- 

мбтер(-тра). 

1768. Криптоокиаокоп — крилтоскія- 

екбп (-па). 

1769. Криоталл — кристал (-лу); 

и. детектора — к. детекторбвий. 

1770. Криоталлиеация — кристал ізА- 

ція. 

1771. Криоталлиеоаата — кристалізу¬ 

вати. 

1772. Криоталличеоиий {детектор, при¬ 

ємний) — кристалічний. 

1773. Критичеоиий (о сопротивл.) —кри- 

тйчний. 

1774. Кронштайи — крбмпіль (-ля); 
и. в виде патли —к. петлювАтий; 
и. ревиг ємний —к. ревізійний; 

и. отенкмй—к. настінний. 

1775. Круг, мат. — кбло; и. {ив чего- 

либо) — круг (-га), кружбк 
(-жкА) ( умен.); 

к. бумажмий — круг папербвий; 
к. аойлочний — к. повстянйй; 

м. вращающийоя— к. обертбвий; 
и. градуированний — к. поділкб- 
ваний; 

и. амоляной —к. смолйний; 
и. оукониий —к. сукбнний; 


Словник електротехнічний 


и. телеграфний — кбло телегрАф- 

ве; 

м. злаотичаемий — к. еластичний. 

1776. Кругло губци, ируглоеубцм— кру- 

гл о зуб ці (-ЦІВ). 

1777. Круглий {шнур, прибор)’ — круг¬ 

лий. 

1778. Кругооой (о диаграмме, огне, ие - 

крении) — коловйй. 

1779. Кругообраамий {елемент) — колу- 

вАтиЙ. 

1780. Крупиоилатчатмй {о решепии )— 

рідкоґратчАстий. 

1781. Крупний {абонент, потребитель ) 

—велйкий. 


1782. Крупним — круиіна. 

1783. Круппимоамй (о проволоке)— кру- 


1784. Крутиама {воли, фронта, харак¬ 

теристики) —крутість (-тости). 

1785. Крутильний {динамометр, ста¬ 

нок, веси) — закрутнйй. 

1786. Крутив —аакрученість (-ности). 

1787. Крутой {склон, фронт)—крутій. 

1788. Крамю — крило, крильцб (умен.); 
и. {семафора) — рукА; 

и. оигнальиое — рукА гаслівнА. 

1789. Нрьілачатий (приспособление) — 

крильчАстий. 

1790. Крнша — дах; 

и. {столба) — шАпка; 

и. прадохранитальиая — ш. запо¬ 
біжна. 

1791. Кришка — пбкришка; 

к. латунная —п. мосяжбва; 

и. прадохраииталаная — п. запо 
біжна; 

н. рааииоаая— п. гумова. 

1792. Криж — гак (-кА); 

и. боиоаой —г. бічнйй; 

к. двойиой —г. подвійний; 

к. ааершеимий— г. зайбржений; 
н. ІІ-обрааний — г. Ц-подібннй; 
к. иеолированнмй — г. ізольбва- 
ний; 

і*, иаолятормий — г. іаолйтор- 

ний; 

и. І-обрааиий— г. 1-ПОДІбНИЙ; 
и. подвеоиий —г. почіпнйй; 
и. потолочний —г. стельовйй; 
и. отанной —г. настінний; 
и. вивернута —гакА вйкрутитн. 

1793. Крючок — гачбк (-чкА); 


к. подвеоной—г. почіпнйй. 

1794. Крючиовий {замикатель) — гач- 


ковйй. 

1795. Крючмообраанмй {перекллонате дь) 

—гачкувАтий. 

1796. Кубкообрааний(о чайте але менша і 

—келехувАтий. 

1797. Кулачои — кулачбк (-чкА); 
и., собачка—зАскочка; 


1798. 

1799. 

1800. 



к. леитопротяаимий — к . стьож- 

копосувнйй. 

Кулон; соиІотЬ; СоиіотЬ(ц); оои- 
1отЬ(ш) — кулбн (-ца). 
Кулонометр —кулономбгер 
Купер-Юитта лампа -Л&вя № 

пер-Юїтта. / : ^ у 



























50 


Куполообразньїй — Лампа переносная 


1801. Куполообрааиий (о расишрении 

колби) — банЛстий. 

1802. Купороо — купервбс (-су); 
и. жалааний —к. залізний; 
и. мадмий —к. мідний; 

н. никиалавий —к. ніклбвяй; 
и. цинковий—к. ЦИНКОВИЙ. 


807. Лабиримт — лабірйнт (-ту). 

808. Лабмринтиий (о ловутке ) — ла- 

біринтбвий. 

1809. Лабораторна — лаборатбрія; 

л. виооноаоЯьтмая — Л. ВИСОКО- 

вольтбва; 

л. фотоматричсоиая — л. світло- 
мірча, л. фотометрйчна; 
л. влактроиамаритальмая —л. елек- 
тровимірча; 

п. алеитромашиимая — л. елек- 
тромашинбва; 

л. алактротахиичасиал — л. елек¬ 
тротехнічна; 

л. алаитрохммичаская — л. елек- 
трохемічна. 

1810. Лак — лак (-ку); 

л. асфальтовий— л. асфальтбвий; 
л. иаолирующий— л. ізоляційний; 
л. каучуковий— л. кавчукбвий; 
л. киолотоупормий — л. кислото¬ 
тривкий; 

л. копаловий— д. копалбвий; 
л. ларафимовий— л. парафінбвий; 
л. амалавий— л. склицбвий; 
л. янтарний— л. бурштинбвий; 
л. покрить— полакувати. 

1811. Лакированиа — лакування,лакб- 

вання. 

1812. Лани ровам мий — лакбваний. 

1813. Лакировать — лакув4ти 

1814. Ламбврт {ед. нркости ) — ламббрт 

(-та). 

1815. Ламвля (в коллекторе )— пл4тівка. 

1816. Лампа — лямпа; 

л. Арганда —л. Аргандівська; 
л. баллаотиая— л. баластбва; 
л. бааопаоная —л. безпбчна; 
л. блочная —л. блочков4; 
л. Брамара —л. Бр4мерівська; 
л. Ванальта —л. Венбльтівська; 
л. Ви гайда —л. Віг4ндівська; 
л. висячая —л. висн4; 
л. вольфрамовая —л. вольфрамб- 
ва; 

л. гааовая— л. газбва; 

л. гааонаполманная — л. газона- 
пбвнена; 

л. ганараторная —л. генер4торна; 
л. голая —л. гбла; 
л. горящая —л. засвічена; 
л. грушовидная —л. грушкув4та; 

л. двухалактродная — л. ДВ06ЛЄК- 

трбдна; 

л. датанторная —л. двтбкторна; 
л. диавного овата — л. ДЄННОСВІТ- 
лбва; 


1803. Кусачки, оатрогубци — гостро¬ 

зубці (-ців). 

1804. Куотоваима (ал. сйюнций) — ку¬ 

щування, кущбвання. 

1805. Кухонний {нагревател ь, прибор )— 

кухбнний. 

1806. Нювата (с водой ) — кувбта. 


л 

л. дуговая— л. луков4; 
л. д. Жаидуоа — л. л. іКанду'сів- 
ська; 

л. д. пламанная — л. л. ПОЛум'4- 
на; 

п. д. поющял— л. .і. звуков4; 
я. жаоткая, радио — л. лсорстк4; 

л. аааодоиого типа— л. виробнбва; 
л. мамаряамая— л. вимірювана; 
л. интаисмвмая— л. інтенсйвна; 
л. испитатальиая— л. ВИПробн4 
л. палильная— л. жаров4; 
л. к. виооиовольтиал — л. Ж. ВИ- 

соковольтбва; 

л. я. офаричаокая— л. ж. сферйч- 
на; 

л. кароальоиая— л. карельська; 
я. катодная— л. катбдна; 

л. качающаяоя— л. хитк4; 
л. кварцовая— л. кварцбва; 
л. кольцввая— л. кільцбва; 
л. иомпаисирувмая — л. комлен- 

сбвана; 

л. контрольная— л. контрбльна; 
л. коппровальная — Л. копію- 
в4льна; 

л. лаиточная {дуговая )— л. стьож- 
ков4; 

її. магааинмая — л. кількаелек- 
трбдна; 

л. магнетитовая— л. мпгнетитбва; 
л. маловаттнал— л. малов4тна; 
л. матовая— -л. матбва; 
л. мачтоаая— л. щоглов4; 

л. миогоааттиая— л. многовйтна; 
л. многооаачная — л. мяогосвіч- 
кбва; 

л. многооаточная— л. многоґрат- 
кбва; 

п. модуляциомная — л. модуля¬ 
ційна; 

л. моиоуаттная— л. однов4тна; 
л. мягкая. рентген. — л. м’як4; 
л. наналиаания— л. жаровй; 
л. наполнвнная гааом — л. газо- 
напбвнена; 

л. настольная— л. настільна; 

л. малодвижиая— л. нерухбма; 
л. Нариота— л. Нбрнстівська; 
л. ниаковольтная — Л. низько- 
вольтбва; 

л. овальная— л. яйцюв4та; 
л. одноааттиая— л. однов4тна; 
л. оомиавал— л. осмійна; 
л. отбойиая— л. відбійн4; 
л. пвитановая— л. пентанбва; 
л. паранооная— л. переносн4; 


Лампа пламенная 


Лепесток 
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Л. лламоииая—Л. полум ян 4 

Л. платиновая— л. платинбва; 

Л. подваоная — л. почіпнА; 

Л - сувнГ"*" {стотая ) - Л. ВИ- 

Л. полуааттная—л. піввАтна' 

ТоІІГ -~ л - п °лУ«а- 

л "отолочная— л . стельові; 

л. продол гоаатая — л. дсшгАета' 
?„ Р .° Д °Т мт,Лкиого гораняя—л. 
довгочасного свічення; 
л. проаициоиная—л. проекційна: 
л. пуо-готная—л. порожніла; 

• мутная—л. живосрібна- 
"• рудничная— л. шахтйрська; 
п - Ручная —л. ручн4; 

св?тл6ва7 Ів 0МТО1 * ~~ л ’ деннсь 

"* крйт^Г^кої[ ГОЙ ~ Л ' 3 За ‘ 

л' свічкувАта; 

л. сигнальная— л. гаслівнА; 

Л. оофитоаая—л. софітна' 
л. опиртояая—л. спиртова' 

Л. отанная—Л. настінна' ’ 

Л. атоловая—Л. настільна- 
л. отоячая—л. стойча; 
л. офаричаокая—л. сферйчна 
л л. танталбва; 

л. т.рииониая л. териібнна 
л- Таола —л. Тбслівська- 
л. тлаїощяя, раоио— л. сяйвовА; 

тр*"а;“ ТР ° Л "“ - Л - Т Р“— 

" тРівоовраонм - л. трубуві- 

л. угольная—л. вугляна; 
л. уноуоно-амнлоная — л оцотб- 
во-амілбва; оцотй- 

; сг;:;:*: * ?• «•««ьн*; 

" фонГоиая VI' Фл 6 ми 1 нгівська; 
кусОв" УОО “ _Л ' ф0 - 

ФРтоуоил. сланая — л світлл. 
підсильна, світло¬ 

ві ' чмтная— л. кольорбва; 

- л - цвлі - 

Л. шаровидная—Л. куляста- 

л -ГГ“"- Л - шн УР°в" 

• на "“""чесная — л . економіч- 
" И «ктрич«к.я - л.електрич- 

1 Н 17 "'-'“ЛИЦО—л.-сйнце. 

1818: 

трон) — лямлбвнй' 

Л. надоиотрщия, ланпоащяи — 

лямшвнйк (-К&). 

1819. Ланлочна — лймпка' 

Л. амаманая- л. викличні; 


л. нслмтатсльная—л. випробні; 
1 ЙОП Я контрольная—л. контрольна. 
івт. Лаоточннн хвоог (соедшиміе}—л*- 

1801 е ™’Лчнй хвіст (хвості). 

1В * , ‘ л »туииьі« (салак, муфта) —мося- 
жйвий. 

1822. Латунь — мосяж (-жу); 
ійос я листовая—м. аркушівнй. 

1824 п:і* ,Т * Р °" я ~ лвтербід (-ду). 
Лабадкд — катерйнка; 

я. алактрмчаомдя — к. електрйч- 


на - 

1825. Лаамй — лівий; г 

я. обмотка (обмотка с левьш хо- 
1 Я 9 « п —лівохідна 4 ббвитка. 

1826 . Лагярояанний (о жемяе) — легб- 

ваний. 

1827. Латний (кабгль, ход ) — легкій; 
1808 "-«т^-лблсість (-КОСТИ). 

1 828 . Легкоплавкий (припои,пртдохра- 

нитель) — легкотопкйй; 

1829 лГтЛ^ - лег «°т6н к ість (-кости). 

■ •"•глолод.ии.имв — рухлйвий; 
л-шнооть компенсатором )—пух- 

1841, п " ШВ,СТЬ (-ПОСТИ). 

1820 . Лагпорасиапляющийоя ( 0 слюдо)— 
180 , „ лвткорозчіпнйй. 

1821. Ладяная йора (ия проводах)— ні- 

1840 (-зи). Р ааХ> Н<1 - 

1844' О ""* — Лбз <>- 

шТтІТ - -ЛйВденська 


1834. Лант. — Сгьбжка ( Г„ у 

ЇҐмаІлїїР?* ІГр - у -Тмч.Ц 
уЧ/гаіАІІС.); стяжаіАПС її 
(““Роїгая) — бйнда; (Г,#>‘ 

др Ч )і ЛПС " Рнд ’ ДСТ ’ 

“сфальтбванв;*"**" ~ стьйжк » 
я. бумамная— -с. пааербва; 

л. жаотяная—р я _, * 


л. жаотяная с., б. бляшАна; 


л. наолнроаочная, «м7^ н11и 

—с- ізоляційна; ч*и»има* 

л. контактная.— с. дотичкбва 
л. липкая —с. липкА; ’ 

л. модная— с. мідна; 

"■ “«'іРасбвана; 

л. оаннцояая—б. олив іна 

л л :^:г.:. т .г ь :^-“,’нА; 

няна. «мная— с. баво»- 


1835. ЛантооФмоточяіил / 

1836. Лаїо^овряаньі^^чл^* , ^ иСПОС0 ^ Л '^ 

1837. Л.нтопротяи^ и Т'Т^ ЛУВ 4 ™в' 

■«. «і-драг 

стьожкбвйй; л (о — 

1839 п ~~ би «Дбвйй. ШЧРадой лен - 








г 
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1840. Леотница ( неподвижная ) — схбди 

(-дів); л. ( приставная , перенос¬ 
ная) — драбйна. 

1841. Леотиичний (столб, мачта) —дра¬ 

бинчастий. 

1842. Лигиит— лігніт (-ту). 

1843. Лмловий (о свечении) — бузкбвий. 

1844. Лииейка — лінійка; 

л. виаерочнал —л. вивірча; 
л. логарифмичесиая, счетиая —л. 

логаритмічца, лічйльна; 
л. масштабная —л. мірйльна. 

1845. Лииайнмй ( коммутатор , нагруз- 

ка, надзор ) — лінійний. 

1846. Лииия — лінія (Г., У., Тмч 

ФС., ДСТ., Др .); 
л. баарааличная —д. байдужа; 
л. воадушная— л. надзімна; 
л. врамаии (в круг, диаграмме ) — 
л. часу; 

п. «диничная (в круг, диагр.) —л. 
одинична; 

«і. аанята» —«лінію зійнято»; 
л. аапаоная —л. запасні; 
л. кабельная — л жильникбва, 
кабліва; 

л. иольцевая —л. кільціва; 
л. магистральная —л. магістраль¬ 
на; 

п. магнитная силовая —л. магніт- 

на силові; 

п. малопоражаемая — Л. мало- 
вразні; 

л. малопроводная -і. малопро- 

водбва; 

л. междугородмая —л. межимісь- 
кі; 

«. многопроводная — .і. много- 

проводбва; 

л. мороиая —л. морська; 
л. иадаемная —л. надзімна; 
л. нейтральная —л. байдужа; 
л. муловая —л. нульові; 

л. однопроводная —- Л. однопро- 
водбва; 

л. однофааная л. однофазбва; 

л. ооветительная — Л. ОСВІТЛЮ- 

вальна; 

л. ответвлеиная— л . відгалужена; 
л. первинная —л. первинна; 
л. передачи —.і. пересильні; 
л. пограйичная (свешового потоки) 
—л. гря(а)нйчна; 
л. подводная —л. підвбдна; 
л. подаемная— -л. підзімна; 
л. потврь— л. втріт; 
я. рвчная--л. річкові; 
л. оигналиаациоиная - л. гаслів- 

ні; 

л. оиповая —л. силова; 
л. ооединительная —л. злучні; 
л. телеграфная —л. телеграфна; 
л. телефонная —л. телефонна; 
л. уравнительная —л. вирівнйль- 
на; 

аквмпотенциальная - і. рівно- 
потенціяльна; 

л. злектрическая л. електрич¬ 

на; 


п. злвктроетатичвоиая — л. влек- 
тростатйчна. 

1847. Липкий (об изолир. ленте) —лип¬ 

кій; 

Л-КООТЬ— ЛЙПКІСТЬ (-КОСТИ). 

1848. Липроеащита —ліпрозіхист (-ту). 

1849. Липрокабель — ліпрожйльник 

(-ка), ліпрокібель (-бля). 

1850. Липроалемент — ліпроелемент 

(-та). 

1851. Лмот —-іркуш(-ша); 

л. гуттаперчевьій — а. гутаперчб- 
вий; 

л. латунний— а. мосяжівигі; 
л. магнитньїй— а. магнітний’ 

л. манганииовьій — а. манганінб- 
вий; 

л. медиий— а. мідний; 
л. иимкелиновий— а. жіслшОвии; 
л. платиновий— -а. платиновий; 

л. предохранительний — а. запо¬ 
біжний, 

л. свинцевий— а. олив лнии; 
л. цинковий— а. цинкбвий. 

1852. Лмотовой— аркушівий; л. (о слюОе ) 

нелюсткбвий. 

1853. Листочки (злектроск .) — пелюст¬ 

ки (-стбк); 

<і. бумажние —її. иапербві. 

1854. Литой (о стали , раме) — вилива¬ 

ний, лйтии. 

1855. Лифт — ліфт (-та); 

л.алектричеокий — л. електрич¬ 
ний. 

1856. Лихтенбергови фнгури —порош¬ 

ні, Ліхтенбіргові фігури. 

1857. Лиш ний (ток, кат уиіка)— зайвин. 

1858. Лобовой — чоловий; л. (о соеди- 

нении обмотки якоря ) — гузи- 
ревин; 

л. ооединеиие вилками - - гу3ире¬ 
ва розвилкбва злука; 
п. о. дужками — г. злука дужка¬ 
ми. 

1859. Ловитель (кабин м)—ловіць, (-вця). 

1860. Ловушка —ловшік (-ні); 

л. лабиринтная — л. лабіринто¬ 
вий. 

1861. Ложе (для кабеля) — ибстіль 

(-стіли); 

л. набельное — и. жильникбва, 
кабліва. 

1862. Ложкообраений (телефон) —лож¬ 

ку вітий. 

1863. Ложний (звонок) — неправдйвий, 

фальшивий. 

1864. Локалиаатор —локалізатор (-ра). 

1865. Локалиаация (повреждения) — ло- 

кал ізація. 

1866. Локалкаироааиний — локалізб- 

ванин. 

1867. Локаливировать — локалізувати. 

1868. Локомотив — локомотив (-ва); 

л. акиумуляторний— акумулято- 
ротяг (-га), л. акумулятор¬ 
ний. 

1869. Локотнмн, телеф. — підлокітник 

(-ка). 

1870. Ломанний ( магнит) — ламаний. 


Ломать — Магнит кольцеобравньш 


1871. Ломать,-оя — ламіти,-ся. 

1872. Лоиающийоя (о слюді) — крих¬ 

кий. 

1873. Ломмий —ламкий: л., крупний— 

крихкий. 

1874. Лопаймо (бандаже (і) —лускання; 
л. (трубки) — лбпання. 

1875. Лолатообрааний (злектрод) — ло- 

патувітий. 

1876. Лопатьол, лопнуть (о трубне) — 

лбпатисл, лбпнути; 
л. (о бандаже) — лускати, лус¬ 
нути. 

18і7. Лоцман злектричеокий (для веде¬ 
ная судов) — лбцман(-на) елек- 
трйчний. 

1878. Лошадиная оила — механічний 

кінь (коня); 

п. о. аффективная — м. к. ефек¬ 
тивний. 

1879. Лудить — лудити. 

1880. Лужение — лудіння. 

1881. Лужений (о железе) — лужений. 

1882. Луч — прбмінь (-меня), проміння 

(соб.) (Г ., У., Тмч., ФС., Рнд., 
ДСТ., Др.)-, [парус (Г., У., 
Тмч.)\ пучок (У., Тмч.); лич 
(ФС.)\; 

... Бекиереля—-гі-ня Беккерблів- 
ське; 

л. боковой—II. бічній; 
л. инфра-нрасиие — П. дочервб- 
не, інфра-червбне; 
л. катод^ив— п. катбдие; 
л. короткого аамикаиия — п. ко¬ 
роткого замикання; 
л. отражеииий— п. відбйтий; 
л. первоекающиеся — п-ні пере¬ 
хресні; 

п. поляриаоааииий — п. поляри¬ 
зований; 


л. рассеяиние —п-ня розсіяне; 
л. р. вторнчнме — п. р. втор йине ; 
л. рентгемовокие — п-ня рентге¬ 
нівське; 

л. саетоаой — п. світловій; 
л. ультрафиолетовие — п-ня за- 
фіялкбве, ультрафіялкбве; 
л. флюореоценцмк (вторичньи) — 
п. флюоресценційне. 

1883. Лучеиолуоиаииа — промігаовін- 

ня, проміньбвания. 

1884. Лучиетмй (розряд, знергия) —про- 

мінястий. 

1885. Любительомий (приелощ г) — ама¬ 

торський. 

1886. Люко; Іих; Ьих (п); 1их(ш)—люкс 

(-са). 

1886а. Люкоберг — світлбгора. 

1887. Люкомвтр—люксмітер (-тра). 

1888. Люлачиал подааока — колискбва 

пбчіпка. 

1889. Люмен; Іишеп; Ьишеп(п); Іитеп 

(ш) — лібмен (-на); 
л .-секунда — л юмено-секу нда; 
л . - чао—люмено-година. 

1890. Люмемматр—люменмітер (-тра). 

1891. Люмииеоцеиция—люмінесцінціа. 

1892. Люммнар—люмінір (ра); 

л. глубокомалучающий — лЮМІибр 
глибокопромінювільний; 
л. широмомалучающмй — л. ши- 
рокопромінювільний. 

1893. Люстра — жирандбля (Тмч.); па¬ 

нікадило (Г., У.); 

Л. на два-три рожма—ж. дво-трн- 
ріжкбва; 

л. потолочная—ж. стельові; 
л. спускная — ж. спускні. 

1894. Люетровий (патрон, свеча) — жн- 

рандбльний. 

1895. Лютоль — лютбль (-лю). 


м 


1896. Магааии (ящик сопротивлений) — 
скриня, скринька (умен.) (за Г.); 
м. декадний —с. десяткбва; 
м. магнитньїй —с. магнітна; 
м. сопротивлений — с. опорбва, 
добір (-бору) опбрів; [магазин 
омів (ФС.)]; 

ли^-і ^ шт * пс ®льний —с. притичкбва. 
189». ''чгааинний (ящичний) —скринь- 
;.овйй; 

м. лампа - кількаелектрбдна 
лямпа. 

1898. Магиотраль — Мигістріля. 

1899. Магиотральний — магістрільний. 

1900. Магиааокс — гучномбвець (-вця). 

1901. Магнетитовий (о лампе) — магне¬ 

титовий. 

1901а. Магнето —магнето ( только в тво- 
Р ит • падеже —магнітом). 

1902. Магнетрон —магнетрбн (-на), маг- 

нетокерівні лймиа. 

1903. Магнит; та^пеї; Ма§пеІ(т); аі- 

тапі(лі) — магніт (-та) (Г., 


У., ФС., ЛсФ„ ДСТ., 

[магнес (У., Тмч.)\\ 

т ний^ > * аЛЬНМЙ — м - анормАль- 


Др); 


М. броневой—М. Пінцерний; 

" ж г - - - 


“■ -м. ВШШЧНЙЙ- 

"• ч 7Г„Г 6р “ н ‘ ,й ~ м стовб ^- 

“ <Гь (й ^>-*.га- 


м. долгополюсний 

люсбвий; 


м. довгошь 


колонолообрииий 

нув4твй; 


“• даво- 


«. нол.ц.,ой— м. кільцбвай- 

м Г„т° в,,адм “ й ' “ 
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и. компемоацконний — м. ком¬ 
пенсаційний; 

м. иоротиополюонмй — м. корот- 
кополюсбвий; 

м. леиточний—м. стьожковйй; 
м. лиотоаой—м. аркушевий; 
м. ломаииий- —м. лЯманий; 


*•. молаиулярнмй — м. молеку¬ 
лярний; 

м. иамагиичеиииА — м. намагне- 


. тбваний; 

и. налрааллющий— м. напрям¬ 
ний; 

м. нормальний—м. нормальний; 
м. отклоняющий — м. відхиль- 
НЙЙ; 

и. оттоЯмажиаающий — м. роз- 
гальЛвнйй; 

м. панцирний— м. пЯнцерний, 

м. ларадаигающийоя — м. пере¬ 
сув нйй; 

м. пластинчатий — М. платівчЯ- 
стий; 

м. плоский— м. шібский; 
м. подаижиой— м. рухбмий; 

м. подиовообрааний — м. підко- 
вувЯтий; 

м. п. даухполюснмй — м. □. ДВО- 
пол юсовий; 

м. полооовой— м. штабовий; 
м. поотоянний— м. стЯлий; 

м. приоаоиаающий — м. присис- 

нйй; 

м. рааникающий— м. розмичнйй; 
м. рааобщающий м. розлучнйй; 
м. рагулируамий — м. регульбва- 
ний; 

м. рогулирующий — м. регулів- 
нйй; 

м. слоти ий— м. складнйй; 
м. олоиотий— м. шаруватий; 
м. оплошной— м. суцільний; 
м. отальиой— м. стальний; 
м. отержневой — м. стрижневий, 
(круглий) прутбвйй; 
м. оферичеоний— м. сферичний; 
м. тормааиой— м. гальмівний; 
м. трубчатий— м. трубчастий; 
м. угольиий— м. вугляний; 
м. уравиитальний — м. вирів- 
нйльний; 

м. уолокоитальний — м. (у)гамів- 
нйй, 

м. цилиндричаокмй — -» 1 . ЦИЛІН¬ 
ДРИЧНИЙ ; 

и. шпильнообрааний — м. шпиль¬ 
куватий; 

N. шуитоаой— м. узбічникбвий; ] 
N. елементарний — м. елементар¬ 
ний. 

1004. Магиитиам — магнетйзм (-зму); 
и. вращания— м. обертання; 

N. времениий— м. тимчасбвий; 

N. а•Nиой — м. земний: 

N. имдуктироваимий — м. індук- 
тбваний, наведений; 

N. ируговой— м. коловгій ; 

N. NолаиуляриьIй — м. молеку- 
лйрний; 


N. иаваданиий — м. індуктбва- 
ний, навбдений; 

м. остаточний—м. залишкбвий; 

N. поотоянний—м. стЯлий; 

N. природний — м. природній; 
м. саободний—м. вільний; 

N. оаяааиний—м. звязаний; 

N. оаворного оияния — м. північної 
заграви; 

м. оааериий—м. північний; 
м. южнмй—м. півдбпний. 

1905. Магиитиий ( детектор, затвор, 

дутье, карта, буря) — магніт¬ 
ний; 

т. даиохарироааииа — розчіплю¬ 
вання магнбтом; 

м.-оптичаскмй — магнбто - оптич¬ 
ний; 

м.-ириоталличаоиий — м.-криста¬ 
лічний. 

1906. Магиитограф—магнетбграф (-фа), 

магнетомбтер (-тра) самопйсний. 

1907. Магнитодвмжущая сила — магне- 

тозворушення. 

1908. Магнмтодаржаталь — магиетотри- 

мЯч (-чЯ). 

1909. Магнмтомотр — магннтомбтвр 

(-тра); 

бифиляриий — м. двониткб- 
вий; 

N. гориаоктальний- м. поземигі; 
N. региотрирующиА, оамопишу - 

щий — м. самопйсний, маг¬ 
нетбграф (-фа): 

м. уиифилнрний — м. однониткб- 
вий; 

N. уравнитольний—м. вирівнлль- 
ний. 

1910. Магнитоокол—магнетоскбп (-па). 

1911. Магнитофон — магнетофбн (-на). 

1912. МагимтоелектричеоииА ( аппарат , 

машина) — магнетоелектрйч- 
ния. 

1913. Магнитоелеитричеотво магнето- 

елбктрика. 

1914. Магиитоелвитромотор — магнето- 

електромотбр (-ра); 

N. санний—м. полозкбвий. 

1915. Макоаалля; Мах\уеІ1’б; Мах\уе1і- 

всЬе;((іе) Маховії ( правило, еОи - 
ница) — Максвбллівський. 

1916. Максимальний (вьіключатель, роз¬ 

ряду ток) — максимальний. 

1917. Максимум — максимум (-ма); 
м. годовой-м. річний; 

м. днеоиой ( нагрузка ) — м. ден¬ 
ний; 

м. иочной—м. нічний; 
м. оуточиий—м. добовйи. 

1918. Маловаттньїй (о лампе) — мало- 

вЯтний. 

1919. Малоакткоаий (о катушке) —ма- 

лоавойбвий. 

1920. Маломощний (станция, двига- 

тель, машина) —малопотужний; 
и-нооть — мало потужність (-но- 
сти). 

1921. Малопоражаемий (о линии)— мало- 

поразний. 


Малопроводньїй — Матернал изоляционний смолистий 
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1922. Малолроаодний (о линии) —м&ло- 

проводбвий. 

1923. Малочуаотаигальиий — мало чут¬ 

ливий ; 

м-нооть — малочутлйвість (-ВО- 
сти). 

1924. Малий (ток, модель} — малйй. 

1925. Мальтийоиий краот — мальтій¬ 

ський хрест (-стЯ). 

1926. Манганин — манганіне; 

м. лиотоаой— м. аркушбва. 

1927. Маигаминовий (лист, проволока) 

—манганінбвий. 

1928. Маневровий ( вигнал , злектровоа) 

—манезрбвий. 

1929. Мамильокий (канат, бумага) —ма¬ 

нільський. 

1930. Манмпулятор —маніпулятор (-ра). 

1931. Мамипуляцил — маніпуляція. 

1932. Маркони (кохерер, осцилятор ); 

Магсопі; Магсопі ;(йе) Магсопі— 
Маркбн івський. 

1933. Маршрут — маршрут (-ту). 

1934. Маршрутний (аамичка, семафор) 

—маршрутний. 

1935. Маоиа, рентг. — машкарЯ; 

м. лрадохраиитальная — м. запо¬ 
біжна. 

1936. Масленими — вимикач (-чЯ) олій¬ 

ний; 

и. оо отупаиьчатим вмключением 

—в. олійний східчЯстий. 

1937. Маоло — олія; 

N. аагряанеиное — о. забруднена; 
N. минаральиоо—о. мінерЯльна; 

N. нееагряанеииоа — о. чйста, не¬ 
забруднена; 

N. очищаиноа— о. очищена; 

N. пврафииоаоа— о. парафінбва; 

N. рооотатиоа— о. реостЯтна; 

N. оNааочноа — о. мастйльна, ма¬ 
стило; 

м. смоляиое— о. смолянЯ; 

N. оухоа— о. сухЯ; 

N. траноформаториое — о. транс- 
формЯторна; 

N. хлоп чати иковоа — о. бавовня- 
никбва. 

1938. Маолоаипуоиной (об отверстии )— 

олієвипускний. 

1939. Маолоулоаитель — олієлбвник 

(-ка). 

1940. Маолоулорний — олівтривкий; 
м-нооть — олієтрйвкість (-кости). 

1941. Маоляиий" (вьіключатель, аго ля - 

тор, консерватор) — олійний. 

1942. Ма а — мЯса (У., Тмч., ФС., 

и^Т. у Др.у, 

м. активная — м. чинна, активна; 
м. губ чат ал— м. губчЯста; 
м. дайотвующая—м. чйнна; 
м. драваоная— м. деревнЯ; 
м. заливная— м. залйвча; 
м. заполняющая — м. заповняль- 
на; 

м. компаундная— м. компаундбва; 
м. магнитиая— м. магнбтна; 
м. от падаю щая— м. відпаднЯ; 

N. 0 Nопяная —м. смолянЯ. 


1943. Маооиаммй (вал, пластина) — 

ейвний; 

м-нооть —масйвність (-ности). 

1944. Маоомроааниа,-ровиа (злектриче- 

ством) —масувАння, масбвання. 

1945. Маооироаать —масувЯти. 

1946. .Маеооаий (аккумулятор) — м4г 

сбвий. 

1947. Маотар — мЯйстер (-гра); 

м. батарейний —батерЙник (-Кй). 

1948. Маотарамая —майстерня; 

м. гальванопласти чесная — М. 

гальванопластична; 

м, иаолироаочиая —іаолювЯльня; 

н. машинная —м. машинбва; 

м. нахаиичаомая — м. механічна; 
м. модальная — м. модбльиа, мо- 

дбльня; 

м. обмоточиая — м. обвивнЯ, об- 
вивЯльня; 

м. ремонтная —м. рембнтна; 
м. оборонная — м. складЯльна, 

складЯльня; 

м. телеграфная —м. телегрАфиа; 
м. телефонная —м. телефонна. 

1949. Мастика — мастйво; 

м. яодоиалроммнаамая — м. водо- 
пепронйкливе; 
м. плавкая — м. топкб; 
м. чатаргоновсная — м. чатертб- 
нівськб. 

1950. Маотикатор — міейло; 

м. Трюмана—м. Трюманівське. 

1951. Маотикоаий (об изоляции) — ма¬ 

стив бвнй. 

1952. Маоштаб — мірило. 

1953. Матариал — матеріал (-лу); 

м. антианий — м. чинний, актив¬ 
ний; 

■оокообравимй — и. воскувА- 
тий; 

». горючий -м. пальній; 
и. двйотоующий — м. чйнний, ак¬ 
тивний; 

и. тоншай —м. точній; 

— оамрний—її. масній; 

•а. иаоляционнмй , иаопааруюааіаай— 

м - ізоляційний, іволйція; 

аа, и биопасньай _ и . і., і. без¬ 
печний; 

“■ я. аолоиниотмй — м. і., і во- 

локнувАтий; 

аа. и. гуотой — м. і., і. густій; 

-- и. аетеетмнний — м. і і поя- 
рбднШ; ’ • При 


N. М. ЖИДНИЙ - М. І. 

N. и. жирний — М. і 
м. и. мамиеобрааний 

каменювЯтиЙ; 

м. и. неплавкий — м 

кйй; 


і. течнйй; 
і. масний; 

— м. і., і. 
і*» і. НЄТОП- 


N. м. плавкий — м. і., і. 
м. и. пластичний — м 

стичний; 

N. N. полуяіидкий — М 

швтечшій; 

N. и. смолистий — м і 

нйй; 


топкйй; 
*•» І. пла- 

і. на- 

і- смол я- 
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м. и. отеклообраеиий — М. І., і. 

склуватий; 

м. О. крупний-м. і., і. склу¬ 

ватий крихкйй; 

“■ и. твердий — м. і., і. твердий; 
"• и. тягучий — м. і., і. тягучий; 
*■ я. упругий — м. і., і. пруж¬ 
ний; 

м. набивочнмй— м. набившій; 
м. наплавний— м. нетопкий; 

**• неогораамьій— м. неспаленний; 
и. обработанньїй—м. обрбблений; 
м. огнвупорнмй — м. вогнетрив- 
кйй; 

м. плавний — м. топкий; 

**■ пластичний— м. пластйчнии; 
м. пвравяаочньїй — м. в’язаль¬ 
ний; 

**■ омаючнмй — м. мастйльний, 
мастило; 

м. оьірой- -м. сировий; 
м. уотановочньїй — аі. МОНТАЖ¬ 
НИЙ ; 

м. хрупиий— м. крихкий; 

м. злентродиьій —М. електродний. 

1954. Матерня — матАрія. 

1955. Матирование — матування, матб- 

вання. 

1956. Матировамньій (о призме, стекле) 

—матбваний. 

1957 Матировать — матувати. 

1958. Матовий (колпак, стекло) — ма- 

тбвий. 

1959. Матрица, гальваност. — мАтиця. 

1960. Маховик — маховйк (-ка); махо- 

вичбк (-чка) ( умен.)\ 
м. ручной — м. ручний. 

1961. Мачта— щбгла {Г.,У.. Тмч.,ФС ., 

ЛИС., ДСТДр.)\ 
м. А-обрааная - щ. рознбгувата; 
м. даухкоиоольная - іц. двокон- 
сбльна; 

м. леотничиая — щ. драбинчаста; 

М. ОДНОконсольная - - Щ. ОДНОКОН- 

сбльна; 

м. передвижная — щ. переставнА; 
м. переносная щ. переноснА; 
м. рвшетчатая — щ. ГратчАста; 

м. сдвижная, раадвижиая— щ. 

розсувнА; 

м. оигмальиая - щ. гаслівнА; 

м. окладная,ооотавная—щ. скла- 
дАна, 

м телеонопичеокая — щ. телеско¬ 
пічна; 

и. трубчатая - щ. трубчаста; 
м. обрамлять - щбглу облямбву- 
вати. 

1962. Мачтовьій ( вьіключатель, фонарь) 

-іцоглбвии. 

1963. Машина — машина; 

м. асинхронная— м. асинхронна; 
м. бииарная— м. бінАрна; 

м. бьютроходиая — м. швндко- 
ру ш на; 

м. вертикальная— м. сторчовА; 
м. водная- м. водянА; 
м. в. злектричеокая— м.водоелек- 
трйчна; 


«. воадуходувиая — м. повітре- 

дУвнА; 

м. Вольта-Грамиова —м. Вольта- 
УрАммівська; 

м. вольтодобавочная — ВОЛЬТОДО- 

дАтна динАмо; 

м. аопомогательиая — М. ДОПО- 

мічнА; 

м. визивная— м. ВИКЛИЧНА; 

м. гидроелентричеокая —м. (водо) 

гідроелектрйчна; 

м. горизонтальная —м. позАма; 
м. Грамна — м. ураммівська; 
м. деуполюсная — м. двополю- 
сбва; 

м. динамо — динАмомашина, ди¬ 
нАмо; 

м. дииамозлеитричеаиая — м. ДИ- 

намоелектрйчна, динамомашй- 

на; 

м. дисковая ~м. кружалова; 

м для комлаундирования — м. 

компаундувальна; 

м. для покрьітия каучуком проао- 

дов —м. кавчукувальна; 
п диропробивная— м. діркопро¬ 
бивна; 

м. запасная —м. запасна; 
м. ааряжающая -м. яаснажнА; 
м. индукционная — м.індукцій¬ 
на; 

м. кабел епод'ємная —м. ЖИЛЬНИ- 

кошдіймАльна, каблепідіймАль- 
на; 

м. калибрированная — М. калі- 

ь орбвана; 

м.комбинированная — а». КОМОІ- 

вбвана; 

м. магиитозлектричеокая —м. ма- 

гнетоелектрйчна, магнАто; 
м. меоильная - - м. місильна; 
м. м. промивная —м. м. промивна, 
м. многополюсная — М. МНОГОПО- 

люсбва; 

м. насищенная -м. насичена; 

м. менагруженная — м. необтй- 
Шіна; 

м. неполяризованная — м. непо- 
ляризбвана; 

м. обмоточная - м. обвивна, 
м. обратимая —м. зворотна; 
м. оплеїочная —м. поплітнА; 
м. паровая —м. пчровА; 

м. перфорировальная — М. Дірку- 

вАльна; 

м. проектируемая — м. проекту - 
вана; 

м. реверсивная— м. реверсивна; 

м. оамовоабудающаяся — М. са¬ 
мозбудна; 

м. оамоааряжающаяся — м. СаМО- 

наснажнА; 

м. оериесная —м. низкова; 
м. оиихронная —м. синхрбнна; 
м. типовая— м. типова; 
м. уииполяриая — М. оДНОПОЛяр- 

на; 

м. Чаттертона — - лі. Чаттертбнів- 
ська; 
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м. злектричеокая —м. електрична; 
м. е. дисковая — м. е. кружАль- 
на; 

т. зле.ітрсстатичесчея — м. елек¬ 
тростатична; 

м. електрофориВН - м. електро- 

фбрна; 

м. еталонироввнивя — м. етало- 
нбвана; 

зталойная—м. еталбнпа. 

1964. Машиниет — машиніст (-та). 

1965. Машинка — машинка; 

м. делитальная—м. подільча. 

1966. Машинний ( ток , индуктор )—ма- 

шинбвий; 

м. зал —машинбвня. 

1967. Маяк — майк (-кА). 


1968. Маятниковий (о 'счетчике) — ма- 

ятникбвий. 

1969. Маятиичаи — мАятничок (-чка); 
м. злентрнчеомий — м. електрич¬ 


ний. 

1970. Мгновеинмй (ток. вьіключатель ) 

—миттьовий; 

м.-ударний (ток) — миттьбво- 
вдАрний; 

М-ННООТЬ— миттьбвість (-вости). 

1971. Мегавольт — мегавольт (-та). 

1972. Мегадина - л’егадина. 

1973. Мегафарада — мегафарад (-ду). 

1974. Мегафон — мегафбн (-на). 

1975. Меггер — мегер (-ра); 

м. високовольтний — м. високо- 
вольтбвнй. 

1976. Мегом — мегбм (-ма>. 

1977. Меголит — меголіт (-та). 

1978. Меголитовий — МвГОЛІтбвиЙ. 

1979. Мегзрг — мегАрг (-га). 

1980. Медлеииий {вьіключатель, искр м) 

—повільний; 

м.-действующий - повільно-чин¬ 
ний; 

М-иоеть — повільність (-ности). 
1У80а./Ледно - графитоаий (о щетке) — 
мідно-графітбвий. 

1981 . Медноугольиий {щетка) — мідно- 

вуглйнигі. 

1982. Медно-цинковий — мідно-цинкб- 

вин. 

1983. Медно-щел очний — МіДНО-Лу'Ж- 

ниіі. 

1984. Медиий {вольтаметр, провод, 

щетка) — мідний. 

1985. Медь — мідь (-ди); 

г аисокой проаодимости — м. ви¬ 
сокої провідности; 
м. желтая, латунь —мосяж (-:ку), 
м. жбвта; 

м. круглая —м. кругла; 
м. листовая — м. аркушАва; 

м. марганцовиотая — м. мангану- 

вата; 

м. мягкая —м. м'яка; 
м. нормальная— м. нормАльна; 
м. плоская— м. плоска; 
м. полосовая— м. штабова; 
м. полухлористая — м. півхлбр- 
на; 


н. проводнииовдя — м. провідви- 

и. прутковая—и. пруткові; 
м. твардотянутая— м. твердотйг- 

нена; 

м. фасонная—м. обрисбва; 
м. фосфористая—м. фосфориста, 
и. злеитролитмческая — М. елек¬ 
тролітична; 

медью поирмааиие — ПОМІДНЮ- 

вання, поміднення; 

модью покривать,-рить — М1Д- 

нйти, поміднйти. 

1986. Междугородний {коммутатор,до¬ 

рога, станция) — межиміськии. 

1987. Междужелезний (промежуток) — 

міжзалізбвий; 

м. пространство (в злектр. маш) 

—міжзалізбві суточки (-чбк). 

1988. Маждулампоаий (о связи) — мржи- 

лямпбвий. 

1989. МемдулежащиА, промешуточимй 

—проміжіпйй. 

1990. Маждуиародний (вольт, сообще- 

ние , фарада ) — міжнарбдній. 

1991. Междулолюсний (о прострсшстве) 

—межиполюсбвий. 


1992. Междуполярний (о цепи) — межи- 

полярний. 

1993. Малкий {потребитель , реиіетка )— 

дрібнйй. 

1994. Мелкозарниотий ( уголь) — дріб- 

нозернйстий. 

1995. Мелкомлетчатий (о реиіетке, сет- 

ке) — дрібноґратчАстий. 

1996. Мелкомоториий — дрібномоторб- 

вий. 

1997. Мальканна, мигание {вольт, дуги 

лампьі) — мигАння. 

1998. Малькать — мигАти. 

1999. Малькающий (о свете) — мигкйй. 

2000. Мальница — млин (-нА); 

м. ветряная {для злектрестамций) 
—вітрйк (-кА). 

м. злектричеокая — м. електрич¬ 
ним, електромлин (-нА). 

2001. Мембрана — тремтівка, мембрА- 

на; 


м. атоми ииевая— т. алюмінійна; 
м. заржавлениая —т. іржАва; 
м. коксовая— т. кокусбва; 
м. отражающая. радио — м. ВІД- 
бивнА; 


раоио — м. відбивнА; 
м. тресиуашая— т. тріснута; 

"■ Уопьиая—т. вуглйна. 

^002. Міипющийон (пкж, нагртка на. 

пряженій ) — мінливий. ’ 

Марндиам магнитнмй — Меии. 
д ‘‘> н (-ну) магнітний. 

г004. Мертвий (та) — мйртвий 

и., пишний (конец ити ] ст 
90п , м меень обмотки) - зійвнй. Р 
2005. -Й.РН.ИИ. (сееіпа) блймання 

(Г-. 

плим (Глч.)]. '-•) 
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2006. Мерцать— блймати. 

2007. Мерцающий ( фотометр) — блим- 

ннй. 

2008. Меоилна (для аккумул. масеьі )— 

місйло. 

2009. Месильнмй — місйльний; 

м машина, меоилна — місйло. 

2010. Маоить ( аккумулят. массу , па¬ 

сту) — місити. 

2011. Маотимй (топ, батарея , дорога )— 

місцевий. 

2012. Масто — місце; 

м. обгораашаа, обгоралоа — м. об¬ 
горіле; 

м. поараждаиноа. пораианноа— м. 

пошкбджене; 

м. пораианноа— м. пошкбджене; 
м. рабочее— м. роббче; 
м. олабоа ( проволоки, обмотки )— 
м. вутле. 

2013. Маотораоположаниа ( коротк. за- 

мьїк.) — місце, місцеположен¬ 
ня. 

2014. Метали — метАл (-ду); 

м. Вуда— м. Вудівський; > 

м. Жульена— м. Кульснівськип; 
м. нолонольнмй— м. дзвонбвии; 
м. магнміньїй— м магнітний; 
м. на дающий иснр, наиоирящийоя 
—м. неіскрівийй; 
м. плаотичний— м. пластичний; 
м. термоотрицательнмй — м. ТЄП- 
ловід’ємний; 

м. термоположительиьій— м. ТЄП- 
ЛОДОД&ТНИЙ. 

2015. Маталлиаация, маталлиаировамиа 

— металізація, металювАння. 
метальбвання. 

2016. Маталлиаированиий — метальб- 

ванни. 

2017 . Металлиаировать— мсталювати . 

2018. Маталличаоний (газ, порошок )— 

металбвий. 

2019. Маталломагнитиий (о сечении )— 

металомагнбтний. 

2020- Металлометричаоиий (о весах )— 
металометрйчний. 

2021. Маталлохромия — металохрбмія. 

2022. Маталочна контактная— мітблка 

дотичкова. 

2023. Метод— метбда, спбсіб (-собу); 
м. еареаьіваиия (сети) — м. роз¬ 
різувань; 

т. аотрачиого включання — М. 

(зу)стрічнбго вмикання, вми¬ 
кання назустріч; 

м. гатароотатичаокий — м. гетеро¬ 
статична; 

м. диффаранциальнмй — м. дифе¬ 
ренціальна, 

м. аамещения м. заміщення; 

м. иомбинироааимьіх ооп рот меле¬ 
ний, паренооа {Фрика) — м. 

переставлянь; 

м. мультипликационньїй — ->і. 

м ультиплікац ійна; 

«і. нулавой —м. нульові; 

ж. одииаковьіх отклонаний — м. 

однакових в ідхил і в; 


м. паренооа— м. переставлянь; 

т. подотаноани — м підстАвлен- 

ня; 

м. праобрааоаанмя, трансфигура- 

ции — м. переформбвань; 

м. лриближениьій— м. наблйжена; 
м. приведення, парвнооа (Фрика )— 
м. переставлянь; 
т. противовнлючания - М. про- 

тивмикАння; 

и. раадаланмя ( потерь ) — м. роз¬ 
ділень; 

м. аравмаиия— м. порівнювання; 

м. отробоокопичаоний — м. стро¬ 
боскопічна; 

м. топографичаокий — м. топогра¬ 
фічна; 

Я. трах ампарматров — м. трьох 
амперметрів; 

м. уалоамх напряжений — їй. вуз¬ 
лових напруг; 

м. уравиительимй— м. вирівняль- 
на; 

м. уоилания— м. підсилення; 

м. холоотого хода — М. Йлового 
хбду. 

2024. Метр — мбтер (-тра). 

2025. Матричаоиий — метрйчнин. 

2026. Матрополитан — метрополітен 

(-ну). 

2027. Маханням - механізм (-зма); 
м. яаводиой м. накрутнйй; 

м. аадерживающий — м. затрим- 

нйй; 

м. запирающий— м. запірний; 

м. аащелнивающий — м. заСКОЧ- 
ийй; 

м. иополмительньїй—лі. викон4в- 
чии; 

м. ленто лротяжньїй — м. стьож- 

копосувшій; 

м. передаточнімЙ - .м. Ііеркдат- 

иии; 

м. переключающий - м. ііербМНЧ- 

нйи; 

м. печатающий — м. ДрукІВНЙЙ; 
м. пишущий— м. тісний' 
м. подвеоной— м. лочінийи, 

м. подвешаннмй — м. почепле¬ 
ний; 

м. приводной— м. повідневий; 
м. продвижания— м. просувний; 

м. раа единяющий — м. розлуч¬ 
ний; 

м. расцепляющий — М. рОЗЧШ- 

нйи; 

м. региотрирующий, самопишу- 
щий—- м. самопйсмии; 
м. оамодейотвующий — м. само¬ 
чинний; 

М. ОЦЄПЛЯЮЩИЙ— м. зчіпийи; 
м. очетнмй— м. лічильний; 
м. чаоовой (в счетчике) — м. го- 
динникбвий; 

м. ч. дифференциал ьньш — м. г. 

диференціальний. 

2028. Мвханин — мехАник (-ка). 

2029. Моханичаокий ( вьигрямитель , на¬ 

сос) — механічний. 


2030. МашальииЙ ( сосуд ) — мішальний. 

2031. Мешать — мішАти; м. ( препят- 

ствовать) — заваджАти. 

2032. Иешающае дайотвиа — завАда; 
м. д. оиааивать —заваджати. 

2033. Машачак (в злементах) — вброчок 

(-чкА); 

м. полотняний-— в. полотняний; 
м. шапковий —в. шовкбвий. 

2034. Миганив (света) — мигАння. 

2035. Мигать — мигАти (Г., У., Тмч.)\ 

блимати (Г., У., Тмч.). 

2036. Мигающий — мигкйй. 

2037. Миианиаироваииа — міканізАція, 

мікапізування, міканізбвання. 

2038. Минаииаироааииий — міканізб- 

ваннЙ. 

2039. Микаииаировать — мікаиізувати. 

2040. Мииаиит — мікаиіт (-ту); 

м. покривать — мікаї/ізувАти. 

2041. Миканитовий (о бумаге, трубне) 

—міканітбвий. 

2042. Мииарта — мікбрта. 

2043. Мииафолиум — мікафблій (-лію). 

2044. Минроампвр — мікроампер (-ра). 

2045. Миироампврматр — мікроампер- 

мбтер (-тра). 

2046. Микровольт — мікровбльт (-та). 

2047. Миироиулои — мікрокулбн (-на). 

2048. Мимролампа — мікролампа. 

2049. Микром — мікрбм (-ма). 

2050. Миироматор —- мікромАтер (-тра); 
м. иоирояой— м.іскровий. 

2051. Миирометровий —мікрометрбвии. 

2052. Мииромотричеокий— мікрометрич¬ 

ний. 

2053. Микроомметр мікрооммАтер(-тра) 

2054. Микроталафон — МІКротелефбн 

(-на). 

2055. Микрофарада —мікрофарад (-да). 

2056. Миирофарадометр — мікрофара- 

домАтер (-тра). 

2057. Микрофои — мікрофбн (-на); 
м. емкоотмий— м. Ємнісний; 
м. жидиостньїй —м. течивнйй; 

м. ааглушамнмй — м. приглуше¬ 
ний; 

т . ааманяющийся — м. замін¬ 
ний; 

м. аерниотьій— м. зернястигі; 
и. капсульний— м. капсульний; 
т. контактний—м. ДОТИЧКОВИЙ; 
м. магнитний —м. магиАтний; 
м. многоконтектиьій — м. МНОГО- 
дотичкбвии; 

м. нагрудний— м. нагрудний; 

м. однононтаитний — м. однодо- 
•ичкбвий; 

м. .кііананиий —м. полум’яний; 
м. порошковий, углеаерииотьій- 
м. вугляно-зернястий; 

-.о несколькими отаржаньнами 

(угольними) — м. кількастри- 
жеиькбвнй; 

м. о оотриями — м. спичастий; 
и. с порошком — м. порошкува¬ 
тий; 

м. о угольними аериами — м. ву¬ 
гляно-зернястий ; 


2058. 

2059. 

2060. 

2061. 

2062. 

2063. 


2064. 

2065. 

2066. 

2067. 

2068. 

2069. 

2070. 

2071. 

2072. 

2073. 

2074. 

2075. 

2076. 


2677. 

2078. 

2079. 

2080. 

2081. 

2082. 

2083. 

2084. 

2085. 

2086. 


м. саатовой— м. світловим; 
м. тепловой— м. тепловий; 
м. углеаерииотмй — м. вуглйно- 

зернйстий. 

Микрофонний (тон, водно указа- 
тель) — мікрофбнний. 
Миллиамлар — міліампер (-ра). 
Милл иампарматр — міліамперие- 

тер (-гра). 

Милливольг — Мілівбльт (-та). 

Милливольт-ампариетр — мілі- 

вбльт-ампермбтер (-гра). 

Милл и вол ьтматар — мілівольтмА- 
тер (-тра); 

м. еталонний— м. еталбнний. 
Миллиграмм — мілігрАм (-ма). 
Миллиламборт — міліламбАрт 
(-та). 

Минаральная шароть — мінераль¬ 
на вбвна. 

Минимал ьиий (в иключатель, мощ- 
ность) — мінімальний. 

Мииимум (нагрузки) — мінімум 
(-му); 

м. диааиой— м. дбннии; 
м. ночиой— м. нічшій. 

Ми нуга — хвилина; м. (часть гра¬ 
дуса) — мінута. 

Многоваламтний ( ион) — много- 
валбнтний, многовартісний. 
МноговаттииЙ (о лампе) — много- 
ватннй. 

Многовитковмй (о катушке) — 
многозвойбвий, звонстий. 
Миогожильиий (канат, шнур) — 
м погожії льний; 

м. кабель — многожильпик (-ка), 
многожильний кАбель (-бля). 
Миогоиамарний ( вольтметр ) — 
многокАмернии. 

Миогомоитакти ий ( кохерер, микро- 
фон) — многодотичкбвий. 
Многок ратний (комм у татар , ап- 
парат , поле) — многокрітний; 
м.-аааамланнмй (тросе) — много- 
кратно-взАмлений; 
м.-аамкнутий — миогокрАтно - з4- 
мкнений. 

Миогомрьиіьний (семафор) — м но¬ 
го рук ий. 

Миогомвстний (об освещении) __ 

кількамісцбвий. 

Многоплачий — многораменний. 
Многополюсиий (о машине )—мно- 

гополюсбвин; 

и-ность — миогополюсбвість (-ВО- 

СТИ). 4 

Миогопро»од»мв(о,шнии)— много- 

ароводбвий; 

’ , "ст°Т Ь— " иОГОПрОВОд6вість ( -« 0 - 


Многоолойнмй (о катушке)- 

гошарбвий; 9 
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М ногослойность - Морской 


м-нооть — многошарбвість (-во- 

2087. Миогооторониий (о пчтании) — 

многобічиий; 

М-ННОСТЬ — миогобічність (-НО- 
ети). 

2088. Многофаений — многофазбвий: 
м-іноо.ь — многофазбвість (-во- 

сти). 

2089. Миожитель — мнбжпик (-ка); 

м. корремциоимий—м. корекцій' 
ний; 

м. перо водим й — м. перехідний. 

2090 . Мо (еб. проводимости); шЬо; МЬо 

(п); тїіо(т) — мо (неизм.). 

2091. Модель {обмотки )—модель (-ли); 
м. большая—м. велика; 

м. малая—м. малА; 

М. оредияя—м. середня. 

2092 Модельний — модбльниіі; 

м. мастерокая— МОДАльНЯ. 

2093. Модератор—модератор (-ра)- 
2094 Модифииатор ( преобразователь 
кривьіх) — перетвірник (-ка:, 
модифікатор (-ра)- 

2095. Модификациоиний — перетвір- 
чий, модифікаційний. 

2090. Модифииация — перетворення, 
модифікація. 

2097. Модифицировать — перетворю¬ 

вати, модифікувати 

2098. Модулироваиие.-ляция М0Д У‘ 

лювАння, модульбвання, мо¬ 
ду лйція. 

2099. Модулировамиьій (ток, волна) 

модульбваїшй. 

2100. Модулировать модулювати. 

2101. Модуль — модуль (-ля). 

2102. Модулятор — модулятор (-ра). 

2103. Модуляциониьій (шкаф, лампа ) 

модуляційний. 

2Ю4. Модуляция —-модуляція; 

М. абоорбцией ( знергии ) -м. вои- 
раїїням; . 

м балаиоиая м. рівновагбва, 
м. грид-лином м. грид-ліком. 
2105. Момрьій ( злемент , разрядное на¬ 
пряж.) —мбкрии. 

2І0Ь. Молекула — молбкула. 

2107. Молекулярний (вес) — молекуляр¬ 

ний. 

2108. Молнбден — молібден (-ну). 

2109. Молибдеиит — молібденіт (-та). 

2110. Молибдеиовий (о проволоке ) 

молібденовий. 

2111. Мол нон — мольйби (-на)- 

2112. Молнкя— олискавка (і 

ФС., АПС .); блискавиця 
ФС.. АПСлискавка (> ФС.), 

шскавиця{Г. ,У ., ФС ,.); грімниця 
(Г У.7 Тмч. АПС.); мигавка 
(АІ1С.)\ а л 

м биоерная, четкообрааная О. 

памистувАта; „ 

м аигаагообраеиая — о. зиґзаґу¬ 
вата; _ . . 

и. амеевидиая - о. зміяста, 
и. ппоокая в виде пемть» О. 

стьожкувата; 


м. цепная—б. ланцюгбва; 

м. четкообрааная. биеериая — б. 

памистувАта; 
и шаровая —б. кулйста; 
моли ии удар — блискавичний 

уд£р (-РУ)- ч 

2113. МолотковьіЙ (прериватель) мо- 
лоточкбвий. 

2111. Молоток— молотбк (-ткА); м. (зл. 

звонка ) — клепйльце. 

2113. Молото чек — молотбчок (-чка); 

М. вагнвроеоиий — М. ВАгнеріВ- 

ський (Шфівський). 

и иефовский, прерьіватель М. 

Нбфівський (ВАгнерівськ ии). 

2116. Молочиьій ( колпак , спгекло)\ — мо- 

лбчний. . _ V 

2117. Моль, граммомопекупа ( единица ) 

—граммбль (*лю). 

2118. Момент — момбит (-ту); 

м. враіцатвльиьій, вращающий 

м. обертальний; 

м магибающий— м. згинальний; 
м крутящий— м. закрутний , 

М магнитмьій —м. магнбтнии; 
т \ начальиьій -м початкбвий; 

м. отклоияющий — м. ВІДХИЛЬ- 

нйй; 

м лротиводействующий —М.про- 

тичинний; 

м. синхронний, сиихрониаирую- 

щи й — м . синхронувальний, 
м о двигательньїй ( положитель- 
' НЬІ й) — м. с. нозитйвний, ’ ру¬ 
шійний; 

И. с. тормоаящий — м. с. нега¬ 
тивний, гальмівний. 

2119. Моментальний {ток, действие )— 

миттьовий. 

2120. Монодичвокий (ток) монодич- 

нии. _ 

2121 . Монополярнмй (о ванне)— однопо- 

лярний, монополярнигі. 

2122. Монотелефон— монотелефбн (-на). 

2123. Моноуаттмьій (о лампе) одно- 

ватний. 

2124. Моноцикличеоний (о системе) 

одноцикл ічний, моноцикл іч- 
ИИЙ. , , 

2125. Монтаж — монтаж (-жу), 

м. носвенньїй — м. посередній, 
и. иелооредотвемний — м. безпо¬ 
середній. 

2126. Монтажний — монтажний. 

2127. Монтер, установщик монтер 

м.^мшвйиий —м. лінійний. 

2128. Монтироаание —монтування, мон- 

тбвання. 

2129. Монтированний (держатель, мо¬ 

тор , прибор ) — змонтбваний. 

2130. Монтироваїь — монтувАти. 

2131. Монтировка,-роваиие монтАція, 
монтування, монтбвання. 

2132. Морае аабуиа — Мбрзівська 

2133. Морокой (кабель, гальваном.) — 
морськйй 


Мостин — Муяьїкальньїй- 
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2134. Моотин — містбк (-сткА) (Г., У., 

Тмч., ФС., АПС.)\ 
м. Витотона —м. Вітстбнівський; 
м. двойной— м. подвійний; 
м. длииимй —м. дбвгий; 
м. иамерительний—м. вимірчиЙ; 
м. и. телефонний — м. в. теле- 
фбнний; 

М. иидуиционнмй - ва. ІНДУКЦІЙ¬ 

НИЙ ; 

м. Иирхгофа — м. Кірхгбфів- 
ський; 

м. Кольрауша — м. Кольраушів- 
ськиЙ; 

м. коротиий— м. корбткий; 
м. магнитньїй— м. магнбтиий; 
м. метричеоиий— м. метрйчний; 
м. прадохраиительиий — м. запо- 
б іжний; 

м. проводящий —м. провідний; 
м. проволочнмй—м. дротянйп; V- 
м. ричажний— м. вАжільний; 
м. сигнальний —м. гаслівнйй; 
м. Томоона —м. Томсбнівськии; 
и. Умтотона— м. Вітстбнівський; 
м. Уппенборна — М. Унпенббр- 
нівський; 

штепоельньїй — м. притичкб- 
вий; 

м. еталонний —м. еталбнниіі. 

2135. Моотиновий — місткбвий. 

2136. Моталка — витушка; наметувач 

(-ча); 

•*. автоматичеомая — самонамбту- 
вач (-ча). . 

2137. Мотор — мотбр (-ра); 

м. асинхронний (в узк.смисле -бес- 
коллекторньш)— м. індукцій ніш; 
м. а. (в шир. смисле) — м. асші- 
хрбншіи; 

м. вопомогательний (в каскадних 
соединениях) — м. допозііч- 
нйй; 

м. главньїй (в каскадних соедине¬ 
ниях) — м. головний; 
м. для передвижения ( мостового 
крана) — м. пересув&льнии; 
м. для передвиж. тележки ( мосто¬ 
вого крана) —м. візкбвий; 
и. «вкритий— м. закритий; 
м. иидукциоиний — м. індукцііі- 
ниіі, 

и. крановий —м. зводбвиЙ; 

*. отнритий —м. відкритим; 
м. под емиьій — м. ПІДІЙМАЛЬНИЙ; 
м. ' >нводний —м. повіднбвий; 
м. .з емний-—розкрившій; 
и. реверсивний — реверсивний; 
в. самовеитилирующийоя —м. са¬ 
мо остуд ний; 

и. одвоеиний —м. подвбєний; 
м. тихоходиий —м. тихору'шний; 
м. трамвайний —м. трамвайний; 
м. тяговой —м. тягловий; 
м.-генератор- -м.-генерАтор (-ра); 
м. аапуотить —м. запустйти. 

2138. Моторний (ток, нагрузка) — мо- 

торбвий. 


2139. Мотилем { ветрянка) — клинок 

(-нкА). , . 

2140. Мощиооть — ПОП'ЖНІСТЬ(-НОСТВ) 

(Г , У.); вправність (С*.. 

Рнд., ДСТ., Др.), с/цминшпб 

(ЛсФ ., ТВ.)\ могутність (Дій' 

ськ., Рнд., ФС.); ефект ( ФС .); 

м. аккуотичеокая—о. акустйчна; 

м. бееваттная — П. невАтна, НЄ- 
роббча; 

м. беополеемая— п. некорисна; 
м. ваттиая— п. вАтна, роббча; 
м. виключаємся— п. вимивАна; 
м. действительиая— п. дійсна; 
м. длительиая— п. тривАла; 
м. нажущаяоя —п. уявна; 
м. иалоричеокая —п. калорйчна; 
м. магнигная— п. магнбтна; 
м. максимальная— п. максима.іь- 


м. мгновсниая— п. миттьовА; 
м. мехаиичесиая— п. механічна; 
м. мииимальная—п. мінімАльна; 
м. неуотойчмвая—□. нестійкА; 
м. нс^Кпальняя—п. номінАльна; 
м. нормальная—□. нормАльна; 
м. ожидаемая—п. гАдана; 
м. олределяемая — п. визначу¬ 
вана; 

м. олтическая— п. оптична; 
м. отдаваемая— п. віддавана; 
м. отданиая, отпущениая— п. від¬ 
дана; 

і*, поглощаемая — п. аабірана, 
забірність (-ности); 
м. лодведонная— п. підвбдена; 
м. полеаная— п. корисна; 
м. полная — п. цілковита, пбвна; 
м. поступившая (в линию)— п. на¬ 
дійшла; 

м. погребная— п. потрібна; 
м. предельиая— п. гра(яшйчна; 
м. приооединенная — п. прилу¬ 
чена; 

м. продолжительиая — і д . три¬ 
вала; 

м. располагаемая— п. наявна: 
м. оообщенная— п. надана; 
м. ереднян— п. пересічна; 
м. суммариая— п. складена; 
м. тормоалектричоокая — п . тер¬ 
моелектрична; 1 

м. требуемая, требующаяоя - п 
потрюва; 

и У ствновп внн«п п.устанйвлеиа' 
М. учитмваеиая п. облічувана 
м. часовая— п. годйнна' ’ 

" * лвит Ричаонав ц. електрична 
“■ » л * нт рокамичаокая — п елек 
трохемічва. ,ек 

2141 - М п^г н ^. ста, ' чии ' —-*)- 

ої.І' Ц ртмор м4 РМОр (-ра). 

в“° РИ “ Й (0 " 0СКЄ} ~ Ма РИО Р 6- 

2Н4 ' “ЇЇЗЯЯГ -( °~)-«ар. 

2145 ‘ М> = ЬН “ Й( "°^.^)-«У- 
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Мультиаликатор — Нагреватель кухонний 


2140. Мультиплииатор — мультиплікА- 

тор (-ра). 

2146а. Мультиплмиация — мультипліка¬ 
ція. 

2147. Мультицелл юляриьій вольтметр— 

многокАмерний, мультицелю- 
лярний вольтмАтер (-тра). 

214 8. Муоковит — мусковіт (-ту). 

2149. Муфта —злучник (-кА); зарукавок 
(Рна.); муфта (ММУ ., ДСТ.); 
ру*ав (Лр ); 

м. (кабельная конечная)—чбхла; 
м. глухая —з. сліпий; 
м. двуиоиуоная' — 3. ДВОКОНусб- 
вий: 

м. дисковая -з. кружалбвий; 

м. для отввтвления, ОТВВТВИТВЛЬ- 

иан - з. відгалузнйй; 
м. кабельная — 3. жильникбвий, 

міблАвшг, 

м. компеноациониая —-з. КОМПЄН- 

саЦійннй; 

м. конечная кабельная чохла 
жильникбва, каблАва; 
м. креотообрааная—3. хрещАтий; 
м. металличесная —з. металАвий; 
м. переходная —з. перехідний; 


2104а. Н-образньїй - 11 -ііоДІОНИИ; 

210л Набегание ( щеток ) — набігання. 
2100. Набегать.-шать — набігати, на¬ 
бігти. 

2107. НабегающиЙ (край, во.іна) — На- 

біжшіи. 

2108. Набивна набйвиния, набиття: 

н. (уплотнение) —щільниця. 

2159. Набивочньїй (материал) — ущіль¬ 

ним. 

2160. Наблюдать спостерігати. 

2161. Наблюдение - спостерАження; 
и. по аерналу — с. люстрбве. 

2162. Набор (инструментов) — спра- 

віі.іля (/\, У., Тмч., ДСТ ., 

Др.)\ справа (УТмч., АЛС.); 
начиння Л'., Тмч., АПС.)\ 
припас (У., Тмч., АПС .); 
н, комплеитньїй — с. комплАктне. 

2163. Наведемие (поков) — навАдення 

(Г., У., Імч., ФС., АПС.); на¬ 
вій (Г., У., ГмчАПС), 
м. амали алектрическое — склицю- 
вАшія електричне. 

2164. Наведеиньїй (тпок, злектричество) 

—наведений, шдіктованиЙ. 
2160 Нааертьіеание ( кабеля ) — нави¬ 
вання. 

2166. Нааертмвать (кабель) — навивА- 
ти, наіш(ну)ти. 

21бТ Наеес— піддашок (-шка); дашок 
і- шка). 

2168. Навеска — ЧІПЛЯННЯ. 

2169. НаввшеииьіЙ(провОО)- начеплений. 

2170. Навешиеамив (провооов) — начіп¬ 

лювання. начепленім. 


м. пластинчатая громоотводном 
кабеле )—з. платівчАстий-; 

м. подчвканвнная — з. підкарбб- 
ваний; 

м. поотояииая —з. стАлий; 
м. рааборная— з. розбірний; 

м. расширительная— з. розшир- 

ний; 

м. оовдинитвльиая — злучник 

(-кА); 

м. стяжная— з. стяжнйй; 
м. оуставочиая —з. сустАвний; 
м. тройняновая- —з. троякбвий; 
м. упругая —з. пружний; 
м. уравнитвльная —з. вирівнйль- 
нии: 

м. щвточная — з. щітковйй; 

м. злвнтромагмитмая — 3. елек- 
тромаг нотний. 

2150. Муфточка—злучничбк (-чка). 

2151. Мушка, кино — мушка. 

2152. Мьілоака ( кабеля ) — намилюван¬ 

ня, мйлення. 

2153. Мюллвра трубка, МіШег'а; Миі- 

ІегвсЬе; (сіе)МиІІег рентг. — 
Мюллерівська тру'ока. 

2154. Мягкий (уголь, лампа) —м’якни; 
М-НООТЬ— м'якість (-кости). 


м 

2171. Навешивать,-оить — начіплюва¬ 

ти, начепити. 

2172. Навивамие — навивАння; и. (на¬ 

тни в лампе) — снувАння. 

2173. Навивать,-вмть — навивати, на¬ 

вити; и. (нить в лампе) — сну¬ 
вати, наснувАти. 

2174. Наеимченнмй — наґвйнчении. 

2175. Нааинчивавмьій (зажим, изоля- 

тор) — нагвинчуваний. 

2176. Навинчиваиив - нагвинчування, 

наґвйнчення. 

2177. Навинчивать,-тить — нагвинчу¬ 

вати, нагвинтити. 

2178. Наводить,-вести — навбдити, на- 

вАсти; н. (трубу, кино-ап.) 
націляти, націлити. 

2179. Наводка ^киноаппарата) — наці¬ 

ляння, націлення. 

2180. Наеодящий (ток) — навідний, ін- 

дуктувальнии. 

2181. Навотрвчу (включение) — назу¬ 

стріч. 

2182. Нагрвв,-ванив (проводов, обмоток) 

—нагрівання, нагріття; 
и. вмезапное— н. раптбве; 
н. мгноввннов —її. миттьовб; 
н. местиое— ч. місцеве; 
и. поствпвниов, мвдлвимое и. 
повільне; 

и. равномвриов— Н- рівномірне. 

2183. Нагрвватвль — нагрівник <-кА); 

н. индунционньїй — н. індукцій¬ 
ний; 

н. кухонньїй— н. кухАнний; 


їси 


Нагреватель алектрический - Накаленньш 


о. алектрический — електрич¬ 
ний. 

Ногреаательний (прибор, елемент) 
— нагрівшій. 

2185. Нагрояать,-грать,.ся —нагрівати. 

нагріти,-ся. 

218В. Награаающий (аппарат, прибор) 

—нагрівнйй. 

2187. Нагрудний микрофои — нагруд- 

•>іни и НИІІ іг1к Р°ф6н_(-на). 

- 188 . Нагружать.-аить (машину, мотор) 
обтйжувати, обтйжити. 

- 18 ». Нагружаниа ( машини , мотора )— 

. . обтяжування, обтйження. 

1»б. Ногруженний — обтяжений. 
іл. Натруєна (машини, моторов) —об- 
тяження (Рнд., ЛФ., АПС., 

... ■ ТЕ.); навантаження (Г 
Тмч., Км., Т.. Рно АПг ' 

нн%: М Тмч ” у К У ’ т ^« вш ’- 

н. балластиая— о. баластбве- 

-• ц**"" Я,ИЦИОИИаЯ - °- неіндук- 

н. бьіотро-мвняющаяся - о хст- 
ко-мінливе; * 

м - бмтовая—о. побутбве; 
н. городокая—о. міськА 

и дГш°н *; Ит * п ь и * и '° • справжнє, 

н. динамо—о. динамбве; ; 

И- длящаяоя—о. тривале' 

«■ допустимая—о. допускне; і 

и. ааводеная о. виробнбве; і 

"■ "вяунциониая—о. індукційне- 
и. иокуоото.нн.я ^>. штучне; 2 

и. нвжущаяоя—О. уявне' 
н ' ;”; в и ; о "-“‘ нн *» - о. коротко- 2 

"■«ГХГ рв * я ~ о велико - 2 

Н. крупнопромьішлвнная — о вв- 2 

ликопромислове; * •?' 

н. лимейная—О. лінійпе; 
и. максимальная _ 0 . максима.іь- 2; 

~° Т ° РНаЛ - °- ДРІбномо- 

И ' Н0 , пр И 0 О м Р „ О ^вГ ,НН,Я ^~°* ДРІб - 2І 

»• мгновенная—о. мнтгьовб- 

н. цинимольная—О. мініцАльнв; 22 
н. моторная—о. ноторбве: '.у 

н' наим*нь ШаЯ ° на ^більше; 22 

и' ,я —°- наиибнше; 22 

«Г;:“ Н °- рн “ - о. нерівнсь 
н. неполная—о. непбвне- 

и' оГо« ВЛкНаЯ °' но Р“4льне; 22 

и' °!!!""‘ Ная ''°- світлові; 

"еТ ‘‘ К ’ Щ . Я ° Я ~о- пе Рв“*Ж- ^ 

н. парвмвниая—о. зцінне; 221 

и. полная—о. „бане; 

н. поотояииая—о. стале' 

н. приааданная—о. звбдене- 
Н. приключаниая о. прилучене; 221 


н. промишлаиияя —о. оромнелб- 

ве; 

м. равномерная —о. рівномірне; 
и. раз рядная —о. розснажш; 

и. овти— о. мербжне; 

н. оельоио - хозяйетвениал — а. 

- сільсько-господАрсьме; 

•*. симметричная — о. симетрич¬ 
не ; 

м. спомоймал—о. спокійне; 

н. оредмяя —о. пересічне; 
и. о уточная— о. добовб; 

н. толчиообдааная — о. поштовх- 

нА, 

н. часовая—о. годйнне; 
м. чраамарная—о. надмірне. 

192. Нагруаочнмй (реостат , ток) —об- 

тяжнйй; н. (кривая, характери¬ 
стика) — обтяжнАвий. 

193. Надввонмй (тип динамо) — звис- 

нйй. 

94. НадвжммА (о связи , дизмктри - 

ческой крепости, изоляции) —на¬ 
дійний; 

. н-ность —надійність (-НОСТИ). 

95. Недзвмнмй (провод, часть столба) 

—надзАмниа. 

06. Надзор — дбгляд (-ду); 

N. ЛИНВЙМЬІЙ—-Д. ЛІНІЙНИЙ. 

0*. Надлиоь — нАпис (-су); 

н. прадупраждающая — н. □ ерв¬ 
етербжний. 

18. Надрвзанив (изоляции, провода )— 
надрізАння, надрізання. 

>9. Надрвзаннмй — надрізаний. 

Ю. Надрвзмвать.-зать — надрізАти, 

надрізати. 

И. Надсинхроннмй.гилероинхроннмй 

(привод, скорость) — надсин- 
хрбнний. 

2. Надомотр —нАгляд (-ду). 
д. иадсмотрщмк — наглядАч (-чА); 

н. Лмнайнмй—а. лінійний. 

?. ■"«дотавиа — надставка. 

». Надотааной (механшм , накошч- 
, ник > — надставний. 

*• н *Панодиоа проотраистао— над- 
аибдиий ббшир (-ру); 

" я. полюеноа—н. о. полюсбвий. 
Н *»“ то » но * "йччтр.натво—над- 
катодний ббшир (-ру). 

■ Наж * т "а ( кнопки, клавииіа, ключа) 

—натискання, натиск (-ку) 

. Наждак — шморгель (-лю). 

• наждачний — шмергелбвий. 

: нГ^'Гь' ніт н нск ( -? ) - 

натиснути ~ нмискАти, 

’ Н п7,^, Н 7 й ^ алик ' виключати* 

> ~ натискнйй. 

”бІт°ьш„ Ш а ИЙ (т ° К ' свечение ) —вай- 
Н ГГ ЯН,ЙШИЙ ~ найкорйсні- 

Н ЛСТ-77 розж *Р ен ня (Г„ ФС 

<ьс \. у?''' - Р° ап олюватва (У 

ФС.); Жевріння (Ліо.); ( 

Накалаиний - розжірений. 
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Накаливание — Направлять 


2218. Напаяними* — розжарювання, 

розжДреьня; 

н. остаточно* —р. репггкбве. 

2219. Непал и**ть,-лить — розжарю¬ 

вати, розжАрити (за Г.)\ розлі- 
кати (У., Тмч ., ФС.); розпа¬ 
лювати (У., ФС.); розжеврю¬ 
вати (Рнд.); 

н-оя докраоиа — р. до червбного. 

2220. Наиалливанм* (злектричества) — 

нагромаджування, нагрома¬ 
дження. 

2221. Нанапливать,-попить — нагро¬ 

маджувати, нагромадити. 

2222. Накладна — нАкладка; и. ( про¬ 

цесе )—накладання,накладення; 
н. бронзовая — н. спижева. 

2223. НакладьЛвать,-пожить — накла- 

дАти, накласти. 

2224. Найлон —нАхил (-лу), пбхил (-ду); 

2225. Наклонеии* — нахиляння, нахи¬ 

лення; 

И. иагнитно*— Н. магнітне. 

2228. Наплониьій (пролет) — похилий; 
и-нность — похилість (-лости); 
и. и коробл*ник> (п/шетин) — жо- 
л об ЛИВ ЇСТЬ (-ВОСТИ). 

2227. Наклоиять,-мить,-ся — нахиля¬ 

ти, нахилити,-ся. 

2228. Нанломяющий (о силе) — нахиль¬ 

ний. 

2229. Наконечник -наконечник (,-ка); 
и. изолирующий — и. ізоляцій¬ 
ний; 

н. иснровой—н. іскровий; 

И. набольньїй — н. жнльникбвии, 
каблевий; 

и нонтаитнмй —н. дотичкбвий; 
н. массианьїй —н. масивний; 
и. металличвекий — н. металевий; 
н. пластинчатьій — Н. ПЛатІвчА- 
стии; 

п. полюеньїй, башман — черевик 
полюсбвии; 

м. рогообраамьій — н. рогуватии; 
И. угольньїй — н. вуглйний. 

2230. Накоплени* ( знергии , злектриче¬ 

ства) —нагромаджування .нагро¬ 
мадження. 

2231. Накоплени мй (об знергии, злек - 

тричестве) — нагромаджений. 

2232. Накоплять,-пить — нагромаджу¬ 

вати, нагромадити (Г., Тмч., 
ФС., АПС.)\ накопичувати (Г., 
АНС.у, набирати (Тмч., У., 
АПС.), скупляти (Тмч., АПС.), 
наямлити (Тмчнагуртувати 
(АДС.). 

2233. Налаживамив —налагоджування, 

налагодження. 

2284. Налаживать,-дить — налагоджу¬ 
вати, налагодити. 

^235. Налвгани* (щеток) — налягання. 

2236. Нал*гать,-л*чь — налягати, на¬ 

лягти. 

2237. Налегающий — наляжнйй. 

2238. Налет — сугА (Г., У., Тмч., 

А АХ .); (на металле) —цвіт (-ту) 
(У.. Тмч., КАС.); ірз*са (Г., 


У., Тмч., АПС .); поволока 
(КАС.); 

н. угольньїй — с. вугляна. 

2239. Наливани* —наливАнші, налиття. 

2240. Наливать,-лить — наливати, на- 

лйти. 

2241. Наливной — налившій. 

2242. Намагиичвммьій —(на)магн**това- 

ний. 

2243. Намагничивавмооть — магнету- 

вАльність (-НОСТИ). 

2244. Намагничиваиие,-ч*ние магне- 

тувАння, магнетбвання; 
н. внутреннвв —м. внутрішнє; 

Н. поперечно* — М. попербчне, 
н. продольно* —м. подбвжце; 
н. ч*р*а влияние — М. ІНДукпІВІїе; 
н. алентричесиов —м. електричне. 

2245. Намагничивать,-тить — маїнсту- 

вати, памагнетувати. 

2246. Намагничивающий ( ток , сила )— 

магнету вал ьниіі. 

2247. Наматмвани* —намбтування, ііа- 

мотАння; н. (якоря, котушки) — 
навивання, навнття; 
н. автоматичеоное — самонам6т\- 
вання. 

2248. Наматьіватель —намотувач (-ча>, 

м. автоматичеокий —-самонамбтч- 
вач (-ча). 

2249. Наматьшать,-тать — намотувати, 

намотати; н. (якорь, котушки ) 
—навивати, навити. 

2250. Намотамньж — намотаний, м. 

(якорь, котушка) — навйтии. 

2251. Намотка —намбтування, памотии- 

ня; н. (на якоре, катушке) - 
навитка; н. (процесе) — нави¬ 
вання, навиття; 

и. оенционированная - ц. секціо- 
нбвана. 

2252. Намоточнмй — намбтувальїши, 

навивальний; 

н. алларат — виту'шка. 

2253. Наниаьшание —нанизування, на- 

пнзання. 

2254. Наниаьіаать.-аать -нанизувати, 

нанизАти. 

2255. Наносной (о напряж.) — нанос¬ 

ний. 

2256. Напильник — терпуг (-га); 

н. шлифной —т. шліфувальним. 
2257 Наплаотовани* (о полі ) — навер- 
ствбвування, наверствування. 

2258. Наполнвние (аккумулятора)— ви¬ 

повнювання, виповнення. 

2259. Наполнениьій — виповненим. 

2260. Наполнять,-нить — виповнювати, 

виповнити. 

2261. Направлвни* (токи, огня в син¬ 

хроноскопе) — напрям(ок) 
(-мку;; 

П. одностороннєє — н. однобіч¬ 
ний. 

2262. Направлвнньїй — напрямленим; 
и. (рабиотелеграфия, перебача)- 

скербвании. 

2263. Направлять,-вить,-ся — напрям¬ 

ляти, напрямити. 


Направляющий - Наслоеяньїй 
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2264. Напрааляющий (ролик, шнур)— 
напрям шій; шнур)— 

». Д.ЙОГ.И. ( антенна ) _ К впів- 
-65. ^ 

Тмч. фс’ лпг ) 1 ншпуга (Г - 
(Пул.)-, ■’ АПС ) ’ нап »яття ф 

н- анодно* _ н. анбдна; 

н' :^°' Ф,РН0 ' ~ н - атаосфйрна; 

УТрвИИФв-Н. ВНУТПІТПня • 

Н. ВМВШМ*В ЗбВНІШНЯ'’ 

Н. ..помогатально. _ в . допомі,- 

н. аторично.—н. вторйнна; 
н. вьіключаамоо її. вимикана; 
н. високовольтно* — н ВИСП „„ 
вольтбва; н ' ВИС0К °- 

н. високоа—н. васбка; 
н. глаано*—н. головні; 
н. дайствующеа—н. чйнна- 
н. двойноа н. подвійна: ’ 
н. доба.очно.—н. додаткбва; 

Н. допускаємо*, допустимо* — н 
допускні, 11 ■ 

н. аадаииоо-—н. відана- 

н' “ запізні; 

м. и.бмточноо—н. зайвйнна 

н. иамоняющсося— н . Мінлива- 
н. ианоритальноо—н. вимірча’ 
н. нокроаоа—н. іскрові Р ’ 
н. испитатальноа _ н . випробні' 
н. нламноооа н. притискачбва- ’ 
н. ионачноа—а. кінціва; 

н. контантноа а. дотичкбва; 
н. ноицантрационноа — н кон- 
дентраційаа; 
н. коронноа—н. сяйвовб- 

" кочбсаа; Р *-" ~ «°Р°*- 

н. линайноа—н. лінійна; 
н. максимально. — а. максимбль- 
ни, 

н. нажду олоямн обнотни — а. ме- 

жишарбва; 

н' П". 1Л ' ИО 'Г "• «‘иімбльна; 
м. мокроа—а. мбкра; 

»• наибольшаа—а. найбільша; 
м. ноинаньшаа—а. наймбнша; 

И. начальноа—Ні початкбва; 

" новбжена** Ш,ННО * ~ Н - НЄЗрІВ - 
и. нм.коа—н. низькі; 

н' :Єл Р ."“ ЬН °- н - н °Р«4льна; 

м. нулаас _ н . нульові' 

н. опаражающаа—н. випеоеднб- 
н. оонооноа-н. основні ' 

Н. отрицатальноа— н , від’ямна- 

ГГапТзн”' 

Н. п.раходноа- -,г. переходбва; 

Н. по.архностно. - н. поверкнб- 2 

Н ""•““'•хно*—н. підвйіцеаа; 2 
Н. полеано*—н. корйсна; 


и. полно#—-н. пбвна; 

м. половинно*—н. половйнна; 
положктвльно*—н. додАтна; 

н. поляриаациоино* — н. поляри¬ 
заційна; 

N. понмженно*—н. з нй же на; 
н. постоянио*—н. стбла; 
н. про б нон о#—н. пробивні; 

" пробно*—н. прббиа; 
н. і.ульоирующо* — а. пульси- 
ційна; 

н. робочо*—н. роббча; 
н. раонодойотоуюіцов — п_ ВИ - 

слідні; 

н. раарядно*—н. виснажні; 
н. рагулирующо*—н. регулівні; 
н. роторно*—н. рбторна; 
н. Саги—н. мербжна; 

Н ^ьн°а И ; Я “ ЬН<> * ~ “•«■*»• 
н. оопряжанноа н. супрйжена; 

Н. араднаа—н. Сербдня- 
Н. стандартно, - и. стандартна; 
и. отанциоиио*- и Л». П , Т (В„„. ’ 


н. отанционноа а. стацїйЬа; 
N. отаторио*— н. стАторна; 


иіаіорна; 
н. сухо*—а. сухА; 

н. уравнитапьноа - я . вирівийль- 


--- пирівняль- 

N. фааио*—н. фазбва; 

2 2 бб. 

2267 н опти "»««»-н. отіЛГ ' 
” впу *" — иіпуск (-ску). 

2268 ’ Н *?* от * им * (тока , сили) — на по- 
стіння, зростання; Р 


59. Н-раїтат”"^^^ 1 ” 4 ---- 
•0 Р°с™, зростати, зрК ’ ва ‘ 

0. Нараетающий - ростучий 

,п^ НИШЙ ^ тол 6 ’ ,та Р«. игк- 

•о - т Р°0) — дотбченнй. ^ ек 
Олсктродощ, атол- 
3. На Р . ІЧ „^ Тк * Ч 0 ^ Н к Н ^Д^енш,. 

ти, доточйти Дотбчува- 

н. Іінашний — збвніїааій 
5- Надушать,-шить (ратовеси 

г. н. р Р ~. и '_: ,, ; І р / шитГ 

Рїшения. Р> шування, по- 
Н РУ У шТн^“ ,(0 ~‘-і)-по. 

на^джуванм/'нас^^Ч'^)-- 
Н.' М*т^п"ич“я« -1 ««РШК^^Й; 

■ Навланванма.-лоаня^'" етал 4ний. 
лебаний) — Нйтап / Пласг пин,ко- 
шарувівня ша Р4вування,аа- 
Наслаиаать.-лоятя ... 
вувати, нашарувати^ “ ащ »Р<5- 
. Наслоіннмй (свет \ СЯ * 

рбваний. ’ Поле ) — ваша- 


Словник електротехнічний. 


5 





66 


Насос— Независимо-во8буждепньіЙ 


2283. Наооо — смок (-ка); 

н. аоадушимй —повітресмбк (-ка) 
и. маоляимй — оліесмбк (-ка); 
н. ртутимй — с. живосрібний. 

2284. Наотип — поміст (-мосту); 

м. иаолирующий, иаоляцкоииий— 
п. ізоляційний. 

2285. Наотилать.-лить — настйлати, на- 
* слАти. 

2286. Нйотольимй ( звонок , телефон , 

лампа) — настільний. 

2287. Наотраивание — настрбювацня, 

настрОещня. 

2288. Настраив4ть,-онть — настроюва¬ 

ти, настрбїти (Г., У., Тмч ., 
ФС.); наладжувати (Тмч., У.); 
направляти (У.). 

2289. Наотраивающмйоя (об антенне )—* 

настрОїстіш. 

2290. Наотроанимй (зуммер, радиоте- 

легр.) — набтрбєний. 

2291. Наотройна, оиитомиаация — на- 

стрбювання, настрбєння; 
и. грубая —н. приблизне; 
и. оотрая —н. гостре; 

н. поочородная —н. почерОжне; 
н. точная, оотрая — н. гбстре; 
и. тупая —н. тупб; 

м. удобная —н. зручне. 

2292. Наоищать,-оитить,-оя — насйчу- 

вати, наситити. 

2293. Наомьцаниа.-щаниа — насичуван¬ 

ня, насичення; 

н. магнитиоа —н. магнбтне. 

2294. Наомщамнмй (о маишне ) — насй- 

чений. 

2295. Натертий — натбртий. 

2296. Натираниа (магнитов) — нати¬ 

рання, натертй. 
и. даойноа —н. подвійне; 
и. иругоаоа—н. КОЛОВЄ; 
н. проотоа —н. звичайне; 
н. раадельное —-н. роздільне. 

2297. Натирать,-рать — натирАти, на¬ 

терти. 

2298. Натмрна (кабеля, магната ) — на¬ 

тирання, натертя; 
н. милом ( кабеля ) — намилюван¬ 
ня, намиленії я; 

■*. тальковим порошком — таль- 
куьания, талькбвання. 

2299. Натягиваима (проводов) — натя¬ 

гання. 

2300. Натягивать,-муть — натягАти, на¬ 

тягти. 

2301. Натяжаниа,-жиа —нАтяг (-гу); н. 

( р<.цесс) —натягання, натягнен¬ 
ня; и. (оизлектрика) —напруже¬ 
ність (-ности). 

2302. Натяжка (инструм.) — натягАч 

(-ЧІК • 

н. коланчатая — н. колінчастий. 

2303. Натяжиой (вьіключатель, изоля - 

тор , контакт) — натяжний. 

2304. Натякутий ( провод ) — натягне¬ 

ний; 

м-тооть — натягненість (-ности). 

2305. Нахлаотиа — нАпуск (-ку). 

2306. Находить, найти (неисправность) 


—нахОдити, найти, визначити, 
вйзначити. 

2307. Нахождамиа (места поврежд .)— 

визначення, вйзначення; 
и. лод тоном — перебування під 
струмом. 

2308. Начало ( обмотки , провода ) — по¬ 

чаток (-тку). 

2309. Начальний (момент, ускорение, 

фаза) — початковий. 

2310. Наалактриаоааииа — (на)електри- 

зувАння, наелектризбвання. 

2311. Наалактриаоваиний —наелектри¬ 

зований. 

2312. Наал«ктриаовиаать,-аать,-ая — 

наелектризовувати, наелектри- 
зувАти,-ся. 

2313. Нааатоматичаомий —неавтоматич¬ 

ний. 

2314. Нвввримй, ошибочний (о соедине- 

нии, виключений ) — помилко¬ 
вий; 

н-ноать — ПОМИЛКОВІСТЬ (-вости). 

2315. Навоабуждонимй —незбуджений; 
и-ннооть — незбудженість (-но¬ 
сти). 

2316. Навоопламонявмий, мааооплама- 

няющийоя — незапальнйй; 
н-мооть — незалАльність (-ности). 

2317. Навиключаамий — невимикАний. 

2318. Нагадин — негадйн (-на). 

2319. Нагатив рантганографичеокий — 

негатив (-ва) рентгенографіч¬ 
ний. 

2320. Негатрон — негатрбн (-«а). 

2321. Нвдвятвльний (магнит) — нечин¬ 

ний. 

2322. Надовоабуждаиив — недозбуджен- 

ня, недостатнє збудження. 

2323. Нодовоабужданний — НвДОЗбу- 

джении;. 

н-ннооть — недозбудженість (-НО¬ 
СТИ). 

2324. Нодогружаммий (о машине, мо¬ 

торе) — недообтяжений; 
и-ннооть — недооотяженість (-но¬ 
сти). 

2325. Нвдогруака — недообтяження. 

2326. Надоиал (нити) — недбжар (-ру). 

2327. Недопалемньїй (о нити) — недо- 

жАрений. 

2328. Надокалиааниа — недожАрюван- 

ия, недожАрення. 

2329. Недомалиеать,-лить (нить лампи) 

—недожАрювати, недожарити. 

2330. Надополучать,-чигь (знергию) — 

недоодержувати, недоодержати. 

2331. ‘ Надопол у чемна (знер.ии) — недо¬ 

одержування, недоодержання. 

2332. Недополучамний (об знергии'< —не¬ 

доодержаний. 

2333. Недостаток (злектронов, знергии )— 

недостбча; м. (дефект) — хйба. 

2334. Недоотаточмьій — недостАтній; 
н-мость — недост4тність (-пости). 

2335. Неаавиоимий (ток, возбуждение) 

—незалежний; 

н.-воабуждвкний — незалбжно- 
збуджений; 
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и-мооть — незалежність (-ности). 

2336. Неаагряаиениий (о масле ) — не¬ 

забруднений; 

н-нмозть (масла) — нєзабрудне- 
ність (-ности). 

2337. Нааавемлениий— невзбмлений. 

2338. Неаааемлеямий — невзАмлюва- 

ний; 

н-мооть — невзбмлюваність (-но¬ 
сти). 

2339. Неаамеиимий — незамінний; 
и-кооть — незамінність (-ности). 

2340. Нваатухаиив ( волни ) — невгамб- 

вування, иевгамув4ння. 

2341. Неаатухающий — невгамівний. 

2342. Немонажавмий (о водне) — непере- 

кручуваний; 

и-мооть ( волн — неперекручува- 
ність (-ности). 

2343. Неиомаженний — неперекручений; 
и-иность — неперекру ченість (-но¬ 
сти). 

2344. Неиомрящийоя (металл) — неіс- 

крівнйй. 

2345. Неиоправмий — неспр4вний; 
н-ноогь — неспр4вність (-ности); 

н. мгновенная — н. миттьов4. 

2346. Нейаильбвр — нейзильбер (-ру). 

2347. Нейаильберовий (сплав, проволо¬ 

ка) — нейзйльберний 

2348. Нейтралиаование.-аация —невтра- 

лізув4ння, невтралізОвання, 
невтраліз4ція. 

2349 Нейтрал ивоввниий — невтралізб- 
ваний. 

2350. Нейтралиаовать,-оя — невтралі- 

зув4ти,-ся. 

2351. Нвйтралиаующий (конденсатор) — 

невтрал із ний. 

2352. Нейтрала — невтр4ль (-ли); 
м. аааомлениая— н. уабмлена. 

2353. Нейтральний — невтр4льнийбай¬ 

дужий; 

о. нулевой провод — нульовий 
провід (-вода); 

н-нооть — невтр4льність (-ности), 
байдужість (-жости). 

2354. Нейтродин — нейтродин (ну). 

2355. Ноиомпеиоированний — неком- 

пенсбваний; 

н-оированнооть — ИЄКОМПЄНСбва- 
ність (-ности). 

2356. Немагнитиий — немагнОтниЙ. 

2357. Ненагруженний — необтяжениЙ; 
н-инооть — іеобтйженість (-но¬ 
сти). 

2358. Ненастраивающийся (об антенне, 

приемнике) — ненастрОїстий. 

2359. Ненаалактриаованний —ненаелек- 

тризОваний; 

н-ннооть — ненаелектриаОваність 
(-ности). 

2360. Необработаниий необрОбле- 

ний; 

н-нность — необрОбленість (-но¬ 
сти). 

2361. Необходимий (материал, нагруз - 

ка) — потрібний; 
н-мость — потрбба. 


2302. Неоновий (вьиірямитель) — нео- 
пбвий. 

2363. Неотключаемое (сопротивление) — 

невідмикАниЙ. 

2364. НвотиліочоимиЙ — невід іикне- 

ний 

2365: Нвлароирвщиввіоіццйоя (о прово¬ 
де) — неперехрАщуваниЙ. 

2366. Нвпврвмоеиий ( о батареє , акку - 

муляторе) — нелереносдйй. 

2367. Неповоротний (диск, ручка) — не- 

поворітнйй. 

2368. Неподвижиий ( контакт, полюс )— 

нерухОмий; 

н-нооть — нерухомість (-МОСТИ). 

2369. Неподмеиимий (предохраттель) 

—непідмінний. 

2370. Неполиий (о нагрузке) — непбв- 

ний; 

н.,неплотиий монтамт — НвЩІЛЬ- 
НИЙ дОтик (-ку); 

Н-ИОСТЬ — непОвність (-ности). 

2371. Неполярмаооаиимй — неполяри- 

зОваний. 

2372. Неполяривуемий — неполяриза- 

ційний; 

н-мооть — неполяризацІйність 

(-ности). 

2373. Нелолярмаующийоя — неполяри- 

заційний. 

2374. Непооредотвеииий ( включ ение , 

освещение) —безпосередній; 
и-ннооть — безпосередність (-но¬ 
сти). 

2375. Непоотояииий — нестАлиЙ; 
н-мотво— нестАлість (-лости). 

2376. Нвпоявлвнив (шока) — нез'яв¬ 

лення, нез'явлення. 

2377. Нвпрвдохранвиний, нвеаідищои- 

ний -—• незахйщений; 
и-инооть — незахищеність (-но¬ 
сти). 

2378. Непрериаиий (ток, диапазон волн, 

искра ) — безперервний; 

^ н - обмотка о повторним еетулле- 
ниєм — повторно - вхідн4 06- 
внтка; 

н-ность — безперервність (-но¬ 
сти). 

2379. Неприкритий ( провод ) — незахй¬ 

щений; 

"- тоот *—незахищеність (-ности). 
«гзйо. непроводмии—непровіднйк (-кА). 

2381. Непроводящий — непровіднйй. 

2382. НепроарачмиЙ (верх, зкран ) — н©. 

прозОрий; 


2383. 


н-нооть —- непрозорість (-рости) 
Н.промоиа.мий (ш нур) ~ непро- 

МОЧНИЙ! ^ 



и .-раопрвделенний 

лений; 


— Н.-рОЗПОДІ- 


2386. 


™ нерівномірність (-НО- 

н ; р і= ин “ й ( ° «еро*- 
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2387. Нерааделяоммй — нероздільний; 
н-мость—нероздільність (-ности). 

2388. Нарнота лампа; Хегпві Іашр; 

Кегпві-1ашре(0; 1агаре(0 Кегпві 

— Нбрнстівська лймпа. 

2389. Нароаний — нерівний; 

н., нагладимй (п поверхностях) — 
негл4дкий, негладбнький; 
и-ВНООТЬ— нерівність (-ности); 
и., иегладкооть — негл4дкість 
(-кости). 

2390. Наогораамий — неспаленний; 
н-мооть — неспалбнність (-ности). 

2391. Наокручаинмй —нескру'чений. 

2392. Неоовпаданиа (фаз) — незбіг4ння. 

2393. Несовпадать,-впаоть (о фазах )— 

незбіг4тися, незбігтися. 

2394. Насовпадающий (ток, напряже.- 

ние, фаза) — иезбіжнйй. 

2395. Нвсопряжвнньїй (о системе) — не¬ 

су пргіжениЙ; 

и-иноота—несупрйженість (-но- 
стн). 

2396. Неотационарньїй (о цепи) — не¬ 

стаціонарний. 

2397. Нвочаотнмй олучай. (от злектри- 

чества) — нещасний вйпадок 
(-ДКУ). 

2398. Неуравиоввшаниьій (о напряже¬ 

ний, системе) — незрівнов4же- 
ний; 

н-ниооть — незрівнов4женість 
(-ности). 

2399. Науотаиовиашийоя (режим) — НЄ- 

уст4лений. 

2400. Неустойчивий (ход, мощность) — 

нестійкий; 

и-вооть — нестійкість (-кости). 

2401. Нафовоний молоточам; N661 Ьаш- 

тег; ^еІвсЬег Наттег(т); іп- 
Іеггиріеиг (т) (сіє) N 00 ! — Н6- 
фівський молотбчок (-чка). 

2402. Наяоммй (о передане, изображе- 

нии) — невиразний; # 

н-онооть — невиразність (-ности). 
2402а. Митний (держатель, свет) —ниж¬ 
ній. 

2403. Ниаиий (порядок, частота) — 

низький. 

2404. Ниаиовольтмий (о возбуждении, 

лампе) — низковольтбвий; 
н-тиооть — низьковольтбвість 
(-вости). 

2405. Нимкалавмй (злектрод , раствор )— 

ніклЄвнй. 

2406. Никиалии —- нікліна; 

и. лиотовой — н. аркушбва. 

2407. Ниниалировамиа — ніклювйння, 

нікльбвання. 

2408. Нмккалироааимий (провод, держа¬ 

тель) — нікльбваний. 

2409. Ниикелировать— ніклюв4ти. 

2410. Нинкаль — нікель (-КЛЮ); 
и. покривать — ніклюв4ти. 

2411. Нилпаль — ніпель (-ля) (ДСГ., 

ДрУ 

и. витой—н. вйтий; 
н. двойной—н. подвійний; 


п. иаолироаанимй — н. ізольбва- 

ний; 

н. иольцевой —н. каблучкбвий; 
и. патронний —н. патронбвий; 
и. пружииящий — н. пружйни- 
стий; 

н. опиральиий — н. спір4льний. 

2412. Ниоходящий (о ветви, кривой )— 

додільний. 

2413. Нитоматр — нітомбтер (-тра). 

2414. Нить (в лампе) — волосгіна; нит¬ 

ка (Тмч., Км.)\ волокно (Тмч., 
Нм., ЛсФ.) ; 

и. амилоидиая — в. амілбїдна; 
н. бамбуковая —в. бамбукбва; 

м. бумажная— в. папербва; 

н. вольфрамовая — В. вольфра¬ 
мова; 

и. кварцовая —в. кварцбва; 
н. коконовая —шовковйнка; 

м. ламповая— в. лямпбва; 

н. магнитная —в. магибтна; 

н. металлиаированная — В. МЄ- 

тальбвана; 

н. подаваная— в. ПОЧІПН4; 

м. првосованиая— в. гнічена; 

н. оввтящаяоя —в. світн4; 

н. опирально-оогиутая — В. СПІ- 
р4льно-аігнена; 

н. торированиая —в. торійбвана; 
н. тянутая— в. тягнена; 
н. угольная —в. вугляна; 
и. укреллвнная —в. закріплена; 
н. цирконовая —в. цирконбва; 
н. шапковая, коконовая—- ШОВКО- 
вйнка. 

2415. Новообрааованив (ионов) — ново- 

твбрення. 

2416. Нож — ніж (нож4); и. (виключа- 

теля) — мЄчик(-ка): 
и. контактний —м. дотичкбвий; 
и. н. вопомогатвльний — М. Д. ДО- 

помічнйй; 

м. и. рааривной — М. Д рОЗрИВ- 

нйй; 

п. и. токовадущий — М. Д. СТру- 

мовіднйй. 

2417 . Ножавой (контакт) — мечикбвий . 

2418. Ножик — нбжнк (-ка); 

н. кабальний — н. жильникбвий, 
каблбвий. 

2419. Ножна (ломльї) — ніжка; 

и. иаолирующая — н. ізоляційна; 
и.-иаоллтор —н. ізоляторна. 

2420. Ножници — нбжнці (-жиць); 

н. парааяаочнмо — н. перев'язні. 

2421. Ножной (контакт, переключа- 

тель) —ножа ний. 

2422. Ноадраватий (о структуре) —ніз¬ 

дрястий. 

2423. Номенклатура — номенклатура; 

н. злектрохимичеокая — Н. ЄЛЄК- 

трохемічна. 

2424. Номер (телефона) — ну'мер (-ра), 

числб; 

н. поотавить (столба) — аануме- 
рув4ти. 

2425. Номератор — нумер4тор (-ра). 


2426. Ном.римк — нумернйк 

и. толафоннмй—н. телефбнвии. 

2427. Ноиврнмй (о дощечке) нумер- 

2428. Номииальимй (о мохцности, сеече) 

—номінальний; _ 

Н-НООТЬ- НОМІНАЛЬНІСТЬ (-ности). 

2429. Нормали.ация ( машин , моторов) 

— нормалізАція, нормалізбву- 
вання. нормалізувАння. 

2430 НормалиаироваииьіЯ — нормалі- 
збваний. „ . 

2431. Норналмаироаать — нормалізу- 

вАти. _. 

2432. Норм&льиьій ( магнат , мощность , 

свеча) — нормальний. 

2433. Носим, оооон.и {колби, лампи) 

ийптик (-на). 

2434. Ноомтоль ( тока , знергии) но¬ 

сій (-сій); . . ,, 

н. вращоющийоя — н. обертбвий. 
Нооовой (о подвеске, кольці) —но- 


2435. 


2436. 

2437. 

2438. 

2439. 

2440. 

2441. 

2442 

2443 


Ночной ( сигнал, тариф) ніч- 

нйй. „—.я 

Нулввой (еиключатель, проеоа, 
точка) — ■ нульовйй. 

Нуль (в системе, а сосдинсниа)— 

и . ’І&оолівтоьій— в. абсолютний; 

н. иоворнмй-Н. НвВІрНИЙ, 

м. ошивочимй— н. помилкбвий. 

Ну мар, номор — ну'мер (-ра). чи ' 

н/талафомимВ— н. телефонний. 
Нумврвтор, иомврвтор — нумерА- 

Ну Т «рн- Р - а , ) и.м.рн-в- нумернйк 

(-к4); 

очатммй—Н. ЛІЧЙЛЬНИЙ. 
Нумороваииа — нумерування, ну- 
мербвання, числув&ння, число- 




о 


2444. Обвиванио (проволокой) — обви¬ 

вання, обвиття. 

2445. Обвивать,-вить — обвивбти, об¬ 

пити. 

2446. Обвитий — обвйтий. 

2447. Обвяака (прввода) — ббвязка; 

( процесе) — обвйзування. 

2448. Обвяаьівать,-аать — обвязувати, 

обвязйти. 

2449. Обгораииа (бандажей, контактові 

—обгорй(а)ння. 

2450. Обгорать,-рать (о бандажах, кон¬ 

тактах) — обгоря(а)ти, обго¬ 
ріти. 

2451. Обгоравший (контакт, место) — 

обгорілий. 

2452. Обаавражаииий — знешкбджении. 

2453. Обаавреживание — знешкоджу¬ 

вання, знешкбдження. 

2454. Обеввраживать,-дить — знешко¬ 

джувати, знешкбдити. 

2455. Обаажиренимй (металл) — зне- 

м&снеиий. 

2456. Обаїжириваии' (металлов), голо¬ 

вам. — знеь чюваиня, знемас- 
нення. 

2457. Обаажиривать.-рить —знемасню- 

вати, знем4сшіти. 

2458. Обааопаовниа, обваврвживанив (ле- 

ренапряжения) — знешкбджу- 
вання, знешкодження. 

2459. Обааопашивать,-оить — убезпечу¬ 

вати, убезпечити; о., обаавро- 
дить— знешкоджувати, знешкб¬ 
дити. 

2460. Обертка (якоря) — обгбртка; 
о. янорная- —о. витворпева. 

‘>461 Обертон — обертбн (-па). 

2462. Обертониий (о колгбшши) — обер- 
тбнниЙ. 


2463. Обкладка — обкл&дина; о. (про¬ 

цесе) — обклад&ння, обкладен¬ 
ня; 

о. аааемлеиная —О. взбмлена; 
о. иаолироваиная — о. ізольбва- 

о. платиновая —о. платинбва; 
о. стаииолавая —• о. станіолева, 
о. цинофолійна. 

2464. Область, район (потребления)— 

цбрина. 

2465. Облагчать.-чить (пуск в ход) —по¬ 

лб гшувати, полбгшити. 

2466. Облогчоиие (пуска в ход ) — по¬ 

легшування, полегшення. 

2467. Облегчоиньїй — полбгшений. 

2468. Облодаиавший (провод) — обмбрз- 

лиЙ. 

2469. Обледеманив (проводов) — обмер¬ 

зання. 

2470. Облицованимй (кино-апп.) — лич- 

кбваний. 

2471. Облицоаиваиио,-вка — личкувбн- 

ня, личкбвання. 

2472. Облицовивать,-цоввть — личку- 

в4ти, обличкувати. 

2473. Обматмваииа — обвив4ння, обмб- 

тування; 

о. в переиришну — о. пербкри- 
вом. 

2474. О бматмвать,-мотать — обвив4ти, 

обвити, обмбтувати, обмот4ти. 

2475. Обман (воздуха) — виміна. 

2476. Обмотаннмй (провод) — обвйне- 

ний, обмбтаний; о. (на ребро)— 
ру'ба обвйнений. 

2477. Обмотка — ббвитка (Пул.); об¬ 

мотка (А., ФС., Дрна— 
мощка (ЛсФ., МТК.); [навій 1 
(Рно.); навивач (ДСТ.)\; 
о барабанная — о. бараб4нна; 
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Обмотка беличьим колесом - • Обмотка; стержневая 


О. беличьим нолеоом — О. КЛІТ¬ 
КОВА; 

о. бифилярнал— о. двониткбва; 
о. бойовая— о. бічнА; 
о. бромовая— о. пАнцерна; 
о. бумажиая— о. папербва; 
о. в два олоя— о. двошарбва; 
о. в иеоиольмо оловв — о. кілька- 
шарбва; 

о. в один олой — о. одношарбва; 
о. воавратмая—0. ЗВОрбтна; 

о. волноаая, аолнообразная — о. 

хвилйста; 

». аспомогательиан — о. ДОПОМІЧ- 
нА; 

о. вторинная— о. вторйнна; 

о. гемитрслинвовая — о. гемітро- 
пічна; 

о. главная— о. ГОЛОВНА; 
о. гладкая— о. глАдка; 
о. двойиая— о. подвійна; 

о. двунитная, бифилярная — 0. 

двониткбва; 

о. двуслойная— о. двошарбва; 
о. двухпотосиая — О. ДВОПОЛЮ- 
сОва; 

о. двухфааиая— о. двофазбва; 

О. демпферная .демпфирующая— о. 

вгамівиА; 

о. джутовая— о. джутбва; 

о. диаметральная—0. ПОПЄрЄЧПИ- 
кбва; 

о. дисковая— о. кружками; 

о. дифференциальная — 0. дифе¬ 
ренціальна; 
о. дуговая— о. дуговА; 
о. замкнутая— о. замкнена; 

о. аигзагообрааная — о. зиґзаґу- 
вАта; 

о. зубчатая -о. зубчАста; 
о. на клубиов— о. клубкова; 
о. иаиененная— о. змінена; 
о .кабельная— о. каблева, жильпи- 
кбва; 

о. катушечная— о. шпилями; 
о. клеткообрааная— о. кліткова; 
о. кольцевая— о. кільцева; 
о. компаундная — о. двоїста, о. 
компаундбва; 

и. ноипенсационная, компеноиру- 

ющая— о. компенсаційна; 

о. короткоаамкнутая — о. корот- 
козамкнепа; 

и. левая, о левьім ходом— о. ліво- 
хідна; 

о. леиточная— о. стьожковА; 
о. лобовая— о. лобовА; 
о. машинная— -о. машинбва; 

О. ммогонратмо-замнкутая — О. 

многократно-зАмкнеиа; 

о. миогололюсная — 0. МН0Г0П0- 

.іюсбва; 

о. миогофазная — и. МНОГОфазб- 

ва; 

о. на ребро— о. р\‘ба; 

о. наклонная. кооая— о. СКІСНА; 
о. нвзааиоимая— о- неаалАжна; 
о. непрерьівная— о. безперАрвна; 

о. н. многомратная, о повторним 


вотуплением - о. ПОВТбрНО- 

вхіднА; 

о. неоимметричнвя — о. несиме- 
тргічна; 

о. одиоолойная— о. одпошарбва; 
о. ординарная— о. ординАрна; 
о. отдельная— о. окрема; 
о. ототающая— 0 . запізнА; 
о. параллельная — о. рівнобіжна; 
о. пеньновая— о. коноплйна; 
о. первинная— о. первинна; 
о. петлевая, петлеобразная — О. 
петляста; 

и. плнтнообразная — 0. ПЛИТКу- 

вАта; 

о. по окружмооти— о. обвіднА; 
о. по раавертие, звольвеитная— о. 

роагорткбва; 
о. по хордв— о. тятив на; 
о. подвижная— о. рухбма; 

о. подрааделеииая— о. поділена; 
о. пол у о им метричная — о. ПІВСИ- 
метрйчна; 

О. полюсная— о. полюсбва; 

о. пооледовательная — 0. НИЗКО* 

вА; 

о. п .-параллельиая — о. низкбво- 
рівнобіжна; 

и. правая, о правим ходом — 0 . 

правохідна; 

о. проволочная— о. дротянА; 
о пряжей — о. прядив’яна; 
о. луоковая— о. пусковА; 
о. равмооенциоиная — 0. рІВНО- 
моташкОва; 

о. раздельная— о. поділена; 
о. раз ємная— о. рознімАна; 

о. раололоженная в двух плоско¬ 
стях— о. двоплощАва; 
о. раололоженная а одной плоско- 
оти— о. одноплілцАва; 

V. раололоженная в трех плоско¬ 
стях— о. триплощева; 
о. ребром, на ребро— и. руба; 
о. ручная— о. ручна; 
о. о двойним повторним вступлв- 
ннем— о. двовхіднА; 
о. о левим ходом— о. лівохідиа; 
о. о полньїм шагом — о. повно- 
ступнева; 

о. о тройиим повторним вступле- 
нивм— о. тривхіднА; 
о. о укорочениьім шагом, хордо¬ 
вая— о. тятйвна; 
о. оенционная— о. моташкбва; 
о. оенционированная — о. секціо- 
нбвана; 

о. оериеоная, параллельная — о. 

рівнобіжна; 

о. симметричная— о. симетрйчна; 
о. оконцентрироваиная— о. скуп¬ 
чена; 

о. оложная— о. складна; 
о. омешаниая— о. мішана; 
о. состоящая из коротких кату- 
шеи — о. короткошпулАва; 
о. опиральиая— о. спірАльна; 
о. стержневая— о. стрижнАва; 
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о. о. я» круглих стершней — О. 

о. отумиь«т.л— о. східч&ста; 
о. третинная {трансформатора) 

о. третйнна; 

;:;г.еи":л‘:и«л иф внріві; А ль- 

на; 

о. фазная —о. фазбва; _ 

о. хлопчато-бумажиая о . бавов¬ 
няна; 

о. хордовая —о. тятйвна; 
о. цепная— о. ланцюгОва; 

о. цилиндрическая — О. ЦИЛ1Н 

дрйчна; 

о шаблонная —о. модловА, 
о. шунтовая —о. узбічникбва; 
о. звольвеитная — о. розгорткб- 

и. зквнпотвицнапьмая о. рівно- 
аотенційльна; 

о. втопить (в желсзо ) — о. вклй 
сти. 

2478. Обмоточная, обмот. отдвпеиив 

обвивАльня. 

2479. ОбмоточииЙ —обвиткОвии, 

о., обвивающий отаион, машина 

обвивАльниця; 
о. отделенив — ОбвивАльня. 

•М80 Обмотник — обвивАльник (-ка). 
•'481. Обнаружеиний (о повреждении )— 
вйявлений. 

2482. Обнаруживание, нахождеиие ви¬ 

являння, вйявлення. 

2483. Обиаруживать,-жить, найти (про¬ 

бо Сі, повреждение) — виявляти, 
виявити. 

2184. Ободок — Обідбк (-ДКА); 

о. алюмиииевмй, рентген. 

алюмінінішй. 

2435. Обожшеиний {клинкер, глина) 
вйпалекий. , , 

2486. Обозиачать,-чить — позначАти, 

позначити. 

2487. ОЬозначеиив — пбзначка; о. (про- 

цесс) — позначАния, познАчен- 
ня; , 

о. типовое {машин) — п. типбве. 
2488- Обозиачениий — позпАчении. 

2480. Обойма, обоймица {для укрепл. 

кабелей , патрона ) — обіймнця; 
о. железиая —о. залізна; 
о. аажимиая —о. затискна; 
о. изолируиг ая —о. ізоляційна, 
о. контаитм^« —о. дотичкбва; 
о. поддерживающая —о. підтрим- 

о. подпирающая —о. підпірнА. 
2490. Оболонка — обол6н(к)а {Г., А., 
РндДр., ДСТ.), обгортка 
(А., Г., У. ); облудка (А., 
Г.)\ тулубець (А., У.); бі¬ 
лона (Тмч., ФС.у, поволічка 
{Рнд.)\ 

о. (кабеля)—бдяг (-гу); 
о. асфальтовая — о. асфальтова, 
-вий; 

о. водяная —о. водянА; 
о. глиняная —о. глйняна; 


. дверная - о 

^ир“»иГ«-^ ^ ЛЯаІЙВа ' 

н«в«л—бдяг каблбвий; 

: - <>• мсталбва ’ 

1 и.^ро.о^и^-н^о^ідн^; 

; - ° злио - 

. пвопитвиміх— о. напбеяа; 

» оветчГ-лрозрачиая —- о. світло- 

прозбра; , . , 

>. свиицовая—о. олив Ана, 
селеиоваИ—о. селенбва, 


2491. Оборот — Оберт (-ту). «стат- 

2492. Оборудооанив {сиіанций) У 

кувАння, устаткОвзння; 
о ивоодоижноа — у. нерухОме. 
2493 Оворудоваинь.» — устаткбваииВ. 
ЦІЇ. 06 орї"о..т. - ус^аткбеувати. 

2495 . ОбрХЛ^н-е.-т» - оброблйв- 

ня, оброблення. 

2496. Обрабатмвать,-ботать — оорои- 

ляти, обробити. 

2497. Обработанимй—обрбблений. 

2498. Обработиж — оброблення, оброб¬ 

лення; 

о., формовка (як. пластин )—фор- 
’мувАння, формбваиня. 


2499. Обраввц —взірАць (-рцй); 

о. фотомвтричвожий — в. світло- 
мірчий, фотометрйчний. 

2500. Образованнв {вольт, дуги, волн ) 

утворювання, утвбрення; 
о. искр— іскротвОрення. 4 

2501. Образооаинмй —утворений. 

2502. Образоом*ать,-вать,-ся — утво¬ 

рювати, утворйти. » 

2503. Образцоомй {инструмент, злек- 

трометр) —взірцАвий. 

2504. Обрамлвниа {мачти) — облямбву- 

вання, облямувАиня. 


2505. Обрамлвнний (о мачте ) — обля- 

мбваний. 

2506. Обрамлять,-іеить — облямбвува- 

ти, облямувАти. 

2507. Обратимьій (о машине) — відво- 

рітний, реверсивний; 

О-МООТЬ ( полюсов ) — відворітність, 
реверсивність (-ности). 

2508. Обрати мй {ток, действие, связь)— 

зворОтниЙ (А., У.,Тмч.,Рнд.)\ 
поворотний (А.); відворітний 
(А., Тмч., Рнд., ДСТ.у, 
о. ( обращенний )—оббрнений; 
о. знай, мат. — протйвний знак 
(-ку); 


в. |і»и»ііп}іцал «нм-IIрОТИ- 

електрозвор^' шення. 

2509. Обращ*ть,-тить ( кривую )— обер- 

т&ти, обернути. 

2510. Обращзиме (инверсия) — обертАн- 

ня, обАрнення. 
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Обращенньїй — Однообразиость 


2511. Обращаиний (о кривой ) — оберне¬ 

ний. 

2512. Обраааниий (об изол. іпр., о слюде) 

—обрізаний. 

2513. Обравші — обрізування, обрізан¬ 

ня. 

2514. Обреаиаать,-аать — обрізувати, 

обрізати. 

2515. Обриа (про*ода, мити) — розі- 

рва; о. ( процесе ) — уривАння, 
уві рвАння, розривАння, роаі- 
рвАння; 

о. одмооторонний —- р. однобічна, 
-не. 

2516. Обриваться, оборватьоя — ури- 

в Атися, -урвАтися. 

2517. О9йпут*ллммш(тел.,тслегр.стон~ 

ціш) — обслугбвування, обслу¬ 
гує Ання; о. ( первдетчика , ма¬ 
шини) — обрання. 

2518. ОболужиеаТь.-жить— обслугбву- 

вати, обслужйти; в. (передат- 
чик, машину ) — обрати, попб- 
рати. 

2519. Обалужиааюкций (персонал) — об- 

служнйй. 

2520. Обтачиаакис — обтбчування, об- 

тбчення. 

2521. Обтачивать,-точить ( коллектор )— 

обтбчувати, обточйти. 

2522. Обтскаииа (током) — обтікАння. 

2523. Обтеиать,-тачь — обтікАти, об¬ 

текти. 

2524. Обтирание (коллектора, машини) 

—обтирАння. 

2525. Обтирать,-тарать —обтирАти, об¬ 

терти. 

2526. Обточеимий (коллектор) — обтб- 

чений. 

£527. ®* ТІ °Й*Мия — затАмнення. 

£528. ов У гп,,в *іммй — обвуглюваний. 

2529. Обуглиааииа (столба) — обвуглю¬ 

вання, Обвугленвя. 

2530. 06угливать,-лить,-оя — обвуглю¬ 

вати, обвуглити,-ся. 

2531. Обхватиааиме (ролика , столба) — 

обіЙмАння. 

2532. Обхаатиаать,-тить — обіймАти, 

обійнйти. 

2533. Обход ( обмотки )—обхід (-хбду). 

2534. Общий ( сигнал , освещение, ток) — 

загАльний. 

2535. Об'єктивний (отенет, наблюде- 

ние) — об'єктивний; 
о-нооть — об'єктивність (-ности). 

2536. Обом — ббсяг (-гу), бб'ем (-му). 

2537. Об’омиий (вольтаметру измере - 

ниє) — обсягбвий, об’ємний. 

2538. Овальний (о лампе, колпаке) — 

овАльний; 

о-иооть — овАльність (-ности). 

2539. Огнаниожидиий алактролиа —вог- 

нянотАчна електррліза. 

2540. Огнаотойммй — вогнестійкий; 
о-иооть —вогнестійкість (-кости). 

2541. Огнатушмтоль — вогнегАсник 

(-ка). 

2542. Огноулорний (материал, изоля- 

ция) — вогнетривкий; 


о-нооть— вогнетрйвкість (-кости). 

2543. Оголоаьа телефоне — наголбвя 

телефбна. 

2544. Огонь—вогбнь (-гніб); о. (сееш)— 

світло; 

о..багающий (в синхроноскопе )— 
с. обіжнА; 

о. контрольний — с. контрбльне; 
в. мруговой (по коллектор у)— в. 
колонйй; 

о. оигнальний — с. гаслівнА. 

&545. Ограждать,-дить (аащищать ли~ 

, нию) — захищАти, аахистйти. 

2546. Ограждаииа (защита линии, про - 

водов ) — захист(-ту); о. (про¬ 
тесе) — захнщАння. 

2547. Ограждеииий, еащищенимй (о ліь~ 

нии, проводе) — аахйщений. 

2548. Ограничанний (о движ.) — обмА- 

женнй; 

о.-аааиоимий (виключатель, рем .> 
—обмАжено-залАжний. 

2549. Ограничиталь (тпоЛа, езди) — об- 

мбжувач (-ча). 

2550. Одииановмй (потенциал) — одна¬ 

ковий; 

о.-нагружаинмй — однАково-об- 
тйжений. 

2551. Одинарний (о шипе) — ордннАр- 

ннй. 

2552. Одиночний (вагон, провод, поле) — 

одиничний. 

2553. Одновалентний (нон) — одновАр- 

гісний, одновалАнтний; 
о-нооть — одновАртіспість (-но¬ 
сти), одяовалАнтність (-ности). 

2554. Одноааттний (о лампе) — одно- 

вАтний. 

2555. Одновраианиий (о телефониров., 

ишроковещании) — одночасний; 
о-иооть— ОДНОЧАСНІСТЬ (-ности). 

2556. Одножильний (проводник) — одно¬ 

жильний; 

о. иабаль — одножйльник (-ка); 
о-нооть — одножильність (-но¬ 
сти). 

2557. Одиоавумовой (телефон) — одно- 

звуковйй. 

2558. Однойменний (полюс, злектриче - 

ство) — одноймАнний; 
о-нооть—одноймАнність (-ности). 

2559. Одноматушачний (телефон,транс¬ 

форматор) — одношпулАвий. 

2560. Однокоиоольиий (о мачте ) — од- 

ноконебльний. 

2561. Однононтантимй (кохерер, микро - 

фон) — однодотичкбвий. 

2562. Одиокрмльний семафор — одно¬ 

рукий семафбр (-ра). 

2563. Одноматалличаоний — одномета- 

лАвий. 

2564. Однонитний (подвес) — однонит- 

кбвий. 

2565. Одноногий (об опоре) — однонб- 

гий. 

2566. Однообрааний (о вращении) —од¬ 

номанітний; 

о-иооть—одноманітність (-ностиК 


ПднпплечиД - Омсноеть пожариая 


73 


2567. Одиопявчмй (о исах) - оянора- 

2568. Однополжомий (вьииючател ь, те- 

лефон) - однополюсбвий, 
о-иоїть — однополюебвість (-ВО- 

2569 Омополярнмй - однеполйрвий; 
2589 ' иооть - однополйрвість (-ЯО- 

2570 Одио И про..ии«й (о лиши) - одно- 

2571. О д и о р од и'м й у гол ь, пол*)-о«-о- 
р ІД МИЙ, . 

2573. 

2574 

2574. °Я"^ т<ш к и<) _ однобічний; 

о-миооть — однобічність (-ности). 

2575. Одиотонимй (рофлер) - одното- 

2576. ОдноудвримйОионок) одновдбр 
0577 Однофв.ний (ток , ечетчик) од 

' о-и 0 0 . Ф “-однофав 6 вість (-вости). 
2578. Одиошиуримй — одношнурбиий- 
2579 Одиовтвжимй — одноповерховий. 
■2580 Однонкориьій (преобразооатель) 
одновитворцбвий. 

2581. Одноярусний, одио.твжимй (сте 

лаж) — одноповерховий. 

2582. Ожиолоиимй (кабель) оживле- 

НИЙ • 

2583. Оживлять,-оить — ожнвлйти, 

оживйти. 

2584. Ожидввммй (о мощности, напря¬ 

жений) — гаданий. 

2585 Оаокерит — озокерит (-ту). 

2586. Оаокаритовмй (об изоляции, лен- 

те ) — озокеритбвий. 

2587. ©аоиирующий (о трубке) озо- 

наційний. 

2588. Оаофон — озофбн (-на). 

2589. Оиаамвать машающ*» дайотака 

заваджАти; , , . 

сопротиаланиа — стАвити бшр 
(ва Г.)\ І чинити о/.р; виявляти 
(Тмч., У.)\. 

2590. Окалина — ЦІ іра» 

2591. Окиолитальний (процесе аккуму - 

л.ипора ) — закйснювальний. 
осй9 Оккліадированиий (газ в трубке) 
—оклюдбваний. 

2593. Окклюаил—оклібзія. 

2594. Оино иамаритальиоа (фотометра) 

—вікнб вимірче. 

Оноиечиий (об опоре, станции) 

‘ кіицАвйй. 

2596 Оконмт — оконіт (-ту). 

•> 597 . Оноиитовий — оконітбви. 

2598. Оиониий (контакт) В І К ^ НН ^* 
2599 Оиошечко (е предохр.пробке, в фо¬ 
тометре) — вікбнце; 


„. «Я»дя. «•(•проби) —в- лос№ 
фйрблення; о. 

-- 

2601 ■ 

П.) — пофйрббваний. 

2602 Окрашмааииа (света) м 

2602 влювання, =*б 4 рмення;».(пр^ 
бора у доски) — фарбувАння, п 

2603 . °нрв^яв»ть,-«мть,-» (^^^ 

оВрвлювати, аабірвити.^я. 
(прибор, пошщаше) — 

2604. Они’г«я«- б ^)окрУ глювания. 

(аа)окріглення. „ 

2605. Овру.л.ивиД — (8а) °Жок^ю- 

2606. Округпять.-яять — (за)окру улшг 

вати, (за)округлйти. 

2607. Олружвть. жять — «тМУ®^- 

оточйти, обкружувати, обкру 

2608. Онтоппвнвная твавгриф"» вось¬ 

микратна телеграфія. 

2609 . Окунаиив (иглн) — аануряння, 

2610. Оя а уиат Р ь.-и^ь,-оя — занурйти, 

2611. Ол'іГвмслбрввиий (оложпочк)—яй- 

ЦЮВ&ТИЙ. 

2612. Опифа яввляцяонная — ОЛІЯ ва- 

рбна ізоляційна. 

2613. Олово — цина. 

2614 Оловяиний (предохранитяль, фо¬ 
льга) — цинбвий. , 

2615. Ом: оЬт; 05т(п); оит(ш; ом. 

(бма); 

о. нотинний — о. спрАвжній, 
о. нормальний — о. нормАльний. 

2616. Ома аакон; ОЬт’в 1аУ7; ОЬтвсЬвв^ 
Оегеіг(п); 1оі(1) сі’ОЬт — Омів 
закбн (-на). 

2617. Омадиаииий (уголь) — ПОМІДНЄ- 
ний. 

2617а. Омадниаать — поміднювати, по- 
міднйти. 

2618. Оммт — оміт (-ту). 

2619. Оммчаакнй (сопротиеленис)^ оміч¬ 
ний. 


ияиатр — оммАтер (-тра); 
о. точний — О. тбчний. 

, Оиготрам — онгстрбм (-^а). 

. Ондограф — ондбграф (-фа). 

. Ондулятор — ондулйтор (-ра). 

. Опалим — опаліна. 

. Опалироааииий (о стеклеу — опа.- 
лбваиий. 

. Опаловий (о стекле) — опалбвий. 
Опаоний — небеапАчний; 
о-иооть — небезпбка; 
о. пожарная — н. пойсАжна. 
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Операционньїй — Осадок кристаллический. 


262В. Операциониий (аппарат, управ¬ 
леній) — операц ійний. 

2629. О пережать, -вить — випереджати, 

нйпередити (Г., А., У., 

Глч.); обганяти ( Г А., У., 
Тмч.); спереджати (А., Тмч.). 

2630. Олережающий ( ток. уголь ) — ви- 

переднйй. 

2631. Опережение — випереджАння, вй- 

передження. 

о. гиетерееисиее — в. гістерЄзне. 

2632. Оперироваиие (На високом напря¬ 

жений) — орудування, оперу¬ 
вання. 

2633. Олорироаать— орудувати, оперу¬ 

вати. 

?634 Опилни — тйрса; 

о. желеаиьіе — ошурка; 
о. ниинелеаме —т. ніклбва; 
о. ееребрлине —т. срібна. 

2635. Оплетать,-оти (кабель) — поплі- 

тАти, поплестй; обплітАти, об- 
лестй. 

2636. Оплетеннмй ( кабель ) — поплете¬ 

ний, обплбтений. 

2637. Оплетка ( провода, кабеля ) — пб- 

плітка; (сеть на колпаке )—яте¬ 
ри нка (за Г.); плбтиво (ДСТ .); 
о. пропитеииея — п. напбена. 

2638. Оплеточимй — поплітнйй; 
о. машина — поплітниця. 

2639. Оплив (рогов ) — обтбплювання, 

обтбплення. 

2640. Опора — опбра (А.); підпора 

(А., Г., У . у Тмч.у ФС., 
АПС.); підпертя (А., ФС., 
АІІС.); 

о. анкерная —о. Анкерна; 
о. иеоущая —о. підтримнА; 
о. одноногая —о. однонбга; 
о. оиоиечнал —о. кінцева; 
о. промежуточнал— о. ПрОМІЖНА; 
о. уоиленнал — о. підсилена; 
о. цельнотянутая — о. суцІЛБНО- 
тягнена. 

2641. Опорний ( изолятор ) — опбрний; 
о. отанция ( кольца) — основна 

стАція. 

2642. Оправа — опрАва; 

о. винтоаая —о. ҐвинтовА; 
о. металличеоная —о. металбва. 

2643. Оправлеинмй — опрАвлений. 
2641. Оправлять,-вить — оправлйти, 

опрАвити. 

2645. Опрашивание — запитування, за- 

питАння. 

2646. Опрашивать,-провить — запитува¬ 

ти, запитати. 

2647. Определеиие (места поврежд.) — 

визначання, визначення. 

2648. Олродалять.-лить — визначАти, 

визначити. 

2649. Опроеооаамний ( кабель ) — обтйс- 

нутий. 

2650. Опробоааиио (динамомат.) — ви¬ 

пробовування, випробування. 
2651- Опробованнмй (о динамомаш.) — 
випробуваний. 


2652. Опробовммть.-боаать — випро¬ 

бовувати, вйпробувати. 

2653. Олроиидиааиио (опор) — переки¬ 

дання, о. (фав )— перевертання. 

2654. Опронидиаать,-иуть,-оя(олорьі)— 

перекидати, перекйнути,-ся; о. 
(о фазах) — перевертати, пере¬ 
вернути,-ся. 

2655. Опрокидиаающийоя (об опоре )— 

перекиднйй. 

2656. Опрокииутий (об опоре) — пере- 

кйнутий, о (о фаве) — пере¬ 
вернутий. 

2657. О лроо (абонента)—вАпит (-ту). 

2658. Опрооний (штепсель) — запит- 

вйй. 

2659. Опрмамиаанме (нити) — ОббрЙЗ- 

куванші, оббрйзкання. 

2660. Опрмокмвать -путь — оббрйзку- 

вати оббрйанути. 

2661. Оприоиутий —оббрйаканий. 

2662. Оптимум ( нагрузки) — Оптимум 

(-му). 

2663. Опт*ч*й*мА(пирометруЗффект )— 

ОПТИЧНИЙ; 

о. оигнал — зоровй гУсло. 

2664. ОптоямА тариф — гуртовій та- 

Рйф (-ФУ). 

2665. Оптогальааничеоиий (о реакціш )— 

оптогал ьван ічний. 

2666. Опуоиание — спускАння; 

о., иочеа нове ниє (надра) — зни¬ 
кання. 

2667. О пускать,-отить — спускАти, спу¬ 

стити. 

2668. Олуомной — спускнгій. 

2669. Опущениий (ключ) — спущений. 

2670. Опит, акоперимент— дбслід (-ДУ). 

2671. Органоин — органсина. 

2672. Ординарний ( виключатель, бло- 

кировка) — ординАрний, зви¬ 
чайний. 

2673. Орошкоаий иаолятор — горішкб- 

вий ізолятор (-ра). 

2674. Ориентироааиимй (об иалучении) 

—скерований. 

2675. Ортогональний (о поле) — прямо¬ 

кутний, ортогональний. 

2676. Ортодиаграф —ортодіягрАф (-фа); 
о. вертикальний —о. сторчовий; 

О. горизонтальний—о. ПОЗбмий. 

2677. Ортодиаграфия — ортодіяграфія. 

2678. Орторадиограф — орторадібграф 

(-фа). 

2679. Орторадиография — орторадіо- 

грАфія. 

2680. Ооадка (яко^а )— (о)сідАння. 

2681. Ооадок, ооадка, аиделениа— Осад 

(-ду) (А., Тмч., ИХС.у ФС., 
АПС., ДС'і .); гуща ( ГА., 
У .у АІІС.); фус (А., У., Тмч., 
АПС.у ФС.); шбруд(А.)\ буза 
(А.); 

о. (в аккумуляторе) — гуща; 
о. блеотящий — о. блискучий; 
о. катодний —о. катбдний; 
о. комками —о. грудкуватий; 
о. криоталличеокмй г>— о. криста¬ 
лічний; 


Осадок песчанмй — Остов. 
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о пмчанмй—о. пішУиив. 

2682. Ь.^ти.-А-ть - осуджувати, 

осадйти; 

О . оя —осідУти, осісти. 

2683. 0«ажд«ия« — осуджування, о 

джения; 

в. «йодно. — о. анодне; 
о. иатодиое о. катйдие. 

2684. Оош«нсатк,-иіитк (ванну) осв 

жУти, освіжйти. 

2685. Оо««т«ни« (ванни) — освіжУння, 

освіження. .. 

2686. Оо»«тит«пь — освітлювач 

о. п«р«отавной—о. переставній. 

2687. Оов«тит«пвимй (прибор, армату- 

ра) — освітлювальний, 

„ (провод, нагр узнав сеть) — сві- 
тлянйй; 

о. отанция— освітлювальня, 

о.-трамвайная ал. отаицяя осві¬ 
тлювально - трамвАйна елек- 
тДбвня. 

2688 Оовещаать — освітлювати. 

2689'. Ооа«щ«ии« — освітлення ( •■ 

У Тмч..ФС.,ІІ ул.,АІІС.,ДСі ., 
Др\); освічення (У .,ФС.); світло 

(А.! У., Тмч., Рнд. АПС.); 

9 ашт0 матичесно»— о. автоматич¬ 
не; 

о внутреиноа —о. внутрішнє, 
о. врамениоа —о. тимчасбве; 
о. глубоиоа —о. глибоке; 
о. доотаточиое-чгЮ. достатнє; 
о. еотеотвениое —0. прирбднє; 
о. еапаоное —о. запаснб; 

О. иоиуоотвенноо—о. штучне; 
о. кеоооинов:—о. кесбние; 
о. кооввнноа—о. посереднє, 
о. меотное—О. місцбве; 
о многомеотное — о. кількаміс- 

о. м. чаотячиоа — о. к. часткбве, 
о. иаружное—о. надвірне, 
о. иепоередотвенное — о. безпо¬ 
середнє; 

о. нераяномериое — о. іГерівно- 

мірне; 

о. общве—о. загАльне, 
о. оеиовио»—о. основнб; 
о. отраженное—о. відбйте; 
о. перекреотиоа—о. перехрбсне, 
о. поверкностнов—о. поверхневе, 
о. поеедиое—о. поїздбве; 
о. ПОЛИОЄ— пбвне; 
о. полуотражеииое — о. нашввід- 
бйте; 

о. потолочноа —о. стельове, 
о. праадничное —о. свйтне; 

О. Прямоа—о. безпосереднє; 
о. рекламно#—о. реклАмне; 
о. рамбрандтоаоиоа — о. рембрАн- 
дівське; 

о. смешаиное—о. мішане; 
о. торжеотвенноа—о. урочисте; 
о. улнчное—о. ву'личне; 
о. алеитрическов—о. електричне. 
2690. Оовещомний — освітлений; 

о-иооть—освітленість (-ности); 


О. прс»тд«н«тмии.и — О. просто 

2691. Оо«ииі*в»•“““* (набвдь) пооли 

2692. Омит*«»* ,, “ и,, * л ^“®і ЛЯ) ~~ 0ЛЙ 

вувАввя, оливОвання. 

2в93 - о 0 ‘Го‘и« П ^ - Г витворцУва 

2694. оГб^-. - оснШ^І-роувсс) 

—слАбнення; о. (така, Ц1АЇ 

падАння. _ _ слАбнуги, 

2695. Оелабеаать.-бетн 

ослАбнути. підупад- 

2696. Оолабамимм*» ШДЇ 


2697. Ом1*і»и«« — 

Г“"ш^ваи^а^нше„ня. 
2.688. ОопабпяющяА (о сопротивлении) 

2689. Ооп С .питмк'и-а (оеввте) — сліаі- 
чий; 

о-но«тк (от смішком яркого 
мста) — сліпучість (-чости). 

2700. 0 .ии..мй (о лампо) — оси ійний. 

2701. Оомяй— Осмій (чию . , 

2702. о«иоп«иикій (вообщв) — посмбло- 

ний; о. (ви утри) — иУсмолвшіЙ, 
о. (снаружи) — обсмблений._ 

2703. Овмвпятк.-питк (вату, 

сиолйти, посмолйти; о. (внитра) 

_вйсмолити; о. (снаружи) —об- 

смолйти. . 

2704. Ооморагулятор — осморегулятор 

с- ра) . 

2705. Овяорагуляияоиимй — осморвгу- 

ляційняй. _ 

2706. Ооморе гуля дня, рентген. осмо- 

регуляція. 

2707. Овмоо — осмбза. 

2708 . Оомотичаояяй (о бавлекіш) — осмо- 

ТИЧНИЙ. 

2709. Оомотр — бгляд (-ДУ)* 

о. наружний (машин) —- о. зверх¬ 
ній. 


2710. Осмотровий (о яме) — оглядбвиЙ. 

2711. Осиование (, зубцсцвиключателя )— 

2712. Оеновиой (шок, замьічка, освеще- 

іше) —• основний. 

2713. Оетанавпиванив — зупинйння. 
2714І Оотанавяивать,-амта,-вя — зупи¬ 
няти, зупинйти,-ся. 

2715. Оотамоаиа (место) — зудинка; 

о., п ренращамие— ПрЙПИН (-ну); 
о. ( явление) — вушін(-ну); о. 
(в работе) — пербстій (-тою). 

2716. Оетаиовлаииий — зупинений. 

2717. ОстамовочииА (зубец) — зупи- 

нйльний; 


2718. Остаточний (заряд, вовбузевоави, 

емкость) — залишкбвий. 

2719. О ото» — кістйк (-кА) (А., У. § 

Тмч., АПС.у, снасть (Г., А.. 
У., Тмч. , Рнд., АПС.); ту¬ 
луб (Пул.); 












о. июлаамий — к. залізний; 

о. аиійооврмимй — к. зіркувА- 
тий; 

о. индукторний—к. індукторний; 
о. маги ит ний—к. магнітний; 
о. отмрмтмй—к. відкрйтий; 
о. плаотинчатий — к. платівчА- 

стий; 

о. раадольнмй—к. роздільний; 
о. раа’амиий—к. рознімАний; 

• . оаинцоаий—к. олив'йний; 
о. вплошной—к. суцільний; 
о. чугун ний—к. чавунний; 
о. шиафообраемий ( степного те¬ 
лефони ) — скрйнька настінна. 

2720. Острие ( громоотвода , прершаше¬ 

ля) — вістрй; 

о. набігающм (щетки) — в. на- 
біжнб; 

о. обагающм (гцетки) — в. ЗбІЖ- 
нб; 

о. еобиратальноа—в. вбірче. 

2721. Оотрогубци—гострозубці (-ців). 

2722. Оотрота (настрой, и) — гбстрість 

(-рости). 

2723. Оотрмй (о настройке) — гбстрий. 

2724. Ооцмллятор — осцилйтор (-ра); 
о. Маркони — о. Маркбнівський; 

о. лрямолгиайиий — о. прямолі¬ 
нійний; 

о. Риги-Мармони — о. Рігі-Мар- 
кбш. 

2725. Ооциллмрованма —оспилйція, ко- 

ливАння. 

2726. Ооциллировать — осцидювАти, ко¬ 

ливатися. 

2727. Ооциллирующий (счетчик) — ко¬ 

ливний. 

2728. Ооциллограф — осцилбграф (-фа). 

2729. Ооциллограмма — осцилограма. 

2730. Ооь — вісь (бси); 

о. магиитная—в. магнбтна; 
о. поворотная—в. поворітнА; 
о. полярная—в. полйрна. 

2731. Отблокироааиио — розблокбву- 

вання, розблокувАння. 

2732. Отблонироваииий ( участок )—роз¬ 

блокований. 

2733. Отблоиироаать — розблокувАти. 

2734. ОтбоА, телеф. — відбій (-ббю) 

(А., У., Тм».)\ [одсіч(У., Тмч.)\ 
відпір (Тмч.)]; 

о. аатоматичаомий — в. автома¬ 
тичний; 

О. ДВОЙНОЙ—в. подвійний; 
о. обикиоаонний, проотой — в. 

ЗВИЧАЙНИЙ, прбстий. 

2735. Отбойнмй ( клапан , лампа, релз )— 

відбійнйй; 

о. рога—зат]5имні рбги. 

2736. Отбраомваииа ( света , тени) —від- 

кидАння, відкйнення. 

2737. Отвадаииа ( перенапряжения ) — 

відвбдження, відведення. 

2738. Отаодаиимй — відвбдениЙ. 

2739. Отаврдаааиио (лампи) — твердін¬ 

ня, твбрднення. 

2740. Отваротиа — Отвір (-вору); • 


щаль (для опускания монет 
в автомате) — щілина; 
о. ваитмляциоиная — о. ПрОВІ- 
трювальний; 

о. ампуоиноа—о. випускнйЙ; 
о. иомичеокое—о. КОНІЧНИЙ; 
о. маоловмпуокиоа — о. олієви* 
пускнйй; 

о. полеамое—о. чйнний; 
о. прооаерлениое — о. провбрче- 
ний; 

о. смааочиое—о. мастильний; 

о. цилиидричаоиоа — о. цилін- 
дрйчний. 

2741. Отаартка — розшрубник (-ка). 

2742. Отваонмй (фронт волни) —прямо- 

вйсний. 

2743. Отват (по телефону) — відповідь. 

(- д и). 

2744. Отитвнтіл.нуй (зажим, коробка) 

' —відгалузнйй. 

2745. Отватвланиа—відгілок (-лка),від- 

галузок (-зка); о. (процесе) —від¬ 
галужування, відгалуження. 

2746. Отватвлаииий (провод, линия )— 

відгалуженій. 

2747. Отш»твллть,-вить,-о** — відгалу¬ 

жувати, відгалузити,-ся. 

2748. Отааталяющий — відгалузнйй. 

2749. Ответнмй ( штепсель , гнеаОо )—від- 
' повідний. 


2750. Отвиичаииьій — відґвйнчений. 

2751. Отвиичмванна — відгвинчування. 


відґвй чення. 

2752. Отвиичивать,-нтить,-оя — від- 

ґвйнчувати, відГвинтйти,-ся. 

2753. Отвинчивающийоя — відґвинт- 

нйй. 

2754. От вод (от антени и) — відвід 

(-вбду); о. ( процесе ) — відвб¬ 
дження, відвбдення (А., У., 

Тмч.); 

о. даоймой— в. подвійний; 
о. аамляиой, ааввмляющий — в. 

узбм/повальний; 
о. лврвходной— в. перехідний; 
о. проотой— в. прбстий. 

2755. Отмодить, - вооти ( перенапряже- 

ниє) —відвбдити, відвбсти. 

2756. Отоодиой — відвіднйй. 

2757. От дававший (об знергии, мохцно - 

сти) — віддАваний. 

2758. От давать,-дать (з нергию) — від¬ 

дав Ати, віддАти. 

2759. Отдамний (о мощности, знергии) — 

відданий. 

2760. Отдача (мошшш) — видАтність 

(-ности); о. (акк.) віддавАння, 
віддАння (А.,, У., Тмч., АІЇС.); 
вюоача (У., Тмч., АЛС.); 
о. годоаая— ь. річна; 
о. иажущаяоя— в. уйвна; 
о. шаханмчвокая— в. механічна; 
о. полная— в. пбвна; 
о. практичаоная— в. практйчно; 
о. оввтовая— в. світловА; 
о. орвдияя— в. пересічна; 
о. оуточная— в. добовА; 
о. удальная— в. питбма; 


Отдача злектрическая — Отрицательньїй 


77 


е- 

о. алоктричоская—в. електрйчна; 
о. алантролитичвомая — в. елек¬ 
трод ітйч на. 

2761. Огдвлвнио (помегцение) —відділок 

(-лку); о. (процесе) —відділення, 
відділення; 

о. динаноиашиннов —динамбвня; 
о. машинно» —майіинбвня; 
о. пробнов —випроббвня; 
о. радиотвлвграфиов — в. радіо¬ 
телеграфний; 

о. тол в графи о» —в. телегрАфний; 
о. телефон мов— в. телефонний; 

о. алвитролмтичвоиов — в. елек¬ 
трод І ЇЙЧНИЙ. 

2762. Отдалитальимй ( о черте), телегр.-, 

—віддільчий. 

2763. Отдвльнмй (об обмотає ) — окре¬ 

мий; 

О-нооть —окремість (-мости). 

2764. Отдих (ремпгеновской трубки) — 

відпочинок (-нку). 

2765. Отжиг,-ганив — відпАлювання, 

відпАлення; 

тврмомагмитний—в. термомаг¬ 
нітне. 

2766. Откаа (кат ушки погасить дуг у )— 

неспромбга. 

2767. Отимдиой — відкиднйй. 

2768. Откломомиа (магн. стрелки) —вІд- 

хил(-лу); відхилення, відхйлен- 
ня; 

о. лолнов —в. пбвне; 
о. првдвльиов— в. гра(я)нйчне; 
о. орвднве— в. пересічне. 

2769. Отялоивнний — відхйлений. 

2770. Отмлоилть,-нить,-ол — Відхилй- 

ти, відхилйти.-ся. 

2771. Отяломяаоїцмй (магнат, сила) — 

ВІДХИЛЬНЙЙ. 

2772. Отключавмий ( реостат, еопротив- 

ление) — відмикАний. 

2773. Отилючать,-чить — ВІДмикАти, 

відімкнути. 

2774. Отшіючающмй — відмичнйй. 

2775. Отилючвмив — відмикАння, віді¬ 

мкненая; 

о. врвмеииов —в. тимчасбве; 
о. лолнов —в. пбвне. 

2176. Отключаннмй — відімкнений. 

2777. Отиритий (оозимстр, мотор, впа¬ 

дина) — відкрйтий. 

2778. Отлиака — виливАння, вилиття. 

2779. Отлиаиой - вилившій. 

2780. Отличитвльнмй (знак, сигнал )— 

відмітний. 

2781. Отиооитальиий (едшг фаз) —від- 

нбений; 

о-нооть — віднбсиість (-ности). 

2782. Отношвиив, мат. — віднбшення; 
о. пврвдвточнов —в. передАтне. 

2783. Отогрваание (зл. током) — віді¬ 

грівання, відігріттй. 

2784. Отогрваать,-рвть — відігрівАти, 

відігріти. 

2784а. Отогрввающий — відігрівнйй. 

2785. Отогрвтий —відігрітий. 

2786. Отодаиганив (контактов) — від- 

сувАння, відсунення. 


2787. Отодвигать.-дминуть — відсува¬ 

ти, відсунути. 

2788. Отодаииутмй—відсунутий. 

2789. ОтомииаиимЙ (о проволоке) — від- 

пу'щеннй. 

2790. О то лл ви на (злектр.) —6 грів (-ву); 

(процесе ) огрівАння, огріття. 

2791. Отладаииа (масси е аккумуллто- 

рах ) — відпадАння, відпАдення. 

2792. Отпадать,-лаоть — відпадАтн.від- 

пАсти. 

2793. Отпадающмй (клапан) — відпад- 

нйй. 

2794. Отпвчатаниий — видрукуваний. 

2795. Отпачатиааима (знакош на. ленте) 

—видрукбвування, вйдрукуван- 

ня. 

2796. Отлачатиаать,-тать — видрукб- 

вуватн, вй друку вати. 

2797. Отпираима (контактов) — відми¬ 

кання, відімкненая. 

2798. От пирать,-порать,-ом — відмикА- 

ти, відімкнути,-ся. 

2799. Отправитель, транОмиттвр — ВІД* 

рйдник (-ка); 

о. ламповий—в. лямпбвнЙ; 
о. оолряминиий—в. супрйжений. 

2800. Отлравитальний (об антенне )— 

відряднйй. 

2801. Отпуом,-маймо (с шіт зл. зн.) —ви¬ 

дав Ання, вндАцня; о. (магната) 
—вІдпускАння, відпуск (-ску). 

2802. Отпуомать.-тить (знерзшо) — ви¬ 

давати , вйдатн; о. (о магнате)-— 
відпускАти, відпустити. 

2803. Отлущвииий (о мощности) — нй- 

даний; о. (магнатом) — відпу¬ 
щений. 

2804. Отраиіаталь, рефлектор — відби- 

вАч (-чА); 

о. внутроиний—в. внутрішній; 
о. аеркальний-—в. ЛЮСТрбвий; 
о. иарумсний—в. збвнішній; 
оолс 9 : поп ^штро»шй-~ в. півкулАсгий. 

2805 . Отражаттьний (о хат|щше>—від» 

бивнйй; 

О. олоообность—ВІДбЙВИІСТЬ (-НО* 

сти). 

2806. Отражать,-аить,-оя — відбив Ати 

відбйти,-ся. 9 

2807. Отршашющмй..аи«тшіміий (о ло- 

вгрх катушкс, мембрані) —від- 
оивцйй. А 

2808. Отранини. (волн, света) ~ відби- 

вДшш, відбитті; 

,о. многоиратно»—в. иногокрітнв; 
в. ординарно.—в. однократне 
^>апо о ""••“•"ноо—в. мішане. 

6йЇ7й""“ й (с “ т - ,ота) ~ в «- 

2810. Отр. Г улнроо.нн. — відрепльбВї. 
281 і - нання - ■»ДРвгулюв4вня МВї 
ьаЗ И,>0 “ НИ “ в ~ ВІ «Р«ГУЛЬ6- 
28І2. Отрм^яирормидть.-роадти _ „і- 
регульйвувати, відрвгудюваі*- 
28!3. Отрицатопьимй (тонГ 
ниє) — від ймиий; 
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о. виольмаиив — негатйвне кбв- 
зання; 

о < »ажим , уголь, шина) — міну¬ 
совий. 

2814. Отроотон— пАросток(-стка); 
о. подімимй—п. почіпнйй; 

о. рм'миміииий — □. розлуче¬ 
ний. 

о. тоиопрвводящий — п. СТрумо- 
провіднйй. 

2815. Отримать,-рьіть (я му) — викону¬ 

вати, вгікопати; 

Оторвать ( отделить ) — відри- 
вАти, відірвАти. 

2816. Отрмаив (ям, столбов) — вико¬ 

пування, вйкопання; 
о., отривамис ( отделение )—відри¬ 
вання, відірвАння. 

2817. Отриамой (о приспособл . , пр ужи¬ 

не) — відривийй. 

2818. Отоаомяающий ( провод , фидер )— 

відсисний. 

2819. Отскаииваииа ( контакта , кнопки) 

—відскАкування. 

2820. Отомаииаать -мочить — відекАку- 

вати, відскбчити. 

2821. Отокакивающмй — відскочнйй; 
о. ииопма (в предохрсиштеле) —від- 

ривнА лущАйка. 

2822. Отоовдмнвмнв ( прибора ) — відлу- 

чАння, відлучення. 

2823. Отооадинаимий—відлучений. 

2824. Отооодинять.-нмть — відлучАти, 

відлучйти. 

2825. Ототаааниа (тока) — с(за)пізню- 

вання, с(з)піанення; о. ( частей 
в месте спайки ) — відсгавАння, 
відстАння. 

2826. Ототввать,-тать — с<запізнюва¬ 

тися с(за)пізнйтися (А. Г., 

Тмч.); зоставатися (А.); від¬ 
ставати (А., У., Тмч.); 
в. (в месте спайки) —відставАти, 
відстАти. 

2827. Отвтвющий ( ток ) — запізнйй. 

2828. Отвтройнв — відстроювання, від- 

стрОення; 

о. рваная—в. цілковите. 

2829. Отоутотвио ( тока ) — відсутність 

(-ности). 

2830. Оточот (показаний на шкале ); геа- 

Шп£; АЬ1в8ипв(1); ІесІиге(І)— 
прОчит (-ту); 

о. аармальммй—□. люстрОвий; 
о. мгиоваиньїй—□. миттьовйй; 
о. иапооролетвоииий — п. безпо¬ 
середній; 

о. иулввой—п. нульовйй; 

о. об 'активний — п. об 'єктивний; 

о. лрлиой—□. безпосередній. 

2831. Оточитивать,-тать — відлічува¬ 

ти, віддічйти; (показания на 
иікале) — прочйтувати, прочи- 
тАти. 

2832. Отталиивамиа — відштовхування, 

відштовх <-ху) (Г., А.); відпи¬ 
хання (Г., А.); відтручування 
(А., ФС.); відпих (Рнд .); 


V. молакуляриоа — в. молекуляр¬ 
не; 

о. алаитрокидуктивноа — в. елек- 
троіндуктйвне. 

2833. Оттвлкивать,-муть — відштовху¬ 

вати, відштовхнути. 

2834. Отталмиааіащий (о силе ) — від- 

штовхнйй. 

2835. Оттормвживанив — розгальмбву- 

вання, роагальмувАння. 

2836. Оттормажиаать,-аить — розгаль¬ 

мовувати, ровгальмувАти. 

2837. Оттормаживвющий ( магнат ) — 

розгальмівнйй. 

2838. Оттягиввниа (проволоки ) — відтя- 

гАння, відтйгнення. 

2839. Оттлгивать,-муть — відтягАти, 

відтяглі. 

2840. Оттягмвающий (тросе) — відтяж- 

нйй. 

2841. Оттяжка — отОса (Г., Др.); 

і віатягачка (А.); відволічка 

(А.); вивід (ДСТ.У, 
о. проаолочная —о. дротянА; 
о. отальиая —о. стальнА. 

2842. Оттяжной (кол, тумба) — отбе- 

нии, ВІДТЯЖПЙЙ. 

2843. Отфильтровмввльимй ( контур ) — 

цідильний. 

2844. Отходящий (фидер, линия ) — від¬ 

хідний . 

2845. ОтчатливьйЬ (о передане) —чіткий; 
о-аооть— чіткість (-кости). 

2846. Охладитальний — охолоднйй; и. 

(об охлаждении дутьем) — 
остудний; 

о. уотройотво —охолОдня; 
о. у. (дутьевое )— осту дня. 

2847. Охлаждаюїдий (змеевик) — охо¬ 

лодний. 

2848. Охлвждамма — охолбджування, 

охолОдження; о. (дутьем) — 
остуджування, остудження; 
о. вкомвльиоа — ох., ос. віснб, 
аксіАльне; 

о. амутреиита —ох. внутрішнє; 
о. водямоа —ох. водянА; 
о. аоадушиоа —ос. ПОВІтрянА; 
о. двуоторониаа —ох., ос. двобіч¬ 
не; 

о. аатаотвамноа — ос. натурАльне, 
прирбднє; 

о. иокуоотванмоа — ОХ.,ОС. штучне; 
о. иаоляноа —ох. олійне; 
о. повархноотиоа — ОХ., ОС. ПО- 
верхнбве; 

о. рвдивльиоа —ос. радіЯльне. 

2849. Оцалитовоа оопротиалаииа — оце- 

літОвиЙ Опір (опбру). 

2850. Оиимковаимий (апроволоке) —(по)- 

цинкбваниЙ. 

2851. Очартаниа (контур нити )— Обрис 

(-су). 

2852. Оч.оик джуто.и. — п&чоси (-чб- 

сів) джгутбві. 

2853. Очкотктвяь (масла, води) — очао- 

шік (-ка). 

2854. Очквтиа — очищйнжя, очищення; 
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в. вкоктроотатк чоо— — ч. елек¬ 
тростатичне. 

2855. Очищать,-вткть.-оя — чйстити, 

очшцАти, о чйстити,-ся. 

2856. Очкщокиий (воєн, слюда) — очй- 

ще ний. 


2857. Очии ічмщиінитммич — оку- 

лйрн (-рів) захисні. 

2858. Ошийка — обкидна. « 

2859. ОшнВачм— а (нуль, аюЛшааи )— 

помилковий. 

* 6-иовть—помилвбвість (-пости). 


п 


2860. Пвдать (о заслоняє, клапане )—по¬ 

дати, впАсти; п. (о напряж.) — 
спадАти, спАсти. 

2861. Пвдвющий (о заслоняє) —впаднйй; 
п. (о напряж.) —спаднйй. 

2862. Пвдвимв—пАдання (Г., А., У., 

Тмч., ФС.) ; спадання (ААПС., 
ДСТ.); спад (Пул.); падіння 
(А.); упад (А., Тмч., ФС.); 
упадання (Тмч., ФС.);знижен- 
ня (ЛсФ.); 

п. (напряж.) —спад (-ду); 
л. раакоа—с. СТрІМКЙЙ. 

2863. Пвв, гне «до, канал (обмотки , яко¬ 

ря) — ГАра; см. Гиаадо. 

2864. Пайка — лютувАння, лютбвання. 

2865. Пвквт (динаможести) — пАчка; 
я. кольцавой—п. кільчАста. 

2866. Пакетний (о динаможести) —пач- 

ковйй. 

2867. Палай (контроллера) — пАлець 

(-льця); 

л. (щеткодержателя) — льбник 
(-ка); 

п., нон тент пружммлщмй — пА¬ 
лець (-льця), дбтичка пружнА; 
л. коитвктммй—п. дотично вий. 

2868. Палильний (провод) — під(аа)- 

пальнйй. 

2869. Палка — пАлиця; 

п. жужжащая— П. слуховА. 

2870. Палочма — пАлічка; 

л. оиоляиая—о. смолянА; 
п. оургучиая—п. чералякбва. 

2871. Пальцааидммй (зубец) — пальцю- 

вАтий. 

2872. Паналь — панАля; 

л. м рам орная—п. марморбва; 
п. шиферная—□. шйферна. 

2873. Памталаграф—пантелегрАф (-фа)-. 

2874. Панталафои—’пантелефбн (-на). 

2875. Пантограф- п&нтбграф (-фа). 

2876. Панцирний к мигнит) — пАнцер- 

ний; п. ( аабронированньїй ) — 
□анцербваний. 

2877. Папье-маше — пап’є-машА (м- 

изм.). 

2878. Пара — пАра; 

л. тариоалактричаокая — □. тер¬ 
моелектрична. 

2879. Параболичаомий (о зеркале) —пара¬ 

бол ічний. 

2880. Парааитичаокий шум—шум (-му) 

сторонній. 

2881. Паралантичеоиая ошмбма — пара- 

лактйчна пбмилка, 

2882. Параялольимй (трансформатор , 


рівнобіжний. 

. Парамагиитиам — парамагнетйзм 
(“ му )- ж 
. Парамагкитмий—парамагнітний. 

. Парафим — парафіна; 

п. твердий—п. твердА. 

. ПарафмиироааннмА- — парафіно¬ 
ваний. 

. Парафимоаьій (воек, пробка) —па¬ 
рафіновий. 

. Паро динамо — паро динАмо т 

, Паро-алактричаамая отаиция—па- 

роелектрбвия. 

. Паруоиноямй (об оболочке) —пару¬ 
синовий. 

. Пар — пАра; 

п. иоииаироаанимй — а. йонізб- 
вана; 

пари ртуткиа—п. живосрІбна. 

. Пааамаммй (о состоянии железаУ 
—пасйвний; 

п-иооть—пасйвність (-ности).« 

. Паста — пАста; 
л. алажиал—а. волбга; 
л. омрал—п. вбгка. 

Паатированиа — пастувАння, па- 
стбвання. 

Паотироааннмй — пастбва НИЙ. 
Паатироаать — пастувАти. 
Патика — патйна. 

Патиммроваима — папшувАина. 
Патиикроваммий — патинбваний 
Патииировать — патинувАти. 
Патрай — патрбн (-на) (Г., А.. 
Гшч., ЛсФ., Др.); ладунок( Тмч.); 
віблик (ДСТ.); шапочка (Рнд.); 
п. мбмтовмй—п. азбестбвий; 
п. висячий—п. виснйй; 
п. ■одон.лромиць.нмй-П. ВОДО- 

нелронйкливий; 

"■ “я»» 1 <ин«цввннь«й-п. ілюмі- 

надійний; 

Ч. кольцмой—п. кільцбвий; 
п. панповий—п. лямлбвий; 

"•оотро.ьів—п. жираидбльний; 
п. потвпочммй—п. стельовйй; 
п. о н.р.аиой—п. нарізаний; 
а. оаачмой•—ц. свічковйй* 

П. .в.димит.льимй п. влучній; 
п отвннвй—ц. настінний; 
п умиавйваяьимй — п . унінеп- 
сіль ви а; універ- 


ГГ 0,>0 *““ — п ’ “°РВДЛЯН6- 
п. шт.по.пьний—п.нритичкбвий- 
п. штиком*—п. встршшйй- ‘ 
п. Зднввна—П. 
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Патрон злектричесвий — Передавать 


п. елеитричеокий —* п. електрйч- 
ний; 

‘?опо і' «■Р-Д-ть-п. нариштункувбтя 
Патронний (предохранитель, гро- 
і*™ -моотвод) — патрбнний. 

^903. Патрубок — пбтрубок (-бка). 
^904. Пауаа — пербрва, пбваа. 
л905. Паутинная катушиа ( корзинча - 
тая) — кошикбва шпуля. 

2906. Паучковий ( тип ізолятора)—па- 
_вучк6вий. 

2907. Паяльник — лютнйк (-кб); 

п. алвктричеокий — л. електрйч- 
ний. 

2908. Паяльний — лютувбльний; 
п « трубка —лютів на. 

2909. Паями* — лютувбння, лютбвання; 
п. електричеоко* — електролюту- 

ваннй. 

2910. Паяннмй —(з)лютбваний. 

2911. Паять — лютувбти. 

2912. Падаль (в апп. Юза) - ступйр (-рй). 

2913. Пеленг— пбленг (-га), пбділка ко- 

лови. 

2914. Пеленгировани* — пеленгування, 

пеленгованая, деленгбція. 

2915. Пеленгированиий — пеленгбва- 

ниа. 

2916. Пеленгироаать — пеленгувбти. 

2917. Пельтье явлеиие; РеШег еІГесі; 

Реіиевсіїег РЬбпошеп(п); рйбпо- 
шепе Реіііег — Пельтьевське 
явище. 

2918. Пемаа — пбмза. 

2919. Пани* (вольт, дуги )—спів (-ву). 

2920. Пеитаиоаая лампа — пентанбва 

лампа. 

2921. Пенька — конбплі (-пбль); 

п. манильокал—к. манільські. 

2922. Пеиьковий (об изоляции) — коиб- 

пляний. 

2923. Перамчний (ток, обмотка , сеть) 

—первинний. 

2924. Перший чаотичнмй шаг (обмотки), 

аадиий шаг — збдній ступінь 
(-пенй). 

2925. Пергамент — пергамбн (-ну); 
п. животний —п. тваринний; 

п. раотительний—п. рослинний. 

2926. Пергаментний (о мембрано) —пер- 

гаменбвиа. 

2927. П*р*браоиааиие,-ока (дуги ) — пе¬ 

рекидання, перекйнення. 

2928. П*р*браоиаать,-оить — переки¬ 

дати, перекинути,-ся. 

2929. Перевивать,-вить,-оя (о прово¬ 

локо) —закручувати, закрутити, 
-ся. 

2930. Перевити* ( проволок ) — закручу¬ 

вання, закручення. 

2931. П*реамтой,-тий — закручений; 
п. (каоель) — перевйтий. 

2932. Перевод ( стрелки )—пересування, 

пересунення, пербсув (-ву); 
п. (коіійтрукция) — перевід (-во- 

ду); 

П. елвктричеокий- пербсув ЄЛЄК- 

трйчний. 


2933. Переводить.-аеоти — пересувбти, 

пересунути. ' 

2934. Переаодмий (мнозФситель) — пере- 

хіднйй; 

опос "• перекаабва стбція. 

2935. Перевоабу ждать,-дить,-оя — пе- 

розбуджувати, переабудйти,-ся. 

Перевоабу ждем не — перезбуджу- 
вання ’ пе Р е абудження. 

293/. Перевоабужденний — перезбу- 
джений. 

2938. Переаяааниий (провод) — пере- 

в йзаний. 

2939. Переаяака (провода) — пербв'Я8ь 

(-зи); 

п. боковая— п. бічнб; 
п. вершинная— п. вершковб; 
п - креотовая —п. навхреспб. 

2940. Пвревяаочиий ( материал) — в я- 

збльний. 

2941. Перевяамвани*,-ака — перев' йзу- 

вання, перев язбння. 

2942. Перееяаивать,-аать — перев'язу¬ 

вати, перев’язбти. 

2943. Пврвгиб (в проволоке) — перегйн 

оп ( ' НУ) - 

2944. Пврвгибаиие — перегинбння. 

2945. Пврегибать — перегинбти, пере¬ 

гнути. 

2946. Перегоаор (по телефону) — пере- 

мбва, розмбва (телефоном). 

2947. Переговорний (псреключатель, по- 

ломсение ) — розмбвний, пере- 
мбвний. 

2948. Перегон — перегін (-гбну). 

2949. Перегорани* (нити) — перего- 

рб(а)ння. 

2950. Перегорать, - реть — перего¬ 

ріла)™, перегоріти. 

2951. Перегоравший — перегорілий. 

2952. Перегородна — перегорбдка; 
п. іащитная—П. захиснб; 

п. иаолмрующая — п. ізоляційна; 
п. пористая—п. пориста; 
п. предохрамительиая —• п. запо¬ 
біжна. 

2953. Переграв ( обмотки ) — перегрів 

(-ву). 

2954. Перегравшим* —перегрівбння, пе- 

регріттй. 

2955. Перегравать,-реть,-оя — перегрі- 

вбти, пере гріти,-ся. 

2956. Перегружаемий (мотор) — пере¬ 

обтяжуваний; 

п-мооть — переобтЯжуваїїість 
(-ности). 

2957. П*р*гружать,-зить,-оя — переоб¬ 

тяжувати, переобтяжити,-ся. 

2958. Перегруженний — переобтяже¬ 

ний; 

п-нооть — переобтяженість (-по¬ 
сти). 

2959. Перегруака ( динамо ) — переобтя¬ 

жування, переобтяження. 

2960. Перегруаочньїй (о релз) — переоб¬ 

тяжив й. 

2961. Пер*дааамие,-дача (телеграмм) — 

пересилбння, переслбння. , 

2962. Передавать,-дать (телеграмму. 


Передавать — Пареключатель на одно направлення 
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знергию ) — пересллбти, нере- 
слбти; 

п. (отправлять) — відряджбти, 
відрядити. 

2963. Передаточний (о волне, аапарате) 

—пересильний; 

п. (отправительньїй) — відряд¬ 
ний. 

2964. Перадатчии, радио — відрядник 

(-ка); 

п. концертний-' в. концертбвий; 

о. ламповий —в. лямпбвий; 

л. л. телеграфний — в. .і. теле¬ 
графний; 

п. переносний —в. переносиш*; 
п. лроотой —в. нрбстий; 

п. телеграфний —в. телеграфний; 
л. телефонний —в. телефонний; 
л.-рефлектор — в.-відбивбч (-чб). 

2965. Передача (знергии на расст.) —пе¬ 

ресилання, переслбння; л.(ауб- 
чатая), мех. — передбча (Г., 
Рнд., ДСТ.); передання (А У.. 
Тмч.) - , подавання ( А .. Тмч.)\ пе¬ 
ресилка (Тмч.)\ 

-і. аатоматмчеокая (Витсітюна) — 
її. автоматичне; 

п. автономная ( движения — пере¬ 
дача осям) -передбча нвтоном- 
і на; 

п. двухстороннее и. двобічне; 
п. високовольтная — н. внсоко- 
вольтове; 

»». модулированними нолебаииями 

п. модульованими колипби- 
нями; 

п. направлеииая —п. скероване; 
п. неявная — и. невиразне; 
п. односторонняя —п. однобічне; 
п. отчетливая— п. чітке, вирбзне; 
п. телеграфная - п. телеграфне; 
п. телефонная— її. телефбнне; 
п. тональная— п. тональне. 

2966. Передающий (ключ, станция, про- 

воб) - пересильний. 

2967. Передвигаемий,-жной — пересув¬ 

ний; п. (переставляємо й)—не- 
реставнйй; 

П-МООТЬ — пересулиість (-ности). 

2968. Передвигание.-жение - пересу¬ 

вання, пересунення, ІіербсуВ 
{-ву); л. (переставляние) — пе¬ 
реставляння. перестбвленнн. 

2969. Передвигать. двинуть,-оя (руко¬ 

ятку реосі. .та) --- пересувати, 
пересунути,-ся; п. (перестав¬ 
лять) — переставляти, нере- 
стбвити. 

2976. Передвигающий (магнит, стер¬ 
жень) — пересулальнии. 

2971. Передайжение ( механизма , щеток) 
— пересування, пересунення; 
л. (перестанавмівание) — пере¬ 
ставляння, переставлення; п. 
(ионов) -- переміщання, перем і- 


2973. Пврвд, передняя сторона перед 

(-ДУ), фронт (-ту). 

2974. Парадний (шаг, ход, крий ) — пе¬ 

редній. 

2975. Пврвведиой (сигнал) — нереіадО- 

2976. Первжиганн*,-жог — нербпал 

(-лу); ( процесе ) — лерепблю- 
вання, перепблення. 

2977. Пережнгать,-ж*чь — перепалю¬ 

вати, перепалити. 

2978. Пережни — пербтиск (-ку).. 
2978а. Пережимать,-жать — перетиску¬ 
вати, перетйснути. 

2979. Перееарядка (аккумуляторое)— 

неренаснбжування, перенаена- 
ження, пербснага. 

2980. П*р***ряж*ть,-дить,-оя— перена- 

енбжувати, перенаснажйти,-ся. 

2981. Псрееаряжеиний — неррнасна- 

жений. 

2982. Переиален мий { о нити в лимпе) — 

пережбренші. 

2983. Пер* кал навине,-кал (нити) — пе- 

рбжар(-ру), пережбрювання. 

2984. П*р*калиаать,-лить,-ея — пере- 

жбрювати, пережарити,-ся. 

2985. Перекид иой (виключатель, ключ) 

—перекидний. 

2986. Переиись (свинци, мирганци) — 

оксйд(-ду) (див. <Лередмову»). 

2987. Перекладина — перекладка; 

п. овиицовая (в аккумуляторе) — 
н. олнв яна. 

2988. Перекл ючаемий (искров. промежу- 

ток) — перемикбнии. 

2989. Переключатель —перемикач (-чй) 

(ФС., ДСТ.); комм утатир 
(ФС.); перелучник (Рнб.)\ пере- 
вмикач ( Др .); 

п. автоматическнй — самопереми- 
кбч (-чб), перемикач автома¬ 
тичний; 

п. аккумуляторньїй - її. акуму¬ 
ляторний; 

п. антенний— н. аіітеибвип ; 
п. батарейний— п батерігінпн: 
п. вольтметровий — и. вольтме- 

трбвиіі; 

П. ВЬІЗЬІВИОЙ, телеф II. внклич- 
іній; 

п. гласний— и. головний; 
п. дисковий— п. кру<кбльпип; 
п. зарядний— наснажнйй; 
п. кабельний — п. илільїшкбвиіі, 
каблевин; 

"■ номбмиироеаиний комбі- 

пований; 

п. нрючмеобрааиий — ц. гачкувб- 

гип; 

п. мгноаенмий— п. миттьовий; 
п. многополюсний — ц. мпогопо- 
люсбвий; 

"■ и * неонолько направлений_п 

кільканбпрямнии; 


щепия. 

2972. Передвижной (мотор, станция)— 
пересувний; п. (періставнои) - 
перс* тавшій. 


п. 

п. 


на определейнум волиу. 

-п. на пбвну хвилю; 


рапио 


на одно направленме 

н.шрямішп: 


—о- одію- 


Словиик електрптехиічний 













п. на три направленим— п. трина¬ 
прямний; 

п. нотной— п. ножанйН; 
п. общий— п. загальний;. 

п. одно полюсний — ц. ОДНОПОЛЮ- 
сбвий; 

п. переговорний —п. розмбвний; 
п. проходной— п. прохбжий; 
п. пятинонтактимй ^ (в радиолам- 
пах) — п. п’ятндотичкбвий; 
п. ртутний— п. лсивосрібний; 
п. рубящий -и мечикбвий, 
п. рмчажнмй— п. в4жільний; 
п. самодейотаующий, автоматиче- 
оиий — самоперемик4ч (-ча); 
п. оо У на Д — П. зірко-трикут- 
никбвий; 

п. цветовой (для сцен) -П. КОЛБО- 

рбвнй; 

П. цилиндричесний — П. цилін¬ 
дричний; 

п. штепсельний—п. притичкбвигі; 

п. елеитронагпитний — П. елек¬ 
тромагнітний. 

2990. Переключать.-чить.-ся — переми¬ 

кати, перемкнути,-ся; п. ( пере- 
соединять) — перелуч4ти, пере¬ 
ду ЧИТИ. 

2991. Переключающий (вал, цилиндр )— 

перемичний. 

2992. Переключенив — перемик4ння; п. 

(пересоедшіение) — перелуч4н- 
ня, перелучення. 

2993. Переключенний — перемкнутий: 

п. (пересоединенньій) — перелу- 
чений. 

2994. Перекоп мути ровам ие —перекому- 

тбвування. перекомутув4ннн. 

2995. Переиоммутированний — переко- 

мутбваниіі. 

2990. Первкоммутировать — перекому- 
тбвувати, перекомутув4ти. 

2997. Перономлаундирование—переком- 

паундбвування. перекомпаун- 
дування. 

2998. Перекомпаундироваиний — пере- 

комнаундбваний. 

2999. Перекомпауидировать — переком- 

паувдовувати, нерекомпаунду- 
в4ти. 

3000. Перенрвстньїй (о включений) —пе¬ 

рехресний 

3001. Перемрещиваиие — перехрбщу- 

ваиня, перехрещення. 

3002. Перекрещивать,-ся —- перехрещу¬ 

вати, перехрестити.-ся. 

3003. Переирьіваемий, перекрьіаающий- 

оя (участок) — гіерекривнйй. 

3004. Перекрещивающийея ( провод, ко¬ 

тушка )— (по)п« 1 рехрещуваний. 

3005. Перекриваймо,-тие ( изоляторов 

б у гой, щетками лласяшн) — пе¬ 
рекривання, перекриття. 

3006. Перекривать,-рить,-оя — пере¬ 

кривати, перекрити,-ся. 

3007. Перемагничениий — перемагнето- 

вании, 

3008. Перемагничивание — перемагне- 

тбвування, перемагнетув&ння; 


л. вращательное —п. обертбве. 
3009. Перемагиичивать,-тить,-он — ш*- 

ремагнетбвуватн, перимагнету- 
вати,-ся. 

ЗОЮ. Перематьівать,-мотать (якорь) -- 
перевивати, перевйти, перем»»- 
тувати, перемотати. 

3011. Перемежающийоя (ток, заземле- 

ние) — попереміжний. 

3012. Перемеиа (направления тока)--- 

зміна; 

п ( замена — углей) — заміна. 

3013. Переменмий ( ток , замьїкате їь . 

конденсатор) — змінний; п . 
ніняющийоя (режим, возбужде- 
ниє) — мінлйвий; 
л.-полярний (об индукции) —змін¬ 
но-полярний; 

п.-лостоянимй (ток) — з.-прб- 
стий. 

3014. Переменять,-иить,-ся — міняти. 

змінити,-ся; 

П. заманять ( угли ) — заміняти, 
замінити. 

3015. Перемешиваеммй ( з.іектролит )— 

перем ішуваний. 

3016. Перемешиваиие — перемішуван¬ 

ня, перемішання. 

3017. Перемешивать.-шать — перем і- 

шувати, перемішати. 

3018. Перемещать,-отить,-оя (об обмот- 

ке, угл.) — переміщ4ти, пере¬ 
містити,-ся. 

3019. Перемещение ( обмотки , углей. 

провол.) — переміщ4ння, пере¬ 
міщення. 

3020. Перемотанний (я корь) — переви¬ 

тим. перемотаний. 

3021. Перемотна (я корей) — перевиван¬ 

ня, неревйнення, перемотуван¬ 
ня, перемот4ння. 

3022. Перемичка, перекладина (в бата¬ 

реє, аккумуляторе) — пере¬ 
кладка; 

л. свинцевая—п. ПЛИВ'я На. 

3023. Перенагревание (провода) —пере¬ 

нагрівання, перенагріті. 

3024. Перенагреаать,-реть,-ся (о прово¬ 

де) — перенагрівати, перена- 
гр іти,-ся. 

3025. Переиагретий (провод) --перена¬ 

грітий. 

3026. Леренапрягать,-ечь,-оя — пере¬ 

напружувати, перенапружити 

-ся. 

3027. Пере напряже ниє - пере напру' га; 
п. атмооферное п. атмосферна; 

л. внешняя, лосторонняя - П. 

стороння; 

п. внутреннее н. внутрішня, 
п. динамическое - - п. динамічна, 
п. длительиое— п. тривала; 
п. кратковременное — п. коротко¬ 
часна; 

п. наносное —п. наносн4; 
п. повторно# —п. повтбрна; 
п. реаонаненое —п. резонансбва; 

п. отатичесиое —п. статична; 


Нереїшпряжение тацгенцнальиое — Перфоратор 
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п. тамгенциальмое — П. танген¬ 
ціальна. 

2,028. Перенапряженний перенапрх- 

Ж6НИЙ 

3029. Перемов (ионов) — перенесення. 

ПОЗО Переносний ( аккумулятор , бата¬ 
рея, лампа) — переносний. 

3031. Первплетатьоя,-отиаь — перенлі- 

т4тися, переплестйся. 

3032. Первполванне (растворов) пере¬ 

повзання. 

3033. Пвреполаать,-ати — переповз4ти, 

переповзти. 

3034. Переприем — переприйм4ння. 

3035. Первраврядка — перевиснага. 

3036. Перарааряжать,-дить — переви- 

снаж&ти, перенйснажити. 

3037. Переравряженний — иеревИсна- 

жеиий. 

Зікія. Перерво предел енне (потенциала) 

-нерерозпбділ (-лу); п. ( про¬ 
цесе ) — перерозподілйння, пе¬ 
рерозподіленим. 

3039. Первраспрвдеяениий — перероз¬ 

поділений. 

3040. Первраспрвдвлять,-лить — пере¬ 

розподіляти, перерозподілити. 

3041. Первраоход (зл. зн.) — переви¬ 

трата. 

3042. Перераоходование — перевитра¬ 

чання, норснйтраченіїя. 

3043. Перераоходовать — перевитрача¬ 

ти, перевитратити. 

3044. Перерввиньїй (о формировании , 

таке) — перерваний. 

3045. Перерив (тока, сообщ.)— перерив 

(-ву)(А.); (перестан (У.,Гмч.)]; 
л. (в разгиворе) — перірва (Г 
А., У., Тмч., Рнб., АПС.)\ 

автоматичеокий — П. автома¬ 
тичний; 

п. временний—п. тимчасовим; 

п. мгновоннмй, моментальний 

н. миттьовий; 

п. медленний—п. повільніш; 
л. парциальний, частинний — п. 

пирціяльний, часткбвий. 

3046. Переривание —- перермв4ння, пе¬ 

рерваний. 

3047. Переривать,-рвать,-ся — перери- 

в4ти, перервати,-ся. 

3048. Переривающийоя — перерйВЛН- 

виИ. 

3049. Пврвоенаиме іонне ( приводов ) 

перетинання, перітин (-ну). 

3050. Первсвкать,-сечь,-ся (о проводах) 

-перетин4ти, перетяти,-ся. 

3051. Пвресенающийея (лровоО) — пере- 

8 ь ХрІСНИЙ. , . і_ _ І_1_. 1 —' 

3052. Пврвокакивание ( искр , контакпіа) 

—переск4куваішя. 

3053\ Перескакивать,-опочить — пере- 
ск4кувати, переекбчити. 

3054. Перввкаиивающий (контакт, циф¬ 

ра )—перескочний. 

3055. Пересоединение (моторов. машин) 

—перелучення. перелучення. 
305#. Пврвсоединенмий —перелучечніі. 


ЗУБ7. П.р.о.. В «и Я т к ,-«»ть - перев¬ 
чати, перелучйти. 

зиз». П.р.ет«.л.ни«й ( контакт , руко 
ятка) — Ііерест4влений. 

305». П.р.от.ш.-т к ,-.»т к - перестав- 

ляти, переставити. 

3060. ПВРВОГ..ИОЙ (контакт, лампа , 

штепсель) — переставнйй. 

3061. Перестанови* (щеток, 

—переставляння, перестИвлвн 


ня. 

п. круговая -п. колове. 

3062. Перевищать,-ситить, -«я— переси¬ 

чувати, переейтити, чія. 

3063. Перееищеиие — переСйчування, 

переейчення. 

3064 ПересищенниЙ — пересичений. 
ЗОб": Перетиранне (шнура) - перети- 
р4ния, перетерта. 

3066. Перетирать,-тер#ть,-оя — перети- 

р4ти, перет6рти,-ся. 

3067. Переток, оаерхтои — надструм 

3068. П#рвформироаание,-роака(аккум. 

пласт.) — переформовування. 
переформув4иня. 

3069. Парвформироваииий — перефор- 

мбваїшй. 

3070. Первформироаать — переформо¬ 

вувати, переформу в4ти. 

3071 Переход (шока)—перехід (-хбду); 
п. вредиий — п. шкіднйй: 
п. плавний — її. плавкИй. 

307*2. Переходиий (слоа, напряж., по¬ 
ло жение, муфта, сопротим .)— 
перехіднйй; 

п. режим — переходбвий режим 
(-му). 

3073. Перинон-детектор — ПЄрик0н-ДЄ- 

тбктор (-ра), двокристалбвий 
детіктор (-ра). 

3074. Пвриод — період (-ду); 

п. длительниЙ—П. Трив4лий. 

3075. Периодичеоиий (прерьіватель, роз¬ 

ряд) — періодичний; 
п-чность —періодичність (-ности). 

3076. Периодометр — періодомбтер 

(-тра). 

3077. Пермалой — пермалбй (-лбю). 

3078. Пермеаметр — пермеамбтер (-тра), 

залізодослідний прилад (-ду); 
л. откритмй —п. відкритий. 

3079. Периоалой — пернсалоЙ (-лбю). 

3080. Перо — дерб; 

п. аапиоиаающее, пишущее — ц, 
писне. 

3081. Перооиал - персонал (-лу); 

п. обслуживающий —п. обслуж- 
нйй; 

п. служебний —п. служббвий. 

3082. Пертииако - пйртинакс (-су). 

3083. Пертурбациоиний — збурнйй. 

3084. Пертурбация — збу рення, пертур- 

бація; 

л. атмооферная — <з., п. атмо¬ 
сферна; 


л. магииткая — з., а, магнбтна. 
3085. Перфоратор—діркув4ч (-ч4), пер¬ 
форатор (-ра). 
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Перфорації я — ПЛисГїГпа ЗТрицательная 


3086. Перфорация - діркуватій, дір- 

кбвання, перфорація. 

3087. Перфорироаальний —д.'ркуваль- 

МИЙ. перфорувАльнии. 

:^088. Перфорироаание - ДІркування, 
діркбвання, перфорація. 

3089. Пврфорировать —діркувАти, пер- 

форувАти. 

3090. Пірчітиа - рукавиця; 

п. для наб«ля — р. жильникбва, 
каблбва; 

я. предохраиительиая — р. запо¬ 
біжна; 

п. рминоаиа — р-ці гумові. 

3091. Пеоочмица (в трамвае) — пісків- 

пйця. 

3092. Патпааой петльовйй ; п. лвтле- 

обравмий (об об.уотісе) - пет- 
ійстигі. 

3093. Патлаобраанмй — петлювати», 

цетлястші. 

3094. Патля — петля (/’., А.); 

п. гиотарааисная -- ц. Пстерйліи: 
л. аакритая -п. закрйта; 
п. аамииутал —п. замкнена; 
л. ионцааая -п. кінцева; 
л. подааоиая (кольцо для подвески 
те.хеф.) п чіпко почіпнб. 

Л)95. Патушои (ни коллекторе) —гре¬ 
бінчик (-ка). 

3090. Пачатающий (механизм, зуб )— 
друківщій. 

3097. Пачатньїй (шрифт) — друкар¬ 

ським. 

3098. Печать (телеграфная) — друк 

(-ку); 

п. наяоиая — д невиразний. 

3099. Пачь — піч (печи); 

п. индунционная — п. індукційна; 
п. иарбидоаая— ц. карбідбва; 

л. алактричаоиая — електропіч 
(пбчи), піч електрична; 
п. а. плавильная —п. електротол- 
на; 

п. алектрокалильиал — и. елек- 
трогартівнА. 

3100. Пим (нагрузки) —шпиль (-лй). 

3101. Пинофарад —пікофарАд (-да). 
3103. Пирамида угольная (в телефоне) — 

піраміда вуглйна. 

3103. Пиролюаит — піролюзйт (-ту), 
п. порошнообравньїй, пульвериаа- 

ционнуй — и. порошкуватий. 

3104. Пиролюаитньїй — піролюзитбвии. 
ЗЮ5. Пиромагиитньїй ( двигатель )— пі- 

ромагнетнии. 

3109. Пирометр -- піромбтер (-тра), 
п. оптический— п. оптичний. 

ЗЮ7. Пирфотат -піростАт (-та). 

ЗЮ8. Пироалаитричеекий -- піроелек¬ 
тричний. 

3109. Пирозлектричество ПІроелбк- 
трика. 

.11 Ю. Питание (анода, мотора) — жйв- 
іення; 

п. двойиоа -ж. подвійне; 

п. многоотороннее -Ж. МН0ГООІЧ- 
не; 

п. одностороннєє —ж. однобічне. 


3111. Пмтатальнмй ,-ющиЙ (кабель , про 

вод) живильній): 
п. фидер - ЖИВЙЛЬИІІК (-К.О, жи¬ 
вильним фідер (-ра). 

3112. Питать — живити (Г.. А.. Тмч. 

УДр., Ряд.) 

3113. Питающмй (люк) - живильним. 

3114. Пишущий (рьічаг, перо) — шістці; 
п., самолишущий (аппарат) - са- 

м описи иіі 

3113. Плааающий(.ие.иенлі) -платнії!. 

3116. Плавильная злемтричаоная лань 

піч (пАчи) електротбпна. 

3117. Плавний (предохранитель. естон¬ 

ка) — - Т.ОПЕСЙЙ. 

3118. Плавний (ход, регулировапие) — 

плавким; 

п параманиьій — плавко-зміншій; 
плааность — плавкість (-кости). 

3119. Плавящийоя. плавний (о приво- 

локе) — топкйй. 

3130. Пламаннмй (микрофон, дуга , лам¬ 

па) — полум ’ ЯНИЙ 

3131. Пламя — полум'я; 

п. водородиоа— п. водневе; 
п. паяльної—II. лютівнб; 
п. раабрьізгивающааоя — п. роз- 
бризнА. 

3133. Планна —планка; 

п. распредвлитальиая — н. рімію- 
дільча. 

3133. Плантз; РІапіА’з; Рійній-; ІЧаиіе 

(слой, способ )—ГІлантеївськіиі. 

3134. Планшет - плиншАта. 

3135. Плаотина — платна; платівка 

(умен.)\ 

п. аинумуляторнал - и. акумуля¬ 
торна; 

п. асбеотовая її. азбестова; 

п. бившая в употрвблвнин п. 

уживана, 

■і. гутталерчевая-— її. гутаперчо- 
на; 

п.Гюльхвра ц. Ґюльхерівсі.і.а: 
п. аажимная -в. затискна, 

п. іааемляющая.-питальная п. 

уземлювальни; 
п. заласная -п. запасна; 

п. земляная,аааемлительная п. 

узАмлювальна; 

п. иаолирующая і. ізоляційна; 

л. коллекторная п. комутатор¬ 
на; 

п. нонтантная—и. дотичкбиа; 
п. концевая (в аккумуляторе) — 
и. кінцАва; 

п. крайняя- -н. крайня; 
п. латунная— п. мосяжева: 

л. лагиоплааная, легкоплавящая- 

оя - и. легкотопкА; 

... мвлкоклатчатая — П. ДріоіІО- 
ґратчаста; 

п. лиивйная (в громоотводе) — п. 
лінійна; 

л. масо овал —її. масбва; 
л. опорная —її. опорна; 
п. основная— п. головна, основ¬ 
на; 

п. отрицательная—н. мін\сбва; 


Пластина пластированнаи - Повер.чиостя трущаися 


п паотироааинал—□ . пастбваиа; 
плавкая (« предохранителе )— 

її. топкі; 

п. Ппанта— 11. ПлаигМвська; 
п. поденная —п. звідна; 
п. положитальная— п. ПЛЮСОВА, 
п. полюсная —п. иолюсбва, 
п. пробковая —П. коркбва; 
п. раа’вдвимая —П. РОЗ ІДвіш; 
л. рамочная- -п. ря(а)мковА, 
п. рабриотая —п. ребрбвана; 
я рашатчатвя —н. ГратчАста, 
п. рогообрааиая (в громоотводе)— 
п. рогу вата, рогАта; 
л. обагающвя (на коллекторе) 
п. збіжна; 

п. овиицовая—її. олнв’яна; 
п. оиотамь» Тюдор П. Тюдорів- 
ська; 

п. слоистая -Н. шарова, 
п. оооадмяя (на коллекторе) — »• 
сусідня; 

п. сплошиая п. сі цільна; 
п. циннсвая -н. цинкова, 
п. чатирахпольная іиккумуля- 
торная)— и- чотирипільна; 
п. збонитовая —п. ебонітова. 

3130. Пластинка — илАтівка (А., імч., 

фс., апс., дст др.); ' 

стинка (А.); плитка (А., Рнд.. 
ФС., АІІС.)\ плашка (Рнд.,ФС. п 
листвиця (Рнд., ДР-УПляшка 
(А.. А\, Тмч., ФС., АПС.), 
п. кварцавая— и . кварцова, 
п. контактная — Н. дотична. Д0- 
тичкбва; 

прадохранмтальиая — п. запо¬ 
біжна; . 

п. салаиитовая —її. селенітова, 
п. оманная- -п. замінна; 
п. стаииолавая. — И. станіолева, 
цинофо.ііипа; 
п. станлянная - п. скляна; 
п. унааатальная- п. вказівна, 
п.-анод —и.-анбд (-да). 

Ч1*>7. Плаотиннмй — платівнии. 

313М. Пластииообрааньїй — платівкува- 

тий. 

3139. Пластинчатий ( злектрод. громо - 
отвод) — платівчАстиіі. 

3130. Плата абонементная — плата аоо- 
пементна. 

3131 Платиматр — нлатиметер (-тра). 
3133. Платина — платина; 

п, листовая —п. аркушева. 

3133. Платиииров іиа — платинуван¬ 

ня, платинбваини. 

3134. Плат иниро вам ний — платинова- 

3135. Платинирооать — платинувАтн. 

3136. Платиновий — платиновий. 

3137. Планка — плівка; 

п. иаолирующая —и. ізоляційна. 

3138. Платаниа (катушек, сеток) пле¬ 

тіння. 

3139. Плетаниий (о катушке) - плете¬ 

ний. 

3140. Ппечо (мостика, весов)— рамено, 

П. ПОДВИИІИОв--р. рухбме. 


3141. Плмодмн.трви — ЯЛ*®* 

(-на), двоґраткбва лйипа- 
3143. Ппиотрои —• пліотрбн (-на), 

3143. Плит. — ПЛ ‘‘ Т „ 4 ' „ кислото- 

п. нислотоулориди 

п. н Р . И «к-к.к <« статорі) — ”• 

натискна; 

п. опорная— п. опорна. 

3144. Плити, (из масси) — . 

котушко. - плбекий, плоска 

п. Т кои’ич.окий (рефлектор) плб- 
ско-конічний; _ й 

п,-обмотаимий—II. ООвЙНеНИИ^. 

3147 . Плооногубцм - плоскоаубці (-ЦІВ). 
314В. Плоокооті. — плбща; 

Л. 6..Р.ЛЛИЧНМ, И.ЙТРМ1.И.Л— п. 
невтра-іьна. байдужа 

3149. Плотнмй — густий; " (о 
соеОинении) — іцільнии. 

313Р Плотиость (токи, заряРа) У 

„."(мех. соединения) — щільність 

(.ности); 

п. м.стиля— г. місцева; 

л пов.ртиости.л — г. поворх- 

нбва; 

л поотояииая —г. стала; 
л. раоиодейстаующая — і. 

сліднА; 

п. акоивалантная—Г. рІВНОВарта. 

3151. Плохой, худой ( контакт ) — по- 

3152. Плохо прооодящяй — поганопро- 

віднйй. 

3153. Площадь — плота, площина. 

3154. По направленню часовой стрелим 

—за годинником. 

3155. Побочний (разряд , контакт)— 

бічний. 

3156. Поварив (ечетчика, прибора) —пе¬ 
ревірка. 

3157. Поаерочний ( раечет ) — перевір¬ 
ний. 

3158. Поверхмоотний (холодильник , до¬ 
за, плотность) — поьерхнАвиЙ. 

3159. Повархмовть —повбрхня; 
п. дайствитальная —н. дійсна; 
п. аубчатая п. позуоцьбвана, 

зубчАста; 

п. кажущаяся її. уявна; 
п. контактная —п. дотичкбва; 
п. иаровная —її. нерівна; 
п. отражающая —п. відбивна; 
п. охлаждающая, охлаждания —п. 

охолоднА, остуднА; 
п. потосиая--п. полюсбва; 
л. равнолотвициальная — рівио- 

нотенціяльна; 

п. рассвивающая — П. розсівнА; 
л. рабриотая —п. ребрбвана; 
п. сіатящаяоя— п. світна; 
п. снольаящая —п. ковзна; 
п. стиковая —п. стяковА; 
л. трущаяея —п. тертьовА; 







Поверхность удедьная — Подвее коптр-филяршлн 


ЙЬ 


удільная {охлаждения) —п. пи- 
тбма; 

п. шерохоаатая— п. шерш&ва; 
п. аивипотайциальная — п. ріві:о- 
потенційльна, еквіпотенцігіль- 
на. 

ЗІЬО. Поаоана — віз (вбза); 

п. кабельная — в. жильішкбвии, 
каблбвий; 

п. ооветительная в. освітлю¬ 
вальний ; 

п, радиотелаграфная м . радіо¬ 
телеграфний. 

3101. Поворачиваемий, поворотний 

( статор )— поворітнйгі. 

ЗЮ2. Поворачиаание — повертання. 

3103. Поворачивать,-тить,-сп —повер¬ 
тати , повернути ,-ся. 

3164. Поворачиаающийся — ПОВОріт- 

нйй. 

3165. Поворот {фаз, катушки) — по¬ 

вертання, пбверт (-ту). 

3160. Поворотимй (диск, баиімак ) — по- 
ворітнйи; 

п. лодаес (ХОЛОМ) — ПОКруТНЙЙ 
тримач (-чй). 

3167. Поареждаемьій — пошкоджува¬ 

ний; 

П-МОСТЬ —пошкоджуваність (-НО- 
сти). 

3168. Повреждать,-дить,-оя — пошко¬ 

джувати, пошкодити ,-ся. 

3169. Поареждеиие — пошкодження, 

шкода; 

п. механическое -її. механічне. 

3170. Поврежданньїй — пошкоджений; 
п-иооть —пошкбдженість (-НОСТИ). 

3171. Повторний (вход, зажигание. 

вступленис) — повторний; 
п.-нратновременньїй ІЮВТбрно- 
короткочйснип; 

повторность —* повторність (-НО- 
сти). 

3172. Повторяющееся отражеиие —по¬ 

вторюване відбивання. 

3173. Повиоитель (напряме.) — ШДБЙ- 

щувач (-ча). 

3174. Повиомтельиий (трансформатор, 

станция) — підвищувальний. 

3175. Повьішать,-сить,-ся - шдвйщу- 

вати, підвищити. 

3176. Повишающий, поаьіси гельний 

( трансформатор, подстанция) 
—підвйщувальнии. 

ЗІ 7 7. Повишенив {напряж.) - підви¬ 
щування, підвищення (А., 
Тмч.,ФС., ЛИС., ДСТ.у, підне¬ 
сення (А., Тмч., ЛИС., ДСТ.у, 
підняття (А.. У., ЛИС.)', 

підіймання (А.); винесення 
(Тмч.)-, 

я. анееапиое —її. раптове; 
л. маотиое -н. місцеве. 

3178. Ловишенний —підвищення. 

3179. Погасание (лампьі) — загасання. 

3180. Поглотитель — вбирйч (-чй); л. 

(сяста) — світловбирйч (-чй); 
л. виеоиой чввтотм —ВІДЛ>' ЧНИК 
(-ка) виебкої частоти. 


3181. Погпощаемий - (у)вбирании ; 
л-моеть— вбирйність (-ПОСТИ). 

3182. Поглоидатель, поглотитель -вби- 

рйч (-ч&). 

3183. Поглощать,-тить,~оя - вбирати, 

убрати, увібрати. 

3184. Поглощающий, щательний — 

вбирний. 

3185. Поглощеиие (света , знергии > -вби¬ 

рання, увібрйння; 
п. атмоофериое— в. атмосферне; 
п. иабирательное- в. вибірче. 

3186. Поглощенний--увібраний. 

3187. Пограничная лииия (свет. потоки > 

—гря(а)нйчна лінія. 

3188. Погружаемьій (о пластине) —зану¬ 

рюваний. 

3189. Погружать ,-аить — зануряти, за¬ 

нурювати , занурйти. 

3190. Погружемие — зануряння, зану¬ 

рення. 

3191. Погружеииий - занурений. 

3192 Подавлеиие (воля, перенапрямее 

ния) — придушування, приду¬ 
шення. 

3193. Подавленний (а во.іне) — приду¬ 

шений. 

3194. Подавлять .-вить (волим, колеби- 

ния) — придушувати, приду¬ 
шити. 

3195. Податливий (приводі — податним; 
п-вооть (робочего проводи) — по- 

дйтніеть (-НОСТИ). 

3196. Подача — подавйния, подання. 

3197. Подающий подавальний; 

л. барабан, піелегр. — подавач 
(-ч4). 

3198. Подбиванне (проводи токоприем- 

ником) — підбивання, підбиття. 

3199. Подбивать.-ить — підбивати, під¬ 

бити. 

3200. Подбраоивание (злектривоза. ва¬ 

гона) аідкндапня. 

3201. Подбрасивать,-бросить - підки¬ 

дати, підкинути. 

3202. Подведеиимй^(/7іок, мощность )— 

підведений. 

3203. Подвертать,-нуть {дебете . зАіктр. 

сил) — піддавати, піддбти 
(чому); 

п-оя - підпадати, ііідпйстн. 

3204. Подвержеиие < дебете . злек. сил) — 

піддавання; п. ( пасене, форма)- — 
підпадання. 

3205. Подверженний [(дебете, злектр., 

магнит. сил) підданий. 

3206. Подвео — почіпка (Г.); причіпка 

• (У., ДСТ.}\ навіска (УДСТ.у, 

дармовис (А.. /’.): вервечка 

С Др-У. 

п., лодвешивание чш.іяШія; 
л. аотатнчеоиий—її. астатична; 
п. бифилярний- її. двониткбва; 
п. блочний -п. «мочкова, 
п. двунитиий, бифилярний м. 
двониткбва; 

п. Кардана —н. Кардашвська. 

п. коитр-филяриий — И. протн- 
ниткбва; 


Ппівес киутильпми — Г.идиорани 
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В. крутильний— п. закрутні;^ 
п. на паїаиа— Чіпляння на жалі, 
л на оотрив —ч. на спичці, 
п! одиомитимй — пбчіпка одно- 

„. поіоротімй (колби випрями- 
теля) — п. покрутнй, 

В. потолочннй— п. стельова, 
п. продохракитольний — п. запо 

в. протиоокктний —п. нротинит- 

п. прушкнкий—п. пружинна, 
в. опуоиной—гі. спускнб, 
в трубчатий—II. труоч&СТв, 
в! ункфкляркий п.однониткова, 

л. шиуровой п . шнурова 
4207 Подвоєна, подвас — пбчіпка, 
л. (процесе) чіпляння: 

П боковая і тролле я і — пбчіпка 
6ічн4; 

В. катанариая п. ;| “ нцю ™ ва ’ 
п кокоольиая —п. конебльна, 
я. люлачная —п. колискова, 
п. носовая — П. носова; 
п. осевая—її. В1СН&; 
о. поперечная (раб. проводи) — п. 
попербчна; 

я. продольиая—п. иодовжна, 
я. простая—и. проста; 
я. траверсная —п. траверзна, 
я. цепная-— п. ланцюгова, 
я. ярмовая—П. НрМова. 

4-208 Подввоний (крючек, скоба, шнур, 
изолятор ) — почіпиии; 

П. петля, нольцо для лодвесни 

вч'шко ночіпнб. 

3209. Подвешеиний —почеплений. 

3210. Подввшивание -ЧІПЛЯННЯ. 

3211. Подвешивать,-оить — ЧІПЛЯТИ, 

почегаіти. . 

3212. Подвигаиие (щетки) посування, 

посунений. 

3213. Подвигать.-нуть — посувйти, по¬ 

сунути. 

3214. Подвижной (держатель, база)— 

—рухбмий; 

п-иооть— рухомість (-мости). 

3215. Подвинутмй (о щетке) посуну - 

3216. Подвою (тока)—шдвбдження, під¬ 

ведення . , 

11217. Подводнть.-вости — підвбдити, 
підвбсти. 

•*•> і« Подводимй (кабель) — підвбдний. 
3219. Подводящи (провод) шдвід- 

32*0 Подготовиа (столбов) підготб- 
влювання, підготовлення. 

3221. Подготовлеиимй — шдготбвле- 

11222. Подготоаяять.-аить — готувати, 
підготувати. 

Поддерживаниа (напряжених,про- 
вТоаОуш) - підтримування, 

3224 Поддорживатьжата - ШДТрйму- 

вати,іпдгрймаїп• 


3225. По «;!^“"рин5йй тР ^ 

3226. п ГГпТо“«) Т -“-“р^ваняя: 

3027. ПЙ№^- 

3228 П Р о:ІЇ.ТД:^ т ро*о.а)-сі- 

3229. Подар7ивать,-«уть сіпати, 

ну ти. іпккпмил конденса- 

4930 Под»аряд к * (аккумул., . 

3220. по «* р ^ _ підебжування. Під 

сніження. піясніж'- 

»*»»• П Та™ Я Гд Т снЖ. підснажйтй- 

3232 Подааряжанний — шДСНІЖвНИИ- 

1233 Подаамимй (кабель, антенна,сет ь) 
-підзбмнип __ ведена 

3234. Подииолаииая аода 

3235. Подкмолять,-лить - нідкислгіти, 

3236. Подклад.ииий 

3>37 Подкладмааиио іпдк.іод 

підкладений. . 

з >38 Подиладиаать,-дасть,-оя - під 

кладбтн, підкласти,-ся. 

3239. Подиля>чать,-чить підмикат 

3-240. Подиовообраіиий (магнат)-^- 
ковув4тий. 

3241. Подиос -- косяк (-ка). 

3*>42. Подлиииий (о телеграмме) \ 
воїшснии, оригінальний. 

;^43. Подмагимчвииьій — підмагнетбва- 


3244. ПОДМ.ГИ-ЧИ..НИ. - підмагнетб- 
вуваннн, підмагнетування. 

3245 Подмагничивать.-тить — підмаї- 
нетбвувати, підмагнетувати. 

3246. Подмагничивающий — підмагие- 

тівнйй, підмагнетувальнив. 

3247. подиимвние.-тие (ключа) ПІД* 

манни, підняття. 

3248. Подимм»ть,-иять — підіймати, пі¬ 

дійняти. 

3249 Подиожка м»олирук>Щ*я підні¬ 
жок (-жка) ізоляційний. 

3250. Подобне (кривьіх) — нодіоність 

(-иости). . 

3251. Подогрввание— підігрівання, пі- 

дігріттй. 

3252. Подогревать,-реть — підігрівати, 

підігріти. 

3253. Подогревающий (спираль в лг.нпе) 

—підігрівний. 

3254. Подпертий (столб, опора) — під¬ 

пертий . 

3255. Подпирать.-пврвть підпирати, 

під(о)н6ртн. 

3256. Подпирвющий, подпориий — під-. 

иірнйи. 

3257 . Подооркв — підпірка; 
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Подпрьігивание — Покривать 


Подпрмгиваии* ( щеток ) — під¬ 
скакування. 

Подпятнии — підп’ятник (-ка). 
іійтка. 

Подраад*п«ни« — підпбділ <-лу». 
Подрав дел ви ний — ПІДПОДілении. 
•-&203. Подравделительнмй ( одоске )—ПІД¬ 
ПОД ІЛЬЧИЙ. 

32*>4. Подраадалять.-лить — ПІДПОДІЛЯ- 
ти, иідподілгіти. 

7І2Н5. Подрегулирование (возбумсбения , 
напряжения) — підрегульову- 
напня, підрегулюв&ння. 

3200. Подрагулированимй—підрегульо- 
вапип. 

32*17. Подрегулироеагь — підрегулвику¬ 
вати, підрегулюв&ти. 

3208. Подовечиик — свічнйк (-кй). 

3209. Подове чнимовьій — свічниковип. 

3270. Подали хром ньій ПІДСИНХроіІ- 

шін; 

п-нность ІІІДСИІІХрбННІСТЬ (-ПО¬ 
СТИ). 

3271. Подолушиваииа {розговори в те- 

леф.) - підслухування. 

3272. Подслушиеагь.-шать — підслуху¬ 

вати, підслухати. 

3273. Подстаака — підставка; 
п.,лоднладка (О.ІЯ злемен/ПОв , ак- 

ну му. ІЯ/поров) — підкладка.п і д- 
.мостка; 

п. изолирующая -підставка 1.10- 
шціїши, 

п. иаоллторная—п. ізоляторна; 
п. оадлообрааная (изоляторная) — 
п. сідлув4та. 

327 1. Подставленмьій 11ІДСТ&ВЛЄ1ІИМ. 
327О Подставл ятьвиті» -- ПІДСТавЛЯ- 

ГІІ, підставити. 

327(». Подстаноама - підставляння, шд- 
«тавлешія; 

п. нруговая —п. колнвс. 

327 7. Подотаиция --шдст&ція; п.{злек- 
трическая) - шделектрбвня; 

м. аккумуляториая — п. акумуля- 
і прна; 

п. на отирмтом воадухе и. па¬ 
ди ірни; 

п. повьіоитвл ьная , повмшающая 

н. підвищувальна, 
п. подвижная вагоне' п. |»\- 
\оча; 

и. понижающая , пониаительмая — 

п .шижна; 

п телефонная и. телефонна. 

327 8. Подстилна гуттапврчевая під¬ 

стілка гутаперчева. 

3379. Подталкиванне {вагона) —• підпи¬ 
хання. 

3280 Подушечка {0лЯ закриваний уха. 

пхелеф.) —• подушечка. 

3281. Подушка (сіл.ч опирания поО кн¬ 
игу опори) - подушка. 

32 ч >2. Подшипник - вальниця; 
п. стоячий в. стойча; 
п. щитовой в. щитова. 

3203. Подшипнккоаьій {щит машинм , 
мотора) -- вальнйчнии. 

328 1 Под ем (напряме ) - - підіймання. 


3283. Под виник -підбйми: 

п. груаовой— п. вантаж і ін; 

п. паооажирский— п. пасажйрна; 

п. оудовой -п. суднова; 

р. алеитричеокий —електроиідбн- 
ма, підбйма електрйчна. 

3280. Под ємний, поднимающий {мо¬ 
тор, кран) — підіймальний; 
лампа ( стоячая) — висувна 
ліімпа. 

3287. Пожариий ( сигнал , телеграф. 

опасность ) — пожбжний. 

3288. Повитка радиографичеоний — по¬ 

зитив (-ву) радіографічний; 

м. рвнтгеноаский — П. рентгенів¬ 
ський . 

3289. Поамвиой, вьіамвиой ( сигнал)- 

викличний. 

3290. Покаїанив {прибора )—показ (-зу). 

3291. Покааатвль —• пок&зник (-ка); * 

п ., козффициент —сучйнник (-ка). 

3292. Покаамваиив (прибора) дока¬ 

зування, показання. 

3293. Покаамвать,-аать показувати, 

показати. 

3291. Покатий {фронт виміни) ■ спади¬ 
стий ; 

п-тость — спадистість (-стости). 

3296. Покачиваниа (колом) — нохйт\ - 

напня. 

3290. Покачиаать,-оя -- похитувати. 
-ся. 

3297. Покров покриви (Г.); покрі¬ 

вець (А.. Г , У., Тмч.); по¬ 
криття (А.); накриття (А.); 
покрова ( Тмч.)\ 

н. асфальтовий {кабе.ія) н. ,к- 

фальтбва; 

п. гончарний - 11 . череп яна; 
п. джутовий - ц. джутова; 
п. железньїй —п. залізна; 

п. кераминовьій . гончарний ц . 

череп яна; 

п. лептонний— п. стьожкова; 

п. предохранительньїй - п. запо¬ 
біжна; 

п. пролитанньїй -н. наносим, 

*п. оеинцовьій -її. олив яна. 

3298. Покриваймо,-ригне покриван¬ 

ня, покриття; 

м. бронвй- нанцеруваніїя нйіще- 
рбвання; 

л. гальваничеоное металлов 

і альванізація метдлів; 

•і. воском воскування, носкован- 
пя: 

п. защитител ьное (ОЛЯ ПрОвОбов )— 

п. захисні; 

п. медью {углей) гюм ідншвап- 
• пя. ііомідинішя; 

п. металлом гальваническое - ме¬ 
та. повапни, метал вона її її я галь¬ 
ки п ічне; 

... никкелем— п (клювання, шкльб- 
ваїшн; 

п. овинцом оливчкапля, олпво- 
нання. 

3299. Покрмвать,-рить покривати. 

покрити. 


тЬїкпнвать асфальтен — Пи.шров>иие_ 
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... асфальтом— асфальтувати, по- 
П. врои.й " 8 панцеруват», обпаице- 
„.їГІЇпоть* - іиікінтюватисм. 

„ ;'іко» 1ТИ т'вкУвитп. Ш' іякувити; 

П МВВЬЮ-МІДНЙТИ, ІЮМІДНИТИ, 

металлом - металювати. пош- 

... ми«и™«- імклюват», понік- 

оомицом — олнвувати, посли 

Толой - смолити, посмолити. 
330». Понритий (ллектроб. кон 
покритий; 

П. бронвй —панцеронянин; 
л. жиром- -масний, 

п. ланом— (Тіо)лакбвашш, 

п м«аьи>—ІЮМ Іднеиии, 

П; металлом ( уголь) (Ііо)мвта-тьо- 

п овинцом _іпо)оливбва»ий; 

Л . омолой - (ііо)см6леиии; 
л. швлпвмо»—(по)шелакбваний. 

3301 . Покрмшиа - цокришка, 

П. И.ОЛИРУЮЩОЯ —“• 

п. продохрвиитолииоя (КОЖУХ) 

». захисна; 

о. еолітовая—П. і’В.КИІОВа, 

п. отвкляииая—П. ек.інна. 

3303. Пол - підлота; п . (Черев.) 

мит (-м<“ ту); 

„ „ружииящий (.« мектр-поО ем 
',,»«)-»• ПруИПІІШСТИИ. 

зар;!. Поло (маги ., лмктр ) поле ^ •. 

. 1 .. д\. Тмч.. <Р 

п боковов—п. бічие, 

П. аихрввое -П. вихрове; 
п ВИВШИВВ -II. ЗОВНІШІІС, 
п вращаютоося П. "ОерТОВС, 

Л вторичнов П. вторинне, 
п. глаавоо — II. ТОЛОВІЇ». _ 

п добавочиоо, дополииталвиоо 

п. додаткове, . 

арвиия (в фотометре) а. зір 

„ 'исиажвниое II. перекру чене; 

--о. п.-нпроонб 

п моммутмружшв® — 11 • КІ|М У Т - 

.. и7мпвиснрук>іц»' -и- компи1 '- 

і-увальне; . 

магиитноо п ■ магнетне, 

... моотноо (магншпное) п. ми 

Г^окротноо- и. мнотократшл 

п. многофааиов (.иагн.) 

„ набпмдония (в фотометре)—о. 

.. *маппвотожанноо, и.сло.иио. 

. ...... О..."®* - П "1 

мірне; , . 

... одиночное -и. одиничне, 


илннаинім — ПОЛА ОДНО- 
поля одиоимвим«« 

„ “^и Н .р«- - "ДНС Д. 

не. ортогональне, 
лпноеио*—основне; 

;■ отмлоияовщ.в (магншпное) ч* 

п В п ‘ Д ,=о. (магн.)-- 

„ лормоянчоон» Оїрвінммав»» 

п и: Р м^. Ч (ГгнТ-п Є ’рУ^-«. 

:■ ^л;;Го..ии« ор (7.—«>- 

пол.77Г. 6В -Гпо..е Г не^ 

П. поотояииов (.мпгн.)—п. «“йле, 
п продольиов—и. иодовжіїв, 

„ п -а“йотаук>що. -п. подовжнє, 

„ „роможуточиоо -н. про» 1 *"*: 

„улосиру ющоо 1 .. пульсацій 
ИЄ ’ нодвьотвующо*—п. ВИСЛІД¬ 
ИВ___п мівномірне; 


_ номериов—н. рівномірне; 

П Р „" „„ми.инкі — поля різне- 

ПОЛЯ рМИОИ»" пп 


ПОЛЯ ріїноми»""" 

йменні; , 

п раоовяииов— и. розсіяне, 
п о лампами,Л1ЄЛЄ10. П.ЛЯИПОВі . 
л. сравнония (в фотометре ) — п. 

іюрівигільие; 
л орвдивв— п. середнє, 

П . той»— п. струмове; 

П трвхфавиов^п. трифазове, 
п! уравнитвльное -її. вирівпяль- 

не; 

п. фиитивнов-— 11 . уявне, 

п. влвитрмчвоков — п. електричие, 

П. злвктромагнитнов — П. ЄЛЄК- 
тромигнетне; 

п. злвнтроотвтмчвеков — н. елек¬ 
тростатичне; 

п. вллиптичвоков— П. еліптичне. 
3304. Полввой (пзоляшор, телеграф )— 
польовий. 

330а. Полввний — корйсннії; 

п. ,активно* евчвнив- чинний пе¬ 
рекрій (-рою); 

п.-отпущвмная аивргия корнс- 

но-віддана енергія. 

3300 Полвун — пбковзєнь (-зня), 

П. дуговой (в трамв. буге)— п. ду¬ 
говий; 

П. контактний (в реостате)-- п. 
дотичкбвий. 

3307- Полвучий {о раі творе) • повив¬ 
шій; 


п-чветь (растворов) — іібвзькість 
(-кости). 

3308. Появу шив, полауи — ибковзень 

(-зня). . 

3309. Попимвривация — полімерий&ція. 

3310. Полимвривировать — подімеризу- 

вути 


ааи. .«олимвривоааиимй — полімери- 

збваннй. і 

3312. Пояироваиив. -альвон. —/поліруй 
вання, полірованви. 
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Полированний —»ІІолупроводимьій 


331^. Полированний —полірбванип. 

3314. Полироаать - полірувати. 

3315. Поларовочная — полірбвня. 

3316. Поляци мли чавим й (о системе)— ■ 

многоциклічиий, поліцикліч- 
ШЇЙ. 

33 ІК. Полнота ( диаграммьі )— повнота. 

3319. Полньїй (ток , шаг, солротивление) 

—-пбвний; 

п-нооть —пбвність (-насти). 

3320. Половинний (о напряж.) — поло¬ 

ви ішип; 

п-ность — половйнність (-насти). 
3321 Половин чат мй (о решетке , форме, 
секции ) — лоловйнистий. 

3322. Половой (изолятор) — підлогб- 

яий, помостбвий. 

3323. Пологий (фронт) — положистий, 

полбгий; 

п-гооть — положистість (-тости), 
нолбпсть (-гости). 

3324. Положений -- положення; ста¬ 
новище, 

п. аисиальное — п. вісие; 
п. вертикально* —П. ПрЯМОВИ' Н«*; 
п. вааимиое— п. взаємне; 
п. горизонтально*—п. ПОЗЄМє; 

п. еадовое ( контроллера ) - п. 1з- 
довб; 

п. конечно* —п. кінцеве; 
л. крайнєє ( предельное ) — п. гра- 
(я)нйчне; 

л. наивмгодиейшее - п. найко¬ 
рисніше; 

п. начальнеє -п. початкове; 

п. (не)лравильнов Н. (непра¬ 
вильне; 

п. нулааоа— н. нульове; 
п. олросноа, /пелені.—п. запит не; 
п. ответное — п. відповідні; 

П. пврвговориов —п. розмбвне; 
п. пвреходное —п. перехідні; 
п, предельное —> п. гра(я)нйчне; 
п. прмтянутов (якоря) — п. при¬ 
тягнене; 

п. промвжуточнов— їх. проміжне; 
п. рабочее —н. робоче; 
п. смещенио* (щепюк) — II. зсу- 
і нуте; 

п. рреднее— п. середнє; 
п. ходовов —п. ходові; 
л. жваториальное — а. еквато¬ 
рі яльне; 

Л. ІКОЦВНТрИЧВСКО* 11. ексцен¬ 

тричне. 

3325. Положитєльньїй (ток, шряО )— ^до¬ 

датний; 

л. (к.-л. преОмет : уголь, шина, 
клемма) —плюсовий. 

3336. Полооа — см>га (Г., У., Тмч 
Км., ФС., Т., мтк.у, 
полооа (мета^^лич.) —штаба (Г., 
У., Тмч., ФС., Рнб., МТК.у 
стяга (/’., У., ФС.,Рнд., Т.у 
пасмуга (У., ФС.); пруг (У., 
Тмч., ФС., МТК.У пересмуга 
(У., Тмч., ФС.); пас (Г., Тмч., 

ЛГ і- 


п. боновая — е. бічна; 
л. б. верхняя —с. б. вища; 

л. б. нижняя— с. б. нижча; 
п., лвита иаолировочная— стьож¬ 
ка ізоляційна; 

п. контактная (в реостате)--шта¬ 
ба дотичкбва; 

п. коробчатая — ці. коробкувата; 
п. латунная— ш. мосяжбва; 
л. нвдная— ш. мідна; 

п. литательная, шина — шйважи- 
вйльна; 

п. проводящая штаба провідна; 

л. рвепрвделитвльная. шина ши¬ 
на розподільча; 

п. ообиратвльиая, шина —ш. збір- 
ча; 

п. оовдинитвльная, шина ш. 

злучнб. 

3327. Полооатмй (об освещении) —смуг¬ 

настий . 

3328. Полоока — смужка; п. (мепіа.іла) 

—штйбка; 

л. бумажная -г. паперова; 
л. контактная с. ДОГИЧКОВа. 
л. реактивная—с. реактивни. 

3329. Полосовой імагнит, меОь)- шта¬ 

бовий. 

3339. Полость (трубки) — дутина 
3331. Полотно— полотно; 

л. миканитоаое —Н. МІКаМіТбік». 
п. промаслвннов—и. проолієне; 
п слюдяиов—н. іпгнякбве. 

333*2. Полотняний (мешочск в злементе) 
—полотняний. 

3333. Полуавтоматичвсний -Цол\..вто- 

матичнин. 

3334. Полуваттиий - півватний. 

3335. Полуволиа ■ ШВХВЙЛЯ. 

3336. Полужидкий (изоляцион. матір.) 

—напіврідкий. 

3337. Полу*анрь»тмй (о Оинамомаїииие) 

—напівзакритий. 

3338. Полуааряд — полу наснага. ) і 

3339. Полузаряжеммий полу насна¬ 

жений. 

3340. Полуканал полу канал (- іу). 

3341. Полунольцеаой ізлсктромагішіп) — 

швкіл ьцевии. 

3342. Полукруглий у злек пірометр) -шн- 

круглии; 

■і. вводь ля втулка - закарлюче- 
ниіі у її у с кий и уту.ток (-;іка), 

полу нруглость — ІЛНКрУ ГЛ ЇСТЬ 
(-ЛОСТИ). 

3343. Попуотвод, полуколено - ііінко- 

л іію. 

3344. Полуоткрьітьій {кани.і) Паїїів- 

відкрйткн 

3345. Полуотражвиньїй (свет, .іуч) -па- 

ців відбитті, 

П-ность ШіШВВіДбЙТІСІ 1. (-ТО¬ 

СТИ). 

3346. Полупвриод —полуперіод і-ду). 

3347. Полупроводник - по.іупровідпйк 

(-ка) 

3348. Полулроводмммй 

ний: 


полу привід- 


ІІолупр оводимость - Пониженньш 
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п.моотк — полу провідність (-НО- 

3349. Попупряиой (о включати )—напів 

Посередній. _■ 

3350. Попурввмяинмй (свет) 
я.иооть 1 — н’апіврозсіяність (-но- 

СТИ ^ т.мчібкий — напівси- 

3351. Попувимі.»тряч.вни 

п-иовть* 1 ”— И ' напівсиметрйчність 
(-НОСТИ). 

3„-у. Попуоф.р» — ПІВС ^Р^: 

п аноди.я—п. анОдна, 

п ; К.ТОДИ.Я—П. катбдіш. 

3353. П.ЯУ.Ф.Р-.—* - ПШСФЙРЙЧ 
п -и“от’ь — иівсфврйчність (-НО- 

сти). 

***■ ^:Г. Р р.Т.Гя^. -о.світо- 
розсів на. 

3355. Попушаролой (рефлектор)—тв 

3356 . По К п У ий С (« И ™. колонка) — Д\тиіі. 

порожнистий. 

3357. Попм.ояамм. (елементом) — кори- 

__ уривчасте. 

3358. Польаояатьая — користОти - • 

335К. Полю., роїв; РоКт);^>о1е(т £ 

1 .ЛЮС (-са) (У*» 4 гіст ЛФ . 
рии (Тмч., ,ФС., ДСі., 'П'*'., 
ЛР-); іпрочілок (Пул.)-, ПОЛЬ 

.ЛІгм.и-й.н. чинний, иктйв- 

п юіаііІИМЙ—П. ЗОВНІШНІЙ. 

я! лнутр.иний—Ті. внутрішній. 

п. ■•ПОИвГ.Т.ЛЬЯМ* — П. ДОП 

„ “м™уп»я»«ив— II. витичний; 

„ доб».ояиь4Й-—п. додаткбвий. 
п. «ликиутий- п. замкнений, 
п ввевиой—п. земний, бігун ( на), 

п «індиферентний— п. байдужий, 
п. :^ирук>щий коммутацяои- 
ИЬІЙ -П. комутаційний, 
я нагннтнмй—п. магиОтний. 
п неподвижнмй—п. нерутоннй, 

, п. одноии.ниьіе — полюси одно- 

отрнітшіннь.» (« елементах)- 
п. ВІД'ЄМНИ Мінусбвий. 

п. ЛОЯРНЖНЬІЙ П. РУ^МИЙ. 

плплАия центр подобия \круг 
"■ "ш«рм ,-пентвр (-ТР», по- 

.. Д „“„ Н ожит.лаиь.йі в зл ементах)- 
' додатний, плюсовий, 

„ ПООЛ.ЯО..Т.Л.ИМЙ- п. низко 

противоположяи. — П-СИ про- 
„ Г.Гои-.ияь.. - 11-СИ р.ЗНО- 
«мрнйй—Н. північний; 


П угонам** (ллектроо) - »1'* 

1мнмі-п.№* ,, |;" т „, Ч | М . 

4360 полюсний 

' п .^умігГ-ао^созиОчпии папір 

ЇЇ® (расетояние)- межи- 

пол “ с о« а ь-ш“тюс0віс4ь (-ВО- 
3361. Пвлю.новть но.ія 

ст). . д полярива- 

3363. Поллрм.*цмонм«я 

3363. Поляри.виия ^-олярилни-я^^ 

п. гміьяяя" 4 **"*" 

пінна; _ п „опервч- 

П . діеамвтраяьиа»* 

никОва; ’> діелек- 

П. дм»п.нтрмч.ояая 

ГР . Й гиит’и»я п. магнОтна. 

п. “» гнити *" _ „оляризОва- 

3364. Попяря»о»яии* 

п-ноота - поляриайваиість і-но- 

3365. Пммр»»оя»ть — ""^из^Оиий; 
3367. Поля В р ) -.,»«-й - поляризувала- 

П ^м^ать.-ятята шектроО емек- 
П тролит) — у(в)иіш0ти. у(в)мі- 

3370. п^щ.»я. - прииішення; 

п. анкумуляторное — акумулн 

я. аппар’атим — апаратне; 

- гзльвані- 
... «рія ямняиомашигмм—динамОв- 

п.'^я форммроваиия (пластині 
формувалася; 

П. кслитательиое, отаиция ви- 

проббвня; 

П. мотельно* паровичня; 
п. машинно*- мишинбвия; 
п. ммогооаетное — приміщення 
многосвітлбв**; 

распределктельиое - II. розпо¬ 
дільче, роааодільня; 
п. транофореааториое — ТраИСфор- 
маторня. 

3371. Понижать,-»*»та,-оя знижува¬ 

ти, знизити,-ся. 

3372. Поиижающий (трансформатор, 
подстанция ) — знижнйй. 

3373. Понижеиие — знижування зни¬ 
ження. 

3374. Поииженний (о напряде.) — зни¬ 
жений. 







Понизитесь —• ііоступательньш 



3375. Пониіитспь -- лщл.і вач (-ча); 

п -трансформатор — зийжувач- 
тринсформАтор (-ра). 

337*1. «Поняті, телегр. —зрозумів. 

■'•377 Поочередний (о настройке)- -пс- 

Чі'реЖІІИІІ, 

п-ность -почирежність (-ности).' 
3378. Попаданні ( света через отверстие , 
света па зкран) -— попадання. 
3371». Попадать,-паоть (о сеете , кон¬ 
такт?) —попадати, попасти. 

3380. Попадающий (свет, контакт) 

попаднйи. 

3381. Поперемінний - поперемінний; 
п-нность - поперем ІИИІСТЬ (-Н0- 

СТИ). 

3382. Поперечний (виток, вентиляция, 

траверса) — поперечини; 
п ,-дейотвующий (о поле) — попе- 
]»е.чнии; 

п -мамагиичиаающий — попереч¬ 
но- м а гпету вальним. 

3383. Попоаа гроаоотметчим —Попова 

грозопоказішк (-ка). 

338 і. Попопнение -поповнювання, по¬ 
повнення. 

ЗЗЯГі. Попопнитель. репленшир —ІЮПОВ- 

нювач (-чи;. 

3380. Попол мять,-нить — ПОПОВНИТИ, 
ПОПОВНИТИ. 

3387. Поправка (исправление) — попра¬ 

ва; п. (потечете)- поправка. 

3388. Поправлемньїй (аппарат) -- по¬ 

правленим; п. (починений) по- 
лап >дже ним. 

3389. Поправлять,-вить — поправляти, 

поправити; п. ( починать ) — ла- 
П'дити, полагодити. 

3380. ПопрааочмьіЙ (козфф.) — поправ- 

КОВІІІІ. 

3381. Пора — йора. 

3382. Поражать,-еить—уражати, у ра¬ 

нити . 

3393. Поражение ( зле ктричес швом) — 
уражання, ураження; п. (ме- 
сто) -урайка. 

3384 Поражанньїй уражений. 

3395. Пористий (сосуд, злектрод) —но¬ 
рії стіш; 

п-етооть -пористість (-тости;. 
339*;. Порошковий (микрофон)— порош¬ 
ковим . 

3397 . Порошкообразньїй ( пиролюзит , се¬ 
ра) порошкуватий. 

3398. Порошок - порошок (-шк>’); 
п. графитовий ц. графітовий; 

п. металиаированний — П. мета- 

іізбвании; 

... металлическийп. металевий; 

• і. полировальньїй — 11. ІЮЛіру- 

на.іьнип. 

3399. Портативний (прибор, приемник) 

- похватний, портативний; 
п-иооть — іюхватність (-пости;, 
портативність (-пости). 

3409. Порча (проводив) — псування, 
псуття. ибисув (-«>)• 

3491 Порядок (рабимчастотьі) — - поря¬ 
дні. (-дну): 


п. аиоокий—її. ВИСОКИЙ; 
п. иианий -п. низький. 

3402. Пооледовательний (о соединенци, 

обмотке. возб уждении) — низ¬ 
ко вйй ; 

п. по^троеиие (диагр.) — посту¬ 
пове будування; 

п.-параллельний пизково-рів- 

ноб іжнин; 

поолвдоаател ьиооть (освещени.ч, 

времени) — послідовність (-но- 
сти). 

3403. Пооледейотаме диелектричаокое — 

аіслячйн (-ну) діелектрйчнин. 

3404. Пооледотвиа ( повремедения ) — на¬ 

слідок <-дку). 

3405. Поаловная плата — п.ріта від 

слова, відслівна плата. 

3400. Поот, с.ц.б. — пост (-ту); 

П. блокировочмьій —ц. блоківнйй; 
п. иополнительньїй —п. виконав¬ 
чий; 

п. крайиий ( блокировочньїіі) — п. 
крайній; 

п. неіавиоиммй—II. незалежний, 

п. питательиьій. пункт пуНКТ 

живильним; 

п. путеаой— пост шллховгіи; 

п. раопорядительньій II. розпо¬ 
рядчий: 

п. оганционимй- її. стадійний; 

п учаотковий бпокмроаочиий- -П. 

дільничним блоківнйй; 

п. цеитралиаационньїй и. Цеіі- 

тралізац іншій. 

3407. Поотавнть номер (на епюлбе) — па¬ 

ну меру вати. 

3408. Поотаещнн (зл. Лі.) — постачаль¬ 

ник (-ка‘. 

3409. Поотаноаиа (штепселя) - постав¬ 

лення. 

3410. Постель (кабеля) — постеля. 

3411. Поотепенний (о нагревании. роз¬ 

рядне) повільний' 
п-ННОСТь - повільність (-пости). 

3412. Поотовой <о Судне, байте) —- по¬ 

стовий: п. (о распреОелит. по¬ 
сте) - пупктовйи. 

3413. Пооторониий (шулі) - стороніші. 

3414. Поотояниая - стала. 

3415. Постоямний - -стАлии: п. (по вре¬ 

мени) постійний; 
п. ключ (вьіключателя) — невии- 
мании ключ (-ча): 

■і. тон; ііігесі сиггепі, соііітиои?> 
сиггепі; Іі1еіс1і8Ігоіп(т); сои- 
гапі(пі) сопіти — прбстин 
струм (-му); одностайний с .: 
п.-полярний —стАло-полйрний. 

3416. Постоянотво сталість (-Л0СТИ). 

3417. Поотроение (<)иаграммьі) —буду¬ 

вання; 

... пооледовательное — б. ПОСТУ - 
пбве. 

Зі18. Поотроенньїй — побудований. 

3419. Постройка — будівля; 

п. (процесе) — будування, будб- 
вання, побудова. 

3420. Посту петельний поступний: 


Поступательность — Правило Амперу 
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п-нооть —поступність (-НОСТИ). 
и>1. Посилеемий (о волне) — відря- 
джуваний. 

3422. Пооьілать.-олать посилити, пі- 

слАти; п. (знергшо, волям) від- 
ряджАти, Відрядйти. 

3423. Посилив (волим) —відрядження, 

:(124. Поомпаии",(пескол) — іюеиїтиня. 

3425. Посипай ний (песком рельс) 

ейпанин. 

3426. Поомпать, посипать— посипати. 


посипати. 

3427 Потемиевший — потемнілим. 

3428 Потемиеиие (о лампе накол.)—по¬ 

темніння, потемнення. 

44*9. Потоииеть (о лампе накалпвания) 
—потемніти. 


•'4411 Потейциал — потенційЛ (-лу), 

• 4>0 - П абсолютний, 

п вашимиий— п. взаємний; 

п. воебуждающий—п. збуА^ и ’ 

п. магнитиий —п. магнітний, 
п мехаиичеоиий —п. механічний, 

О. нулевой п . нульовий; 

„ одиивковий'—п. однаковіш, 
поотояииий п. стАлий; 
я. рввиий—п. рівний, 
п. овархисировой п. ііадіСКрО- 

П. елеитродииамнческмй- -її. »*лек- 

тродипамічний, 

п. електродний- П. •• іектроднии. 
п. алентроотатичесний ”• лек 

тростатичиии; 
п.-градиент — п.-граДіЄНТ 
3131 . Потеициальиий (регулятор, козф- 
фициент) — потенціальний. 

3432. Потеициоматр -- іютенцп>метер 
(-тра). 

3 433. Потеря — втрата, 

п. добавочная —в. додаткова, 
п. вуедиая — в. шкіДнА, 

п. ааряда, оамораеряжеиие-сами- 

вйсиага; 

о. иемеримая—в. вимірна, 

п иаибольшая— в. найбільша, 

п. наимеиьшая—в. найменша; 
п-ери общие в-ти загАльїл; 
п-ери отдельмие—в-ти окремі, 
п. перемеиние—в. змінні. 

; і 43 4. Пот.ряинмй 

(435. Поток — потік (-тбкі) У-*" 
Тмч <? ‘-)\ течія (Г., 

У.)\'ст. лцінь (Г . Тмч , У., 
Др.)\ струмок (Г., У •)* 

п.ТТпьвмичі’сімій— П.ііальваиіч- 

п магнитиий—п. магнітний, 
п! проииаивающий—п. пронизли¬ 
вий; ... 

п оаетовой--п. світловий, 
п ' силовой—її. силовим; 

П. тепловой п. тепловий. 

143В Потолочнь.й (крюк, подме, Осржа- 
тель) стельовий; 


П. 6р., вр>««т — настильник (-ка) 

лямпоний. _ СМО- 

343Т. Пвтрабитвяь (ал. знер ) 
живАч (-ча); н 

крупний -о ВЄ;™ КИЙ ' 
п. мрпиий с. дрібнйй. 

У4;ік. Потр»«п»»и» (знергип) 

вАння, наймАнШе*. 

п; в ^7Ги^ЗочАсие; 
^Г.:Ги:Г С .; М илАс„е; 

УЯ.ПКИО.-С. ..д ме. шім 

п. снетчииа на оаби с- ^ 

Іічйльииком. 

:і 4 39, Потр.бля .—й (Об здергпи) спо¬ 
живаний ....... ИВІІТІІ. 

3439а. Потравлять,-бить 

СІІОЯСИТИ. м , по— 

3449. Потравний (о мощности ) 
трібний. 

3440а. Потусянать - потьнаритисль 

3441 Потухаймо (Оугиі 3 1 а У _ 

з(а)гАснення: п. (колебаний) 
угамбвувапнн, 

1442 Літувать,-тухнуть - з(а)гаСАТИ, 

- угаиовува- 

тися. угамувАтися. 

3443. Потухающий- з(а)гасШІЙ, п. (о 

лебаниях) - уічіМівіШН. 

3444. Поту^ший— з(а)гаслни, п 

баниях) угамбваииИ. 

•ні-. Похитроп Ііохітроп (-па). 

3440І Походний ( аппарат, батарея»— 

похідний* 

0447. Поява, радно , - хрупт (-П), 
п. оухая- -Ґ. сухий; 
п сирая—Ґ. НОГКИИ. 

3448 . Почернелий почори іліш; п., 

потускиелмй (о лампе нака 
лив .)— потьмарений; 
п.-лость -почорнілість (-ЛОСТИ), 
п., потускиелоеть (ламльі нака¬ 
див.) — потьмАреність (-ПОСТИ). 

3449. Почериеиие— почорніння; п., по- 

тускиеиие (ла-илм) — потьма¬ 
рення. 

3459. Почериеть — почорніти; п., по- 
туокиегь (« лампе) потьма¬ 
ритися. 

3451. Почииеимий — полАгоджении. 

3452. Починка - полагиджения. 

3133. Почииять.-иить лйгодити. по¬ 
лагодити. 

3454. Поющий (о дуг. лампе) — співу¬ 
чий. 

3455. Пояалеиие (искр) — з’являїпін, 
з'явлення. 

3456. Пояс, еоиа (коммутации )— смуга; 
п. (для лазания )-— ^иас (-са), пасок 

(-скА) ( умен .); 

її. нейтральний—см\*га нентр&ль- 
’ на, байдужа; 

п. предохранитальиий — иас, па¬ 
сок запобіжний. 

3457 . Правило — прАвило; 

п. Ампера її. Аміїерове; 
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Правило ладони — Преломленньїи 


п. ладони и. руки; 
п. лавой руки п . лівої рукй; 
л. Макеаалля — ц, Максвбллеве; 
п. пробочниив—ц. свбрдлнка; 
п * Т Р** пальцаа — п. трьох паль¬ 
ців. 

Прввмй — правив; 

п. обмотка, о правим ходом —пра- 
вохідна ббвнтка. 

Праадиичиоа овва щойно — свят¬ 
не освітлення. 

Праиеииоокол — праксиноскбп 
(-па). 

Прааратиммй — первтвірнйй. 
Прааращать,-тить,-оя — перетво¬ 
рювати, перетворити ,-ся. 
Правращанма (в теплоту) — пере- 
твбрювапня, перетворення. 
Правращанмий — перетвбрениЙ. 
Правмшать-оить — перевйщува- 
ти, перевищити. 

Прааьішающмй — перевйщуваль- 
ний. 

Правишаниа (температури) — пе¬ 
ревищування, перевищення. 

. Првдвармтвльимй (расчет ) — по¬ 
передній; 

п-нооть— попербдність (-НОСТИ). 
Прадал (намагнич., насищеная )— 
гря(а)нйця (Г., У., Тмч., 

ФС., ДСТ .); межа (ГУ., 
Тмч.); край (Г., У.); рубіж 
(Гр., У.); грань (У.); 
л. вархний -г. вбрхня; 
п. иамаритальиий —г. вимірча; 
п. иритичаокий —г. критична; 

о. митний—г. нижня. 

, Прадальмий (шок, мощность )— 
гр(я)ашічннй; 

л-мооть —гр(я)анйчність (-ности). 

. Прадотаращать,-тить ( взриви в 
масленнике) — запобігати, запо¬ 
бігти (чому). 

. Прадотаращаиио (езрьиюв) — запо¬ 
бігання (чому). 

. Прадохрамаима, аащита ( провода 
от повреждсний )—зйхист (-ту). 

. Прадохраиемний (провод) — захи¬ 
щений. 

. Прадохраниталь — запобіжник 
(-ка; (Тмч., ФС., Др.); засте- 
режник (ДСТ.); охоронник 
(ДСТ.); 

п. аодоетруймьій - з. водостру¬ 
минний ; 

я. іидаижной —- з. висувний; 
л. грозоаой —з. блискавичний; 
п. группоаой —з. груповий; 
л. двойной-'-з. подвійний; 

п. двухлолюоний—3. ДВОПОЛЮСб- 

вий; 

... дополнительмьій — з. додаткб- 

вии; 

п аааамляющий — 3. узбмлю- 


вальний; 

п. контрольний—з. контрбльний, 
п. наподианимий—3. НЄПІДМІН- 

ний; 


п. одмополюамий—з. однололюсб* 

вий; 

п. оловямиий —з. циновий; 
п. патронний —з. пахрбнний;’ 
п. плавний —з. топкйй; 
п. пластинчатий —з. пдатівчй- 
стий; 

л. платиновий —з. платипбвий; 
п. пробианой —з. пробившій; 
п. пробочний— а. затичкбвий; 
п. лроотой— з. звич&йний; 

п. раопрадолитальимй— з. розпо¬ 
дільчий; 

л. рогообрааиий, роисмоаий — а. 

ріжнАтий, рогАтий; 
л. авинцоаий—а. олив яний; 
п. оифомний— з. сифбнний; 
п. отаниолаамй— з. станіолевий, 
цинофолійний; 
п. тройной —з. потрійний; 
п. трубчатий —з. трубчастий; 
п. штапоальнмй— з. притичкбвий* 

3476. Прадохраиитопьмий (конденсатор 

вставка, релз) — запобіжний. 

3477. Продохраиять,-нмть — запобіга¬ 

ти, запобігти (чому); л. ( заіци- 
щать провод) — захшцАти, за¬ 
хистити. 

3478. ПрадпарааадмиЙ (сигнал) — до¬ 

пере їздовий. 

3479. Прадполагааммй (ток, нагрузка , 

мощность) — гб даний. 

3481. Прадположаииа (о причинах повр.) 

— здогад (-ду). 

3482. Праду лрадитальиьій (о надписи, V 

защите) — перестербжний; 
п-нооть — перестербжність (-но¬ 
сти). 

3483. Прадупрождать,-дить — пересте¬ 

рігати, перестерегти. 

3484. Прадулрождающий (о надписи )— 

перестербжний. х 

3485. Прадупраждаииий— лерестербже- 

ниЙ. 

3486. Прождаараманний (о разобщении) 

—передчАсний; 

п-ннооть— передчасність (-ности). 

3487. Пранраідать,-тить (действие) — 

припиняти, припингіти; 
п -оя —переставАти. 

3488. Проиращающий — припйннии. 

3489. Пранращанио (разговоров) — при- 

пин (-ну); п. (тока) — перестав 

(-ну). 

3496. Лранращаниьій ( разговор , связь)- 
припйнений. 

3491. Праломланиа (света, силов. ли¬ 

ни й) — заломлювання, зал6м- 
лення (Тжч., ФС., ДСТ..КХС.); 
переломлювання (У., ФС.); роз¬ 
ломлювання (У., ФС.); ламан¬ 
ня (ЛсФ.); 

п. двойиое— з. подвійне; 
п. алактричаокоо — з. електричне; 
п. алактроотатичаоиоа — 8. елек¬ 
тростатичне. 

3492. Праломлаииьій (свет, волна) — 

залбмлений. 
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3493. Пр«ломлять,-м»ть,-«я — залбм- 

лювати, заломити,-ся. 

3494. Проломляющм* — зал °“^ и , _ 

3495. Проноброгтоми* (сопрогтил.) 

нбхтуваиий. 

349В. Проиоброганио («третім.) н*х- 
ту вашій. ч 

3497. Праиабрагать,-брань (о сопрот.) 

нехтувати, знехтувати. 

349В. Прон.вроиоииь.» — знехтуваний. 
3499 Прооблодлимо (емкости) пере- 
важ&ння, перевага, 
чсіці Праоблвдать (о емкости, со ро 

3500. пр =циі _1 переваж&ТИі пере- 

ВАЖИТИ. _„а 

3501. Прообладоющий /Г " е Р еваЖ п “р£ 
•Л0 0 Праобрааоваииа (люка) пер 

Р тв6рюваввя, перетвбрення. 

3503. Прообрмолоинм» — перетвбре- 

3504. Прлобрлоомтоль - перевірник 
Л.&И-9 - п. кас кадний ; 

Л. многофлон-й—П. многофазб- 

л одиоянориьій — п. одиовитвор- 

„. оиикроиачимВ — Я. СИНХро- 

Л. — 11 ■ трифазбвий; 

п. фааовий—п. фазбвии. 

3505. Праобрааовивать,-аовать 

перетвбрювати, перетворйти, 

3506. Пррвдвлррами..-лрмм«(сопротим.) 

—подолання. 

3507. Праодоловать,-пать ( сопротишл .)— 

ДОЛАТИ, подолАти. 

3508. Праодолваающмй(осолр.) ПОД 

лальний. . 

3509. Препарат оалаиовий — препарат 

(-ту) селенбвий. 

3510. ПрарааиииЙ (разговор) — пере¬ 

рваний. 

35П. Прориваймо — переривання, пе- 
рервАння. , , „_ч. 

3512. Прариваталь—переривник (-ка)» 
[переривач (ФС., ДР-)Г» 

п автоматмчаокий—самоперерив- 
ник (-ка). п. автоматичний; 
п. Ваиальта — п. Венбльтівський; 
__.а _ п ППЯШЧ&ННЙ: 


л. дллрной — п. одвірчаний; 

п. д.лмационнмй — п. девшцій- 

ний; 

м. жидкий, жмдковтиий — п. те- 

чивнйй; . 

п намартомимй — п. камертон- 

ииіі; 


п. иапельнии — И. краплЙНИЙ, 
п. магнмтнмй — п. магнбтний; 

Массоиа — п. Массбнівський; 
п. мохаиичаомий — п. механіч- 

п молоточний— п. молоточкбвий; 
п. лармодичасиий — п. перюдйч- 

П. платиновий — п. платинбвий; 
л. ртутноотруйиий — п. живо- 
ср і бно-стру>пі нни й; 


ртутммб — Я.. живосрібияй: 
п. точний—П. т6чни ®* 
п. турбммиий — П. ТУРЕНИЙ, 

п. угаяьимб — „ вугпАїиЛ, 
фаао.м* —я. фаабвий, 
п. *лвитролмтячР»ммб п. 

3513. (хоняшхт. тоЧ) 

— переривати, перервати. , 

3514 Прармаающий — переривнй ■ 

3515І ПрлрмамРтм* [контакт, ток) 

переривчастий; 
л-стооть — перерйвяастість ( 

3516. «Пр»лрна»м»"» Мідмт» «прм- 

пйиний» зйхист С-ту)- 

3517. Прлло— гніт (-та). 

3518. Прмчборд — пресббрд . 

3519. прмооллни. (массьі, нитиУ-гві 

ченіш. , V_ 

3520. ПрааеоваиимЙ (о нити, стекле) 

гнічений. 

4521 Поааеовать — ГНІТИТИ. 

3522. Працмаиоииий (реостат, прибор) 

—тбчиий. . 

3523. Пра(оо)шпан — преСПїПЙН (-ну), 
п. промаеламний — п. прооліє 

3524. Прмблмжать,-амть (котушки , юон- 

такти ) — наближати, набли- 

3525. ПриблмжающмЙ — наблнжний. 

3526. Лриближамиа (диафрагми, 

шек) — наближання, набли¬ 
ження. 

3527. Приблммюииий — иабМженнй. 

3588. 

КХС .); начини я ( У ., Тмч., ФС 
наряддя (Тмч., КХС.); при¬ 
бора (Пул.)-. 

п. Амлора — п. Амперів; 
п. алариодичаоиий — П. аперіо¬ 
дичний * 

п. варти кальний — п. ПрямОвЙс- 

п, вольтаматрмчааиий — П. ВОДЬ- 

таметрйчний; 

п. вращатальний — п. обвртбвнй; 
п. враяанний — п. вріааний; 

п. іинлючающкй — П. ВИМИЧНЙЙ; 

п. даоймой — п. подвійний; 
п. доусторониий — п. двобічний; 
п. дммамоматрмчаоїшй — п. ди¬ 
намометричний; 

... для графитироааиия — п. гра¬ 
фіту вільний; 

п . аарядиий, для аарядяи(акк умщ- 

ляторов)— п. насн&жнйй; 

*п. для натягмааимя прояодов, на¬ 
тяжка — натягйч (-ч4); 

... для пропмтиааммя —п. насбчу- 

вальняй; 

п. аарнальний — п. люстровйЙ; 
л. иамармтальиий — п. вимірчий; 
п. ммдуициомиий — п. ІНДУКЦІЙ¬ 
НИЙ; 
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Прибор нспитательньш — Пригнаними 


"• испитательиий — н. випроб- 3536. Привииченний - приґвгінчений. 

нйЙ, випробувач (-па); 3537. Приаиичмаание — приґвйпчунан- 

п. контактний — п. дитичігбчип; ня, приґвйнчешія. 


монтрольмо-иамарительимй 

п. контрбльно-вимірчий; 
п. круглий — п. круглий; 
п. крутильний ( иамерительньїй ) 
п. закрутнйй; 

п. лабораторний — її. лаборатор¬ 
ний; 

п. магревательиий - п. нагрів¬ 
ний; 

п. н. кухонний - н. її. кухонний; 

п. осватительиий - п. освітлю¬ 
вальний; 

п. параиооний - и. переносний, 
п. подвижной — н. рухбмий; 
п. потолочимй — п. стельовий; 

л. прациаиоииий —і п. тбчний; 
п. продолговатий ( измеритель- 
ньш) — п. довгастий; 
п. профильммй — п. прбфільнии; 
л. рааряднмй — л. виснажнйй; 
п, рагиотрирующий -п. реєстрін- 
нйй; 

. рагио грирующий, самопишу- 

щий — п. самописний; 

... регулируамьій п. регульова¬ 
ний; 

п. рагулирующий — и. регулів- 
ний; 

п. самопишущий - п. самоПЙС- 

ний; 

л. сигнальний — її. гаслівнйй, 
гаслівбць (-вця); 

п. отанциоиний—н. стадійний; 

п. талаавтографичаоиий — п.теле¬ 
автограф іч ний; 
п. тапловой — п. тепловий; 
п. тахничаомий - и. технічний; 
л. тормааной — н. гальмівнйй; 
п. точний— п. тбчний; _ 
п. утопланного типа—п. заглиб¬ 
ний; 

п. фарр оди нами час ний — п. феро¬ 
динамічний; 

а. •л#итролитичовиий,»л#нтропит- 

ньій — п. електродітичний; 

п. злантротаплатний—п. електро- 

тепловйй; 

п. зталонний — и. еталонний. 
3529. Привадвниа (в действие ) — нада¬ 
вання (чину) у 

п. (в синхронизм, синтонизм) —до¬ 
ведення (бо чого). 

3531». Приваданиий — приведений; п. 
(к к.-л. величане)— звбдений; 
л. (в синхронизм) — довбдении 
(до чого). 

3531. Прмвашакмий ( кабель) — при¬ 

чеплений. 

3532. Приввшиванив — причіплювання, 

иричбплення. 

3533. Привашнвать,-вмть ( кабель ) при¬ 

чіплювати, нричепйти. 

3534. Прививаииа (жильї) - призи¬ 

вання, привйнення. 

3535. Пришивать,-вить — прививати, 

прикинути. 


353Н. Прнвкнчквать,-итить,-ок — при¬ 
гвинчувати, приґвинтйти.-ся. 
3533. Пришитий (о жиле) — привйну- 
тий. 

3540. Приаод —• нові дня (Вс.. Тмч.); 

привіо (-воду) (У.); трансмісія 
(Ск., ДСТ.); передача (Ск.): 
припровід (Тмч.)-, пристрій 
(Др.у, переніс і('к.), 
п. гипароинхронньій — п. надсин- 
хрбнна; _ 

п. групповой її. групова; Ц 
п. даухяиориий н. дновитнор- 
цбва; 

п. зубчатий — и. зубчаста; 
п. Кардана — и. Кардйиівсьі.м; 

п. канатний II. КОДІЛЬна; 
л. магнитиий - и. магибтпа; 
п. махоаичний П. маХОІШКпн.ч; 

п. иадоиихронний — П. надсип- 
хрбнна; 

л. иапосрадотваииий (дішампми- 
ишньї) — п. беаппсербдші; 
л. одиночний п. одинична; 

л. одноякорний н. ОДНОВИТНор- 
цева; 

п. отдальнмй - ц. окрема: 
л. рамаииой — її. пасова; 
п. ручиой - її. ручий; 
п. рмчажний н. важільна, 

п. р.-параллалограмимй — її. ва- 
'жільїіо-рівіюбіжникова; ' 
п. тросоовьій п. .шнвбва; 
л. цалной (мас.іенника) --- и. лан¬ 
цюгова; 

□ . їлактричесний — електроповід- 
ня, и. електрйчна; 

... злантродаигатальний — II. 

електрорушна; 

п.-ааммкатапь —п.-замикач (-ча). 

3541. Приводить,-ааоти (# Оействис)- 

надавати, надати (чину), н. 
(в синхронизм, синтонизм) 
доводити, довести; п. (к какоіі- 
либо иеличиле) - зводити, зне¬ 
сти. 

3542. Приводи ой (мотор, механизм. ре- 

меі<ь) — иовідневии. 

3543. Привяааимий (провод) — прив'я¬ 

заний. 

3544. Привяаиааииб нрин йзувииіш, 

арив язаини. 

3545. Прмвяаивать,-аать (проводи) 

ирив' язувати, нрнв'язатп. 

3546. Приаяаь (провода) иріів язі» 

(-зи); 

п. боновая — и. бічна; 
п. вершинная — п. вершкова. 

3547. Приглашать,-оить (к передичс) - 

запрошувати, запросити. 

3543. Прмглашение (к передане) за¬ 
прошування, запрошення. 
354У. Приглашенний (к передане) 
запрошений. 

3550. Пригианний (аппарит, прибор)— 
припасований. 
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3351 Пригони, (щеток) - припасбву- 
ВЙТИ. А 

3553. Пригородим» (о 100 

нии) - приміський. 

3554. Приготовлоиио готування, р 

готування. 

3555. Пригото.поиимй - иригот в 

355П. Приготовляти,-вить - готувати, 
ішиготувйтн. 

3557 ПривМ (воли) — приймання (У ., 

Тмч, Ск,); прийняття (У-). 

п (-СОПУ,; 

Пои.ниии -приймач (-чя) (РнО.), 

3 0 5Ь. ^•'• иимальн Р ик (Д СТ„ ЛР.).^‘Р- 
ник (КХ.С.); «Юбирач (Тмч.), 
прийомний 1.1сФ>; спожиесць 

готородмнимй - її. гетвродй- 

„ дітГнторимй - и. детекторний; 

-Ь^имй"- 3 Г”^: 

„ їомви'имро».»имй — П. ком- 
«ристмииимй - п. кристади- 

нристалпич.оиий - II. крИСТП- 

лічііни; _ 

... ламповм», одно-, 

, 1 . .іямпбвии, одно-, ,1410-, три 

л.лГб-™-» - ... а-ітор- 

... минродиииь.й - п. мікродино- 

миирооолодимммй п. М.вро- 

МОЙтрОДЙНИМЙ - п. певтроди- 

кроновими — п. переносний; 

Л пишуїднй— и. ПИСНИИ, 
п'. попяри.о» чнмй — П. иоляри- 
збвании; 

П. Попова—п. Попова; 
л лроотой — п. прбСТИЙ, 

регоноротивнмй — п. регенера- 

„ Т Дфп"иІ,имй-п.рефлекс6вий, 

п'. Р о КОХ.Р.Р.М - п. когерірнии, 

л ооорхр.гоиоративнмй — п. над 

Л ГояГи Р и а м™й В - И п. звязаний; 

л. оолвноомй — п. ™лен6вий >п 
п. оооряжаиний, овя 

оїрободиинмй - н. стрободи- 

нбвиіі; 


оуп.ргггородяиим» - П. над- 

„ ^. Р р°р Я . И г.“«р И *«..— - “• НвЛ ‘ 

„ Сп Є . В рГ«-и-« - п. .1- 

п . “^гр И .фи^«’ - ... 

ИИЙ .’*.ним» — II. телефбниии; 
телефонний _ ультра* 

у„ к трмудя®»"“ в — Я - ул Н 
ф.рророг»й*Р« т,, * И " Й — П - Ф "‘ 

„ і - п. елек- 

прГм»мй Ч С«»0. стшщия, ан- 
ПР т*Тш«)- -Приймальний 

3560. Пр—«ня собяр.тояі. (токи, 

3561. Пр^і^иск.-куЯГ./Г.и.,, 

». • 

притйснення. и ц. 

3563. Пр ;^ , * ) Т ^ прттискйти, прті- 
г 'п. (Г., у.. Тмч.); прот¬ 
рави (У.. Тмч.у пригшпшт 

(У )• придавити (У.)» приту 

ЗВ: ВГ^ 

тискийй. 

35б °- Г:*.“^«ии“я ; - п. матбвана; 
ч -н- пр 0 и П .- Р т“.о.- П й °(стер‘оскоп, ан- 
л-чиооть — приаматйчніеть (-іш- 
3568 Пр'ии—ояиие (К лрмойом) — до- 

торкаиня, дбторк (-ку). 

3560 Приняоятьоя.-иосиутюя (ототг 

несущ. частим) доторкатися, 
доторкнутися. 

3570. Прии»о«к.щийоя — ДОГНИЙ. 
3571 Прмнпючдоммй - 

3513 Пииипючяти.-читі. — примикати, 

примкнути. 

3573. Приключаииа — иримнкбния, 
примкнення. 

357 4 Принлиічвиний (абонент, жоі^- 
ность) —прймкнутий. 

Ч г~г. Прикооиовение — дбторк (-ку) 

(У. Тмч.у ФС.)\ доторкання 
(У.); торкання (У., Тмч., ФС.); 
дотик (У., Тмч., ФС., Ряд.); 
торкнення (У.. Тмч., ФС.)\ 
торк (У.); доторкання (У.). 

3576. Приирвплвмив ( проводов , обмотки) 
—прикріпляння, прикріплен¬ 
ня, примоцьбвування. 

3577. Прннраппанний— прикріплений, 
примоцьбваиий. 


3578. 

3579. 


Прикре плять,-пить (проводи, об¬ 
мотку) — прикріплйти, при¬ 
кріпити, прішоцьбвувати. 

Прикриваймо — прикривання, 
прикритій; п. (линий пере¬ 
дача) —захищення, захищення. 


Словник електротехнічний. 


7 
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Іірнкрі.іВіП ь — ІІрисіїособленіїе м інтактнім* 


3680. Принрь«вать,-нрьіть— прикривати, 
прикрити; п. ( лииии передачи) 
— захищати, захистити. 

ЗГіМ . принрмтие — прикриття, ■:*. (ли¬ 
ши передачи) — захист (-ту). 
3582. Принрьітьій — прикритий; п. (о 
линии передачи) — захищений. 
35кЗ. Прилегание ( щеток ) — приля¬ 
гання; п. (плотное) - приста¬ 
вання, 

Зо8 1 Прилатать,-лечь — Прилягати, 
прилягти; п. (плотно) — при¬ 
ставати, пристАтл. 

358."). При легающий — ПрІІЛЯЖНЙИ. 
358н. Прилив (для укрепления прибо¬ 
рові — нрйливок (-вка). 

358; . Прилиламке (якоря) — ПрИЛИ- 
панин. 

3588 Прилипать,-пмуть (о якоре , ма~ 
гните ) — прилипати, прилйп- 
нути. 

3589. Припипающий ( якорь) прилип- 
ийи. 

3530. Припил ший (якорь)—прилйшіии. 

3591. приложение (напряж, к сетке ) -- 

надавання, надання. 

3592. Приложенньїй (о злектродвиж. 

силе, напряжений) — наданий. 
3533. Примвненив (зл . .тергии) — нри- 
стосбвуваиня, пристосування. 
3591. Примененнмй -пристосований. 
359і. Приманять,-нить (злектр. знер- 
гшо) — пристосовувати, при¬ 
стосувати. 

3596. Примьінание, соприиаоаниа —до- 

т> лйння. 

35У; . Примьінать,-минуть,-ся - доту- 
ляти, дотулгіти,-ся. 

35У8. Примьінающий — Доту.ІЬНЙИ. 
35УУ. Принадлажнооти— припаси (-сів). 

3600. Приниманиа (телеграммьі, волн)- 

нринмання. 

Збої. Принимать,-нять — [фИІІМаТМ, 
прийняти. 

360. Прииудительньїй (о продуваний 
в озд уха) —примусовий; 

П-НООТЬ примусовість (-ВОСТИ). 
3603. Принцип — принцип (-пу); 
п. Фора -- п. ФОрів; 
п. алемтродинамический — и. елек¬ 
тродинамічним ; 

•«. алектроиалорический - п елек- 
трокалорйчний; 

п алвктромагмитмьій - и. елек¬ 
тромагнітний; 

п. алвктрохимичеокий - її. елек- 

трохем ІЧІІИИ. 

3601. Примятьій (о телегр., волне ) 

прийнятий. 

3605. Прмпаоовьівание — приносив*- 

вання, припасування. 

3606. Припаооааиньїй — припасованим. 

3607. Припаоовьівать,-вать (движущ 

части ) — припасовувати, при¬ 
пасувати. 

3608. Приподнимаииа (задвижки) — пі¬ 

ци мйиня. 

3609. Приподнимать,-диять (щетки , за- 

движку) - - підіймати . підняти. 


3610. Приподнятьій — підійнятий. 

3611. Припой—люта; 

п. жидиий — л. точна; 
п легкоплавкий — л. ЛвГКОТОПКа; 
п. мадньїй — .і. мідна. 

3012, Прирабатьівание ( іцеток к кол- 
лектору) - притирання, при¬ 
терти. 

3613. Прирабатьіватьоя,-ботатьоя (о 

щетках) — притиратися, при¬ 
тертися. 

3611. Приращение (така) — приріст 
(-росту), прирощення. 

3615. Приращенньїй [провод, ветвь) 

прирощений. 

3616. Приращивание ( ответвлений, про¬ 

водив) - прирощування, при¬ 
рощення, приточування, при- 
тОчешія. 

3617. Приращивать,-ростить (ответвл.. 

проводи) -- прирощувати, при¬ 
ростати, приточувати, прито¬ 
чити . 

3618. Природиьій (графит, магнетизм\ 

— ІірИрОДНШ. 

3619. Прирост ( сопротивл .) прірві 

(-росту). 

3630. Присаоьшание (магнита) — при- 
сисАння, приссання. 

3621. Приоасьіватьоя ,-оосаться (о маг- 
ните) — присисАтиси. присса¬ 
тися (І’., Л'., Тмч.)-, присмок¬ 
тувати (Г., У., Тмч.), [при- 
сочити ( У.)]. 

3623. Приоаоьівающий (магнит) — при- 
С11СІШИ. 

3623. Приооадинениа (проводов) — при¬ 
лучання, при.ь'ки. 

3621. Присоединанньїй (провод)— цри.і\- 
ЧЄІІИИ. 

1625. Приооадиниталь -- іірплучшік 
(-1СВ). 

3626 Приооадинитальньїй (болт, за¬ 
жим) — прилучиш!. 

3627. Приаоединять,-нить,-ся — при¬ 

лучати, прилучити,-ся. 

3628. Приопособление— прйсфііі (-рою) 

(і 1 .. У .Д’мч., ФС.. Др.)\ прилад 
(І 1 ., У., Тмч ., ФС., ДСТ.). 
злагода ( Др.)\ примусі я (У.); 
і», автоматичаское - п. автома¬ 
тичний; 

л. арратирующее — її . зитримнгіи: 
п. вилочное ( длясинхронизации )- 
п. притичийй, п. вилку ватин; 
п. вьізьівноа -- п. викличний, 
п. воавращающее, для воаврата 
верти.іьник (-ки), п. верталь- 
ниіі; 

п. для короткого аамьїкамия (ро¬ 
тора)— п. короткозамичнйи; 

• і. для поднятия щеток — IIIд- 
водич (-ча) щітковий; 
п. для раавертьівания маховима 
п. розкру'ч у вальний; 
л. для еглаживания — гладило; 
п. аадерживающеа -- н. затрич- 
нгіи; 

м контантиоа— п. дотнчм>вип: 


Приспособление Крьільчатое — Ііровод 
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п. ирьільчвтое — п. крильчАстий; 
п. и. для торможвния— п. к. галь¬ 
мівний; 

и. леитообмоточное — п. стьожко- 
обвивнйй; 

п. иаправляющае — п. напрям¬ 
ний; 

п. иатяжиоа — п. натяжний; 
п. отбойное — п. відбійний; 
п. о. автоматичаское — ц. само- 

відбійнйи; 

я. отрьівиоа — п. відривний; 
л. охладительиое— - п. охолодний, 
п. о. (дутьем) — п. остудний; 
п. подвеоиое П. ПОЛІПНИЙ; 

л. приводиое П. ПОВІДНІВИЙ, 

п. самодайотвующвв — її. само¬ 
чинним, 

м. оввтораосвивающвв — п. світ- 

лорозсівіши, світлорозсіювач 
(-ча); 

п. оигиальноа —- п. гаслівнйй; 
п. оинхроииаирующае — п. син- 
хронізувАльний; 
п. тормоаное — п. гальмівнйй; 
п. улавливающаа— ловник (-ка); 
п. уопокоитальиов — п. (у)гамів- 
нйй; 

п. алентромагнитное для оттяги- 
ваиия тормоаа — роягальмів- 
яик (-кА) електромагнітний. 

3629. Приспособленньїй — пристосО- 

вании. 

3630. Приопоооблять.-бить — присто¬ 

совувати, пристосувати. 

3631. Приставная ластиица, перенос¬ 

ная— драбина. 

3632. Притертьій — притертий. 

3633. Притираниа (щеток) — прити¬ 

рання , притертії. 

3634. Притирать,-тареть,-ся — прити¬ 

рати, притерти,-ся. 

3635. Притирка (щетки) — притирання, 

притерти. 

3636. Притягатальиьій (о силе) — при- 

ТЯЖНІЇЙ. 

3637. Притягивать,-нуть,-ся (о якоре, 

мигните) —притягати, притяг¬ 
ти ,-ся. 

3638. Притяжаиив — притягання (У 

ФС.); притяг (Тмч., Рнд., 
ДСТ.)’, тяготіння (ФС.); ваго¬ 
тіння (У.); 

л.' капиляриое — п. капілярне; 
п. магиитиоа— п. магнітне; 
л. молекул иое — п. молекуляр¬ 
не; 

п. одностороннєє — п. однобічне; 
п. алектродинамическое — п.елек¬ 
тродинамічне; 

п. алентромагнитное — н. елек¬ 
тромагнітне; 

п. алектростатическое — п. елек¬ 
тростатичне. 

ЮЗУ. Притянутьій (о П0Л03ІСЄНШ1 яко¬ 
ря) — притягнений. 

3640. Приходить,-йти — приходити, 
прийти; п. (в синхронизм) 
дохбдити. дійти (до чого). 


3641. 

3642. 

3643 

3644. 

3645. 

3646. 

3647. 

3648. 

3649. 
Збаб. 


Прицепной (вагон) — причіпнйй 
Прицеплять,-пить — причіпляти, 

причепити. 

Проба ( машини) — прбба, пробу¬ 


вання; . 

п. продолжительмая—а.тривАл*. 

Пробег ( вагона , волни) — переоіг 


иу); 

п. оуточньїй ■ 


П. добовий. 


Прооиваиие ( изоляции ) — проби¬ 


вання, прооиття. 

Пробивать,-бить (стену, шоля- 
иию )—иробив&ти, пробити. 

Пробивающий — прооивйльнии. 
Пробивиой ( предохранитель, рас- 
стояние, напряж.) — пробив¬ 


ний. 


Пробитмй —пробитий. 

Пробка — затичка; п. (из пробко¬ 
вого дерева )—кОрок (-рка); 
п. асбеотовая ■— з. азбестбва, 
л. парафиновая — 3. парафінова, 
п. переменная, оманная — 3. за¬ 


мінна; 


її. предохраиительиая — а. запо¬ 


біжна; 

п. ревиноаая — з. гумбва; 
п. смениая —з. замінна; 
п опиральиая — з. спіральна, 
п. Здиооиовоная — 3. Едісбшв- 


ська; 

п. алектримвокая —з. електрична; 
п.-штепсель — з. провідні. 

3651. Пробиовьій (об изоляции из проб¬ 
кового оерева) — кор Новий. 

3652 Пробник, ауммер —пищик (-ка). 

3653. ПроЬиьій (оо антенне, сопротив- 

лении) —спроонии. 

3654. Пробой ( место) — пробій (-ббю); 
п. (процесе) — прооивіння, про- 

оиття; оірка (У., Тмч.)\ про¬ 
ломина (ДСТ .); 

п. двухступеиьчатьій~и. двобічне. 
Прооойиин, шлямбур (оля кам. 
стен )—мурипробоєць (-бійця). 

3656. Пробочка —затичка. 

3657. ГІробочньїй (прсоохранитель) — 

затичкбвии. 

36.58. Провал (нагрузочноіі кривой) — 
занадииа. 

3659. Проваренньїй ( кабель ) — прова¬ 
рений . 

3669. Провариваиие,-ркв — провАрю- 
вання, проварення. 

3661 Провармвать,-рить (кобель)—про¬ 
варювати, проварити 

3662. Проведвиив (тока) — провбджен- 

ня, провідення. 

3663. Проведенньїй (провод) — проведе¬ 

ний. 


3664. Провес, провиоаиив ( провода ) — 

оовисАння, ббвис (-су). 

3665. Провиоать.-онуть — обвисати, об¬ 

виснути. 

3666. Провисший (провод) — обвислий. 

3667. Провод —прбвід (-вода)(У., ФС.); 

оріт (ФС., ЛсФ.)\електрооріт 
(ДСТ.)’, 

п. (проволоко) — дріт (дроту); 
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Про вод аллюминиевьш — Проводимость іюлп&я 


... млюминмамй - п. алюміній- 
иіій; 

П-* антенимй - п. антенбвий; 
а. горизонтально - пріїрощеи- 

ммй —-п. а. позЕмо-прит<ічений; 
п. ааодиой— п. упускнйй; 
п. -иешиий — П . збвнітапий, на¬ 
двірній; 

п. внутренний — її. внутрішній; 
п. аоадушний — и . надзЕмний; 
п. гибний — П. гнучкий; 
п. глааммй — п. головний; 
п. голий — п. гблий, неізольб- 
ваний; 

"• громоотводиий — п . блиска- 
вичникбвий; 

" Гуперовокий — п. Гу'перів- 
ськиа; 

п. двухстороние литааимй — ц. 

двобічно-жйвлений; 
п. дв у жильний — п. двожильний; 

п. жестиий рабочий — п. цупкий 
роббчий; 

п. аааамляющий — и. узЕмлю- 
вальний, 

п. аанииающий — п. замичнйй; 
п. ааилнной, аааамляющий — п. 

уаЕмлювальний, 

п. мамаритальимй — ц. вимірчий; 
п иаодироаанньїй - П. ІЗОЛЬбва- 

ний; 

... иопмтатальньій ц. випроб¬ 
ний; 

п. иоинатимй — п. хЕтній; 
п. контрольний— п. контрбльний ; 

п. лоитообраамьій — п. стьожку¬ 
ватий, 

о. магиотральньїй и. магі¬ 

стральний; 

п. маднмй— п. мідний; 

п. миогопроволочний — її. миого- 
дротбвий; 

я. иаружний — п. надвірній; 
п. иаотроаниий (в резонанс) — 
□ . настрбвний; 

я. нейтральний, иулевой — и. 

нульовий; 

я. неприкритий — и. незахйще- 
ний; 

я. нулевой —- п. нульовйо; 

я. обмотанний — п. обмбтаний; 
я. оборванний п. увірваний; 
я. обратньїй — її. зворбтний; 
я. одиночний —- и. поодинбкий; 

п-да одноимениьіе — П-ДИ ОДНО¬ 
ЙМЕННІ; 

л. оплетенньїй — п. поплЕтеннЙ; 
я. ответвлеиньїй — п. відгалуже¬ 
ний; 

я. отрицатепьний— п. мінусбвии; 
я. отоаоиаающмй — п. відсисний; 
палильний — а. підпальнгій; 
панцерний— п. панцербваний; 
п-да перекрещивающиеоя — п-ди 
поперехрЕщувані, перехрЕсні; 
п перенооний — □. переносний; 
п-да лереоекающиеоя, переире- 
щивающиеоя— п-ди поперехрЕ- 
щувані, перехрЕсні; 


п. питатепььий — п. живильний; 
.п. ллооний — п. плбский; 
п. подвижной — п. рухбмии; 
п. подводящий — п. підвіднйи; 
п. подвеоний — п. почіпнгій; 
п. подаемньїй — п. підзЕмнии: 
л. подуличиий — п. підву'личнии; 
п. положительний — п. плюсо- 
вйй; 

і*, прикритий, аащищениьій — 

п. захйщений; 

п. прямой, иепооредотвенньїй- 

п. безпосерЕдній; 
п. рабочий - п. робочим: 

п. раопроделитепьний — ц. РОЗ¬ 
ПОДІЛЬЧИЙ; 

и. овободно-подавшеиимй П. 

в ільно-почЕплений; 

п. слабо иатяиутмй —- п. <• ціпко 

натягнений; 

п. онижвнний л. знижений; 
п. оовдиняющий — п. злучнйн; 
П. оплетвниий — п. сплетений; 
л. оплошной — п. суцільний; 
п. средний — п. середній; 
л. отанционний — п. стаціиний; 
п. токоведущий — п. струмовід- 
ннй; 

п. токоообирательиий — її. і*тру- 
мозбірчий; 

п. трвхжильний -- П. трижйль- 
ний; 

л. трехоторонне-питавмий П. 

трибічио-жйвлений; 
п. троллейний — п. тролЕйнии; 
п. трубчатий — л. трубчЕстим; 

п. туго иатянутий - п. туго на¬ 
тягнений; 

п. у раанительньїй — и. вирів- 

няльнии; 

Іі. фазний — П фазовий; 
п. холоотой — П. йловий: 
п. шнуровой — п. шнуронйя; 
п. злектричеекий — п. '‘ іектрйч- 
нии; 

п. еареаать (« узле) м. розрі¬ 
зати; 

п. натягивать- її. напинати. 

3668. Проводимость — провідність 

(-ности) ( КХС .. Др.); електро¬ 
провідність ( ФС ., ДСТ.); про- 
водимість ( ЛсФ ., Рші.); 
асоиметричеокая — п. асиме¬ 
трична; 

п. бееваттная. оуоцептанц - п. 

неватна; 

л. ваттная, коидуктанц п. 

вЕтна; 

я. внвшняя — п. зовнішня; 
я. високая — п. висбка: 

о. дейотвующая — ц. чйнпа; 
я. мажущаяоя, попная— п.пбвна; 
л. магнитиая — п. магнЕтна, маг- 
нетопровідність (-ности); 
л. молекулярная — н. молеку- 
лйрна; 

я. односторонняя — п. однобічна; 
л. отнооительная — п. відносна; 
л. полная. адмитанц — п. пбвпа; 


Проводимость удельиая — Проволока церевязоишм 
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п. удвльиая — а. аитбма; 
я. аививалеитиая — п. еквіва- 
лЕнтна, рівновЕртна; 

•». апеитролитичеоиая — и. елек- 
тролітйчна; 

я. електронная — її. електрбнна. 
3669. Проводить,-веоти ( ток) — провб- 
дити, провЕсти. 

3870. Проводив — провідня; провід 
(Км.)\ електровстаткування 

(ДСТ.у, 

п. бооинвунцмонноп — [І.неівдук- 

я. внутренияя — п. внутрішня; 
я. воадушиая — п. надзбмна; 
я. вспомогательивя — п. допо- 

мічнЕ; 

п. вторичная — п. вторинна; 
я. главная — п. головнЕ; 
я. городоиая — н. міськЕ; 
я. двухфааиая — п. двофазбва; 
я. добавочная — п. додаткбва; 
я. домовая — п. домбва; 
я. дополнительная, воломогатель- 
ная — п. додаткбва; 
я. заласная — п. запаснЕ; 
л. кольцевая — п. коловЕ; 
л. комнвтнвя — п. хЕтня; 
я. магнезіальная— -п. магістрЕль- 
на; 

я. мореная— п. морськЕ; 

п. надземная, воадушиая — а. 

нацзЕмна; 

п. одиночная — н. поодинбка; 
п. одиофаанвя — п. однофазбва; 
я. ооветительиая — п. світловЕ; 
я. ответвлеинвя— п. відгалужена; 
п. отиритая— п. відкрита; 
я. яодоодная— п. цідвбдна: 
п. подземмая — п. піДзЕмна; 
я. прямая— п. прямЕ; 
я. раопредепитальная — п. роз- 
под ільча; 

п. речивя — п. річкова; 
п. силовая— п. силовЕ; 
п. скользящая — п. ковзька; 
я. вирита* под иітунатуриой — 
п. попідтинькбва; 

• і. уравмительмая — п. вирів- 
нйльна; 

я-ку випопнить— п-ніЬ зробйти. 
3671 . Проводиин— провідник (-кЕ) (ФС ., 

КХС., ДСТ., Др., Пул., ЛФ.У, 
[перепустник (Рнд.)]; 
я. аииаотропний — II. аиізотрбп- 
ний; 

її. ваодний ( лампи ) — п. упуск¬ 
нйй; 

п. второго нлаоса - п. другої 

клЕси; 

я. голий — п. гблий; 

я. дуриой, плохой — п. поганий; 
л. изолированиий — п. ізольбва- 
ний; , 

изотропний — її. ізотрбп- 

ний; 

л . леитообрааиий - п. стьожку¬ 
ватим : 


... мосомомм* (якоря) — а. и*. 

я. одмовтороииий (катодная лам 

па) — п. однобічний; 

оялехеиний — п. пошіЕтениЯ. 
я. первого илвевв П- 

клЕси; . „ 

Я. плоєний — П. плбский, 
я. плохой — Я. погЕний; 
п. подоммшой — п рухбмий, 
я. хороший — п. дббрий,_ 


3672. 

3673. 

3674. 


я. злектрмчеотва, аламтро праявй- 

иии -електропровідник |-кв|- 

Проводииковий (о меди) про- 


відникбвий. 

Проводящий—провідний. 
Проволока—дріт (др6ту) и * •• 

Тмч.. ФС.. КХС.. ДСТ., Др-). 

п. «ПЯК.МИНИ..М — Д. алюміній- 


ний; 

■і. биматалличеокая — Д- двомета- 


лЕвий; „ 

п. броиевая — Д. пЕнцврНИЙ; 
л. бронзовая— д. спижевий; 
л. вальцоваимая — Д. вальцьб- 
ваний; , . 

я. витая— д. кручений, звйтнЯ, 
я. аолочеииая — Д. протйганий, 
тягнений; 


п. вяаальиая, вяаатаяьная Д- 

вязЕльний; 

я. гальваииаироваииая— д.галь- 

ванізбваний; 
я. голая— д. гблий; 

Я. дауолоймая — Д. двошарбвИВ; 
я. жалеаная — д. залІвниЙ; 
я. ааониоаая — д. дзвінковйй; 
я. квадратная — д. квадрЕтниЙ; 
я. конствнтвновая — д. констан- 
танбвий; 

і., контрольная — Д. контрблЬп- 

нии; 

я. круглая — д. круглий; 
я. ируллииовая — д. крупінбвий; 
я. латунная — д. мосяжбвий; 


я. пегиояпавнвя — д. легкотод- 
кйй; 

... мангани новая— д. манганінб- 

вий; 

п. модная— д. мідний; 


п. метвлличееиая — д. металЕвий; 
я. натяжная — д. натяжний; 
я. неиаолироааниая — д. неіао- 
льбваний; 


П. иейаильбероасмая — д. НЄЙ- 

зйльберний; 

п. никиелмновая— д. ніклінбвий; 
п. никкелированная — д. нікльб- 

ваний; 

п. обмотаимая — д. обмбтаний; 
я. обмоточиая — д. обвиткбвий; 
я. одиночная — д. одиничний, 
я. одиослойная — д. одношарб- 

вий; 


я. оппетеииая — д. пошібтвниЙ; 
пГотожженнал — д. відпущений; 
о. оцинкованая— д. цинкбвааий: 
я. яероаяеочиая— д. в язЕльний 
















102 


Проволока плавкая — Прокатаними 


п. плавная, плааяідаяоя — д 

топкий; 

пг лрокатаииая - д. провальцьб- 
ваний; 

П. лрофильмая - д. прбфільний; 

п. прямоугольного о«ч«ния — д 

прямокутний; 

п. раотаноаая — д. реотанбвий; 
п. раофорная - д. реофбриий; 
п. овинцовая —д. олив'йний; 

П. оарабряная — д. срібний; 
п. ооедиммтельиая — д. злучнйй; 
п. отальная — д. стальний; 
п. таардотянутая — д. твердотйг- 
неннй; 

п. телеграфная — д. телеграфний; 
п. телефонная — д. твлефбнний; 
п. толотая — д. грубий; 
п. тонкая — д. тоншій; 
п; троллейная — д. тролбйний; 
п. фаоонная — д. обрисбвий; 
п. фоофорно-бронаовая — д. фбс- 
форно-спижовйй; 
и. иіеотигранная — д. шостигран- 
частий; 

п. шестиугольная —- д. шостикуТ- 

ний; 

п. злл иптическая — д. елШТЙЧНИЙ; 
п. амалироаанная —д. склицьбва- 
ний; 

п. аталонная ~ д. еталонний. 

3675. Проаолокообраанмй — Д|н>тув4- 

тий. 

3676. Проволочим* — Дротяний. 

3677. Прогонна (воом в змеевик) — про¬ 

ганяння, прогн4ння. 

3678. Прогонять,-гнать (воду в змеевик) 

—проганяти, прогнати. 

367». Продавать,-дать ( знергин » — про¬ 
давати, продати. 

3686. Продаже (знергии )—продаж (-жу). 

3681. Продам иьій (об знергии) — гірбда- 

ний. 

3682. Продайгайие,-дай жени# ( волньї )—- 

просування, просунення; 
п. в глубь — просування вглиб. 

3683. Продвигатьоя,-двимутьоп ( оволне ) 

—просуватися, просунутися. 

3684. Продерти вами* (ленти, кило )— 

просмикування. 

3685. Продергивать,-рнуть — просмику¬ 

вати, просмикнути. 

3686. Продолгозатьій ( прибор, лампа )— 

довгастий; 

п-тооть —довгастість (-тости). 

3687. Продолжительньїй (ток, мощ- 

ность, проба) — тривалий; 
лродолжительнооть (включеная, 
работьі) — тривалість (-лости); 
п., вреня (горения лампи, служби 
ламп) — час (-су). 

3688. Продольнмй (о качке, поле) — 

подбвжнии; 

продольнооть— подбвжність (-но¬ 
сій). 

3689. Продьірааленньїй (угольньїй ци- 

линОр) — продіркбвапий. 

3690. Проеитироаание.-ровка— проекту¬ 

вання, проектування. 


П Р° внтІ, Р°“ аТк — проектувати. 
363‘3. Проенциоинмй (аппарат, будка) 

—проекційний. 

3693. Проекция (кино)- —проекція; 
п. движущаяоя —п. рухома. 

3694. Прожектор; ввагсії-іі^ііі; ЗсЬеіп- 

^ег!ег(т); ргоіесіеиг(т) — про- 
менекйд (-да), прожбктор (-ра); 
и. ацетиленовий — п . ацетиле- 
нбвий; 

п. для нокання— п. шук4льний: 

п. ааливающего типа — ц. по- 

віннбвий; 

" люковий — ц. люковий; 
п. оаетоаой — світлокйд (-да). 

3695. Прожекторний — цромене кцд нші 

прожекторний. 

3696. Проарачимй (колпак, стекло) — 

прозбрий; 

П-чнооть - прозбрість (-рости). 

3697. ПроиаводительимЙ — продукцій- 

ниц; 

п-иость — продукційність (-НО- 
сти); 

п. беополеаная — и. некорйсна; 
л. дейотвитепьиая — п. дійснц; 
п. максимальная —н. максима, іь- 
на; 

п. мгновенная — п. миттьов4; 
п. механичесмая— п. механічна; 
п. минимальная —п. мінім4лььа; 
п. иоминальная —ц. номін4льна; 
п. нормальная — п. норм4льна; 
п. полезиая — п. корисна; 
п. полиая— н. повна; 
п. продолжительная - и. три¬ 
вала; 

п . алектричеоная — п. електрична. 

3698. Проиаводмть,-аеоти (иаготовлять) 

—виробляти, виробити; 
п. ( роботи ) — перевбдити, .при¬ 
вести ; 

■«. раєм втну — роззнач4тн. роз- 
значйти. 

3699. Проиааодотво —виробництв.>; п. 

( проц сс) —-виробляння; п. ( ре¬ 
зультат )—вироблення; 
п. (тока) — витвбрювання, ви¬ 
творення; 

п. (работ) — переведення, 
п. маосовое — вироб. масовб. 

3700. Проиавольний (путь тока) —до¬ 

вільний; 

£п-нооть— довільність (-ности>. 

3701. Прокалемний (о нити) — прожа¬ 

рений. 

3702. Прокаливание — прожарювання, 

прожйрення. 

3703. Прокаливать,-лить (нить) — про- 

ж4рювати, прож4рити. 

3704. Прокаливание (ленти) — про- 

кблювання, прокблення. 

3705. Проналиватель, кино—прокблю- 

вач (-ча). 

3706. Прокаливать,-колоть — прокблю- 

вати, проколбти. 

3707. Прокат (счетчика) — орбнда. 

3708. Прокатанний ( кабель) — про- 

вальцьбваний. 
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3709. Проиатмваиие,-катка (кабеля) 

вальцюв4ннп, вальцьбвання. 

3710. Проиативать,-тать — ьальцю- 

в4ти, провальцюв4ти. 

3711. Прокладеиимй — прокладений. 

3712. Прокладка (между чем) — перв- 

ліжка (і’., Др); п * (процесе) 
лереклад4шія, перекладення, 
перекладка (Тмч.); заставка 
(У., Гмч .); закладка СУ.)’, хцьль- 
ниця(ДСТ .); 

п. ( линий, капеля) — прокладан¬ 
ня, прокладення; 

л. аобеотовая — п. азбестбва; 
п. диотанциоииая (между паке¬ 
тами Оинаможести) — п. від¬ 
далина, дистанційна; 
п. наолирующая — п. ізоляційна, 
п пеньковая — п. конопляна, 
я. полотняная — п. полотняна; 
л! омочеиная — п. намбчена. 

5713. Проил«ям»«им»,-ди» (даний) — 
прокладйния, прокладення. 

3714. Прокпадьімті.,-ложитк (линию і 

прокладйти, прокл&сти. 

3715 . Пролааньїй (канал) — пролазшіи; 
л. шахта—прблазок (-зка) жиль- 

анкбвий, кайловий. 

3716. Пропет (проводи)—прогін (-гону); 
п. иаклоинмй — п. похіілий; 

п. раочетимй — и. розрахунко¬ 
вий. 

3717. Промаолениий (о 0 умаге , сукне )— 

проолієний. 

3718. Промаоливаиие (б у маги , сукна) 

прооліювання, проолієний. 

3719. Промаоливать,-лить — проолію¬ 

вати, прооліїти. 

3720. Промежутои — проміжок і-жка) 

(Г., ДСТ.у, перемежок (У., 
'Гмч., Др.); відступ (Тмч ., ФС., 
Рнд.); проміжна (У Др .); пе¬ 
рерва (У., Тмч.); 
п. (между парал. поверхи.) —су¬ 
точки (-чбк) (У., Тмч.); просто¬ 
рінь (Рнд.): итара (Г., З".); 
п. воадушиий •— п. повітряний: 
п. иокровой — п. іскровий; 
л. междужелеаньїй—суточйк(-чбк) 
міжзалізбві; 

п. многократний ( искровой ) п- 

многокр4тнип; 
переключаемий (искровой) 
и. перемиканий; 

... проотой іскровоїІ) — н. про¬ 
стий ; 

п. регулируемий (искровой) — и. 
регул ьбваний; 

•і. трехчаотичний — її- тричаст- 
кбвии; 

п. тройной ( искровой ) — а. по¬ 
трійний; 

м. частинний ( искровои ) п. 

часткбвии. 

3721. Промежуточний (контур, опора, 

усили те ль) — проміжний. 

3722. Промиваиие (ак. пііастин) про¬ 

мивання, промиггй. 


3723. Промивать,-ммть (акк. пласт.) 

промивати, промйти. 

3721. Промманой ( о маишне) — про¬ 
мивний. 

3725. Проммшленимй (о станции) 
промисловий; 

п-иость—промислбвість (-ВОСТИ), 
л. кабельная — п. жильникбва, 
каблбва; 

п. електричеоиая—-н. електрична, 
електропромислбвість к-восгв)- 

3726 Проиемтельммй (вьізов) різкий, 
Л-ИООТЬ — різкість (-кости). 

3727. Проииаанимй (контур) — прони¬ 

заний . 

3728. Проииаьівание (сил. лини ями) 

пронизування, пронизаним 

3729. Проииамаать,-аать -- пронизу¬ 

вати, пронизати (і ., У.» 1 МЧ.}. 

3730. Проминать,-ниуть (о волне) -—про¬ 

ходити, нройти, проникати, 
проникнути. 

3732. Проииииоаеиие (волньї) про- 

хбдження, проникання. 

3733. Проницаемьій — пронйклишін; 
л-вмеоть— пронйкливість (-ВОСТИ), 
п магнитиая — магнбтна. 

4754. Пр«л.р.*иииро..нишй (о бум Ш, 
изоляции) — (про)нарафіибва- 
ний. ж л 

3735. Пропитайммй ( уголь, стол О. пу¬ 

мою) — насбчении, иапоснии; 
п. маслом— проолієний; 
п. иреоаотом — прокреозбчении; 
п. парафином — пропарафі мбва- 
пии; 

п. смолой — цросмблении; 
п. оулемой — просублімачений. 

3736. Пролитмааиив.-тка ( изоляц. обо- 

лочек) — насбчуванни, насбчен- 
ня, напбюваняя, напбєння. 
п. маслом — прооліювання, про¬ 
олієний; 

п. иреоаотом — прокреозбчу- 
вання, прокреозбчення; 
м. парафином — пропарафінбву- 
вання, пропарафінув4ння; 
п . смолой — просм6лювання,про- 
емблення; 

п. оулемой — просублімачуван- 
ая, иросублімачення. 

3737. пропитивать, - тать (изоляцию, 
столби) — насбчувати, пасо- 
чйти напбювати, напоїти ,-ся; 
набратися (У.); втягти (У.); 
набучавіти (У.); насякати 
(Тмч.); навохти ( Тмч., Др.); 
напускати (КХС.); узятися 
(водою, вохкістю) (ФС.); 
п. маслом — прооліювати, про¬ 
оліїти; 

„. иреоаотом — прокреоабчувити, 
прокреоабтити; 

п. парафином — пропарафінбву- 
вати, пропарафінув4ти; 
п. смолой — проемблювати, пре 

смолйти; 

... оулемой — просуолім4чувати, 
просуилім4чити. 
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Пропитуваться — Противосмроетньщ 


3738. Пролитмаатьвл,-татьол — прося- 

кбти, просякнути. 

3739. Пропуои ( пленки ) — перопускйн- 
- ня * перепуск (-ку). 

з му. Пропуокаиио ( тока) — перепус¬ 
кання. 

3741. Пропускать,-отить (ток) — пере¬ 
пускати, перепустити. 

3.4^. Пропуокной — перепускний; . 
п. олоообнооть (тил. провода) 
перепуск&ність <-н ости ). 

ЗМЗ. Пророа ( между вершинами, зуб- 
,^ ЛЯ _ цами ) — прбрія <-зу). 

2**°Р*** ИИ “ Й — проріааний. 
о» Із. ПророаннонимА (о ленте )—(про)- 
гумбваний. 

3(46. Прорсамаанио прорізування, 
прорізання. 

3»47. Прорвамяать,'Вать — прорізу¬ 
вати, прорізати. 

^48. Прорааь (гнездо в якоре) — ґбра. 
3(49. Просоарламммй (об о теєрс тим , 
.._ г , канале) — просвердлений. 

3700. Проооарлиаамна — просвбрдлю- 

* вання, просвбрдлення. 

3701. Прооаарлиаать,-лить (канали) — 

просвердлювати, просвердлй- 
ти. 

3732. Прооаат (« магнат, системе ) — 
прбсвіт (-ту). 

3753. Прооаачаннмй (рент. лумами) — 
просвітлений. 

3(51. Проовачиваииа (рентген, лучами) 
—просвітлювання, просвіт¬ 
лення; 

п. глубоиоа - а. глиббке; 
п. длитальноа — п. тривале; 
.,> гг п - "««торноа — п. повтбрне. 
3(оо. Проовачиаать,-ткть — просвітлю¬ 
вати, цросвітлйти. 

3756. ПросвачнаающмЙ — просвітник. 

3757. Проолойиа — прбшарок, (-рка); 

п. иаоляциомиая — п. ізоляцій¬ 
ний; 

п. полотняная — п. полотняний; 
п. отодяная — п. лоснякбвий. 
37.>8. Проомоланнмй (о ленте,изоляции ) 
—просмблений. 

3759. Проомолмоанмо — просмблюваи- 

ня, просмблення. 

3760. Проомоливать,-лить (изоляцию) — 

нросмблювати, просмолити. 

3761. Прооганок (между кабинками) - 

прбстінок (-нка). 

3762. Проотой (коммутатор, отбой ) 

— прбстий, звичайний; 
п. ( вагона ) — перестій (-стою). 

3763. Проотраиотваинмй (заряд, осве- 

щенность) — 'просторбвий. 

3764. Проотранотво — прбстір (-стору); 

п. (узкая щель между па рал. 
поверх .)—суточкй (-чбк); шпара 

іГУ), 

л. баааоадушиоа —п. безповітря¬ 
ний; 

внаполюоноа - и. позаполю- 

сбвий; 

•« маждужалааноа — суточкй між- 

зіі. іізбві; 


" —"***•*—И~ -- е. межипо- 
люсбві; 

£ГниГ нв * ~ пр6ст,р реак - 

. Прооушьнньїй—-просушений 

. Прооушимнм* ( изоляции , прот- 
° ов ) — просушування, просс- 
шення. 1 

. Просуши мать,, шить — просушу- 
вати, просушйти. 

. Проталкиваниа — проштбвхуван- 
ня, проиггбвхнення 

Протал кивать,-тол кнуть ( ленту ) 

проштбвхувати, проштовх¬ 
нути. 

Проталииаающий (штифт) —про- 
штовхнйй. 

. Протаканиа (тока, жидкостиі — 
протікйння. 

• Протавать,-тачь (о таке, жиО- 
кости) — протікйти, протекти. 

. Протакающий (ток) — протічнйй. 

- Проталаграфироааииьій — про¬ 
телеграфований . 

. Проталаграфирооать протеле¬ 
графувати. 

. Протиооаоо — противага; 

п. (злектрически й) — проти чин¬ 
ник (-ка) електричний; 

п. (ламповий) (грузил) —в&жка. 

. Протиаогнмлоотньїй (состав, про- 
питка) — протигпйльний. 

. Протиаодайотвующий —- проти- 
чйнний; 

■і. алактродвимсущая о мла — про- 

тиелектрозвору шення. 

Проти аоаоабужданиа—протизбу- 
дження. 

Проткаовоабущдаинмй — проти- 
збуджений; 

л-инооть — протизбудженість 

(-НОСТИ). 

Протиаонамагничанньїй — проти- 
намагнетбваний; 

л-миооть — протинамагнетбва- 
ність (-ности). 

Протиаоиамагничиваниа— нроти- 
магнетувйння, протинамагне- 
тбвання. 


аротнмагнетувати, протина- 
маїнетувати. 

3784. Протиаомитимй, ионтрфилярньїй 

—протиниткбвий. 

3785. Противоложариьій — протипо¬ 

жежний. 

3786. Противололоденьій (заряО. фаза) 

протилежним; 

п.-иапрааланньїй (щрк) — сунро- 
ти-скербваний; 

л-жнооть — протилежність (-по¬ 
сти). 

3787. Протиаоотояииа (дизлекпірика 

пробиваних »)—відпбрність (-но¬ 
сти). 

3788. Противоотоять ( пробиваною ) — 

ставити віднір (-пбру). 

3789. Противооьіроотимй (об изоляции) 

—противбгкісннй. 


Противоток — Пули распредедительнцй 
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:\ТМ). Проти.отой — иротиструм (-иу). 

3791. Лротиимлоктродиижущья вила — 

протиелектровворУ шення. 

3792. Противолажащий —протилежний. 

3793. Протрава—-щ&ва; 

п. ртутная — щ. живосрібна. 

3794. Протравлаииий—щ&влений. 

3795. Протравпншоииа—щйвлення. 

3796. Протравлять,-вить, гальван. — 

щавйти, прощавити. 

3797. Протмканив ( отверстий ) — про¬ 

тикання, проткнбння. 

3798. Протмкать,-тинуть, телегр. 

протикати, проткнути. 

-3799. Протягиааиив,-тяжка (кабеля) — 
протяг&пня, протйгнення. 

3800. Протягиаать,-тяиуть—протягати, 

протлггй. 

3801. Протяжвниьій -протяжний; 
п-ииооть (зл. сет ей) — протяж¬ 
ність (-ности). 

3802. Профильимй (прибор , проволока) — 

прбфільний. 

3803. Проходиой (сигнал, изолятор) — 

нрохіднйй. 

380-1. Проходящая вол на - нрохбжа 
хвйля. 

3805. Прохождвмив (тока, волим, лен- 

ти) —лрохбдження. 

3806. Процвоо—процбс (-су); 

л. карбидиий (в злектр. печах) — 
п. карбідний; 

п. окиолитальмьій—п. окгіс(н)лЮ- 
вальний; 

л. побочимй — п. сторбиній; 


л. форм овоч н мй — □. формівний; 
п влатротариичоокмА - п. елек¬ 


тротермічний, електротепло- 
вйй; 

п. алвитрохимичаоиий н. елек- 
рохемічниіі. 

3X07. Прочимй —міцнйй; п. (долговре- 
мен.) —тривалий; 
л-чнооть (дизлектрика) — міц¬ 
ність (-ности); 

і», дмалактричаокая - - м. діелек¬ 
трична; 

л. рварьівмая — м. розривна. 

3808- Прошалвчанньїй (о катушке ) — 

шелакбваниіі. 

3809- Прошаллвчиввмиа шелакув&и- 

ня, шелакбвання. 

ЗхЮ- Прошаллачивать.-чить — шелаку- 
в&ти, поошелакувбти. 

ЗХІ І- Пружина- гпужйна; 

п. арратировочиал — п.затримнй; 
п. амитовай--п. ґвинтовй; 
п. вмключаюїдал — п. вимичнб: 
л. аааодиая — п. накрутнй; 
п. аадарживлющая — п.затримнй; 
п иоиичвоная — п. конічна; 


л. контактная — п. дотичкбва; 
п . комцавая — п. кінцбва; 
п крутильная — п. закрутка; 
л. Л*иточная — п. стьожковб; 


л. листовая - п. аркушбва; 
л. отрьівная - п. відривнб; 
л. лодавонвя — п. почіпнб; 
л. прерьівающая — и. переривнб; 


п рааобщяющая — ц. розмнчіш, 
я. рагулмрвоочиая,-рующал —* н. 

регулівнб; 

п. окольаящая — и. ковзька; 
л. амручнвающая — п. скруна¬ 
вальна; . 

л. опмральная — и. стр4льна; 
л. увтановочнал — п. установна; 
я. цмлиидричвоиая — п. цнлін- 

дрйчна; 

п. часовая — її. годинникбва. 

3812. Пружинна — пружйнка. 

3813. Прумшиимй (барабан, амперметр) 

—пружинний. 

3814. Пружииящмй (контакт, штеп¬ 

сель)—пружнйгі, пружйнистий. 

3815. Прут — прут (-тб); я. (ребро ре- 

шетки) — ґрйта. 

3816. Прутковьій (о меди, железе ) - 

прутковий. 

3817. При гани в (изображ., шариков )— 

плиг&нші. 

3818. Пригать,-гнуть — плигати, плиг¬ 

нути. 

3810. Прьігающмй (шарик, изображ.) — 

плигкйй. 

3820. Пряжа (для изоляций) — пряже; 
п. аобвотоаая — п. азбестбва; 
я. джутовая — п. джутбва; 

п. лощеним - п. лбщена; 
п. льняная — п. ллянб; 
п. шапковая — п. шовкбва. 

3821. Пряжка (для ремней) —з&стібка- 

3822. Прямой, поотояиимЛ (ток) — 

прбстий; п. ( телеграф , сеяаь)— 
прямйй; л. (о включений, за¬ 
землений ,освещении ,—непосред- 
ственний ) — безпосередній. 

3823. ПрлмолииоАимА (вибратор, резо¬ 

натор) —прямолінійний; 
л-нооть — прямолінійність (-но¬ 
сти). 

3824. Прямоугольник — прямокутник 

(-ка). 

3825. Пряиоугольиий (о сен. проо.) — 

прямокутний; 

л-нооть —прямокутність (-ности). 

3826. Повадо-оомафор— псЄвдо-семафбр 

(-ра). 

3827. Пуаноои —вибивбч (-ча), пуансон 

(-на). 

3828. Пуговица (пуговка, кнопка )— ґу¬ 

дзик (-ка) (Г., У., Тич., ФС .); 
л. контактная — Ґ. дотичкбвип; 
п. абомитоаая— -Ґ. ебоні^бвнй. 

3829. Пудра (всвинц. розрядниках) — 

порошбк (-шку). 

3830. Пульвврмаоааинмй (пиролюзит) — 

пульверизбваний. 

3831. Пульоацня (напряме.) — пуль¬ 

сація. 

3832. Пульоироавнио — пульсування, 

пульсбвання. 

3833. Пульоировать — пульсувати. 

3834. Пульоирующий (ток, напряже- 

ние, поле) — пульсаційний. 

3835. Пульт — пульт (-та); 

п. раопродолитольимй — п. роз¬ 
подільчий, керівнйй. 















ІОЬ 


Пункт - Равномерно-намагниченньїи 


■ <N .111 . Пункт — ну акт (-та); 

п. оотаиовочний — запинка; 
п. питвтельньїй —■ пункт живиль¬ 
ний; 

п. распределительнмй -П. РОЗПО¬ 
ДІЛЬЧИЙ. 

3X37. Пуск (в ход) — пуск&ння. пуск 
(-ку); 

п. автоматичасний д. автома¬ 
тичний, 

п. беараоотатний - ц. безрео- 
стітнигі; 

п. каскадний — п. каскадний. 

ЗНЗх. Пу окать,- отит ь {в хоО) —пускати, 
пустити. 

Пуокоаой (реостат , трансформа¬ 
тор) —-пусковий; 
п.-рогулируюший (реостат) — 
иу'ско-регуляційний. 

38 Ні. Пуотота (вакуум) —порожня. 

ЗХ 11 . ПуототалиЙ —порожнйстий. 

:іЬ 1 ^. Пустотний (детектор, лампа) — 
ішрожнявни. 

З« і:ї Путоаой (пост, олокировка) — 
колійний. 

ЗНП. Путь (тока, рассеяния, силових 
линий) — шлях (-ху); 
п. (рельсовий) — кблія; 
п. глаїньїй — кблія головні; 
п. аамкнутий (силових линий) — 
шлях замкнений; 
л. проиавольний (тока) — ш. до¬ 
вільний. 

З Я 45. Пучок (линий в кругових диаграм- 
мах ) — жмут (-ті); в’йзка 
(Мат ). 

384 ь. Пучкообрааний ( разряд ) — жмут- 
кувітии. 


3859- Работа -роббта; 

р. даукратная (телегр.) — р. Дво¬ 
кратна; 

р. иопрааная (аппаратов) — р. 
спрівна; 

р. магнитная— р. мзгнетна; 
р. махамичооиая— р. механічна; 
р. ноуотойчивая— р. нестійкі; 
р. общая— р. загільна; 
р. отданная— р. віддана; 
р. параллольная — р. рівнобіжна; 

р. повторно-краткоаромомная— р. 

повтбрно-короткочісна; 
р. поглощвнная — р. зібрана, 
увібрана; 

р. полаяная— р. корисна; 
р. полиая— р. повна; 
р. синхронная— р. синхронна; 
р. оовместная (машин) — р. су- 
міена; 

р. формировочная. формоаочная— 

р. формівна; 
р. холоотая— р. йлова. 

3860- Работать (о машинах)— рооити; 

р параплально — р. рівнобіжно; 


38-17. Пучность (тока. напряж.) ин- 

дуга. 

3818. Пушка апактромагиитная іар- 

міта електромагнітне 
38 19. Пиль —ііил (-лу), порохй (-хів): 

л. маталличаская -- п. Мвталбвии; 
л. оаинцовая п. о.інк'йний; 
п. отакляииая — п. скляний; 
л. угольиая п. вуг.іннии. 

3850. Пьааозлвктричвский П'ЄЗО’* імк- 

трйчний. 

3851. Пьваозлактрмчвотво п сзое.іек- 

трика. 

3852. Пюпитр — шопітер (-три): 

л. коммутационний — - п. комута¬ 
ційний; 

п. раопрадалитальньїй — н. розпо¬ 
дільчий, керівний. 

3853. Пятижильний кабель п яти- 

жйльнии кабель (-бля). п'ятн- 
жйльник (-ка). 

3854. Пятиконтактний (переключатель) 

—п лтидотичковий. 

3855. Пятипроводньїй (счетчик) -п ятн- 

проводбвии. 

3857. Пятниотий (о слюде) - плями¬ 

стий ; 

п-отость - плямистість (.-ТпсТИ). 

3858. Пятно—пляма; 

п. жириое (е фотометре) а. 
масні; 

п катодно* (в рт. випрям.) — 
цятка катодбва; 
п. маоляиое — п. олійна; 
п. таневоа (на зкране) - п. ті¬ 
ньові; 

п. чвшуйчатов - а. лускіта. 


р. лооладоватвльио—р. ииаково. 

3861. Работающий (аппар., зл. станция) 

—-робітний. 

3862. Работоопособний (.о маишш ■) — 

роботоснромбжний; 
р-нооть — ( о маииіне) — робото- 
спромбжність (-пости). 

3863. Рабочий (аккумулятор. проводу— 

роббчигі. 

386-1. Равноваоие -рівновага, 

р. диссоциационное - - р. дис«*Ц)я- 

ційна; 

р. фотометрическое р. СВ1Т.ІМ- 

мірча, фотометрична; 
р. алактричаоков —- р. електрична. 

3865. Равиодейотвующмй ( тпк , поле) 

вислідшій 

3866. Рааноаначний (о схема) — рівно¬ 

значний; 

р-иооть— рівнозначність (-иости). 
386? Ра.иомерньїй (іод, поле, нагрузка) 
—рівномірний; 

р -иаиагмич.мимй — рівномірпо- 
намагнетбвйний; 


Равномерность - 
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Р-нооть (оссещения, шкали)— Р«>- 

386?а.Р^^^“- И ^^ 

р.Го'ть - ріввопотеиційльність 

, н ,,, Рав"иоо*ицй-иимй 0 Об обматке)— 

,іЗЬр«« - іввиопотуж- 
38 ?, Р^« ( «йТ шемке. охлажье- 

р.дайй^- 

р Г Т “- а р^яльві СТ ь (-ЯОСТИ). 

, НТ з радиатор - радійтор (-ра). ««- 

' Р кап) - 

387.$. Р«“аи в " — промінювання, ра- 

р. дівп»итрмчмк»я -в., у Д‘“ 1вк ' 

38? 1. р«ио Ч -’р%.іо (талько « твориш 

3870. Р^-ЙГ—-- 

м ?6 Р^Г.ГГв“ Я Т р. Г -«в 

Зй77 . р^=Г и ^-- 

;“Е^р радіо р”о“і Р 

ЧК8П Рвд«гоиио».трич.ений - радіо. 

3880. р « утомірчия . радіогоншметрия- 

3881. РВВ-ОГО-ИО-.ТР-» - радіогон.о- 

метрія. . 

ашв і*.""""™ і."'.* - ,'Л-жон- 

стру-ктор і-ра). оадіопо- 

ІЙ87 Радиоконвуявтация — радити 
р4да, радіоконсультація. 

3888. Радмопогичронмй - радіологія- 

5Й Р Р“ЇГ В :: Р ^«— 

Радммк>6нт«ль ЙТ — Та радіоаматор 

ЗЙ 

СВІТЛЯНИЙ МЛИНОК (-НК&). 


_ .„„„тм-радіомон^р ера)- 
3893а. РаАМв“ оит *?Ш„ „адіопелвяга 

3894. Радволалвигж 

тор (,-ра)^ „ддіопереСИ- 

3895. Равмопррав» 4 » 

о Л ^пиовмо- радінлйсг імга). 

3895а.Рждиопиовмо „«„„„„йиДнНЯ. 

3896. Раяиопрмм РаА_ ^дюнрнймач 

3897. Радиоприамиин І 

(-ЧІ). _ пл піопромвив- 

чмоо Радиооаяаь — рад»«о 
т> радіокомунікішя. 

3901. РаВМО° вги в л РаД^ __ радіо, ас- 

3902 Радиооигиалиави 

Лівийцтво. _ л „адіосконіч- 

3903. Рм»ио«иопич.о«ии 

3904. р« во окопи в - Радшсконі«к 

Ж’ Р« М иоГ."го«-і - радінтеле- 

3967. Р.в.гР- - Рад»—^ 

3908. Рад^гм«<Т>«* в Р 0, *" н “ в РВ ” 

діотелеграфОвании. иа діо- 

1969 Рвдиотммгра* в Р“ ввть р 

телеграфувати. ^ __ радіоте . 

391 °' Р “е"^*іГТ-та): радіотелеграм 

39П Р« в< о Г т.л.гр.Фие радіотелегра- 

-—Р- 

3913 Р^ЙЙаи - раДІотеле- 
гріфннй. __ радіо- 

1913. Радиоталаоиопичав 

телескопічним. ІЛ-^ЛЯСКО- 

3914. Радиотапасиопия радіотел 

3915. Ра^.„.Ф»« - радіотелефон 

,9,6 Радлотіл^фон-ромта - Р^- 

лефонувДти. _ ра д іот еле- 

3917 ■ Р Тоні“ ИД). Р^^Ж- 

ззй: ^: в . т т»5°о и и::7 р ^ .-««««- 

р широкоміиательн." «тжнвнл— 

3930. Раанлтінь—радіозатишок 1-ніяа). 
4921 Радяотарапия—радіотерапія. 

;Ш21 а. Радиотахнии— радіо^ННКД--ка 

я? агядайЬЙйм-* 

4924 Радиофоиия—радіофонія. 

3925. Рад в «фотон«Р - радіосвітломір 

1-ра), радіофотом&гер (^тра). 

3926 Ржяиофотом.трнч.сиий — радіо- 

світломірчий, радіофотометрич- 

„иИ. 
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Радиофото метрия — Размагничивать 


3927. Радиофотомвтрия — радіосвітло- 

мірнніїя, радіофотометрія. 

3928. Радиочаотота—радіочастоті 

3929. Радиочастотньїй ( дроссель ) — ра¬ 

діочастотний. 

* { 93п. Радиуо—р&діус (-са); 

р.-вектор—р.-вЄктор (-ра). 

3931. Раабаалаиив водой (кислоти) — 

розводнюваиня, розвбднення. 

3932. Раабааланиьій водой —- розвбдне- 

1ІИ1І. 

ЗЯЗЗ. Раабаал ять,-вить водой ( кислоту) 
—розвбднювати, розвбднити. 
ЗУ34. Раабог ( мотора ) — розгін (-гбну). 
3935. Раабивать,-бмть — розбивати, 
роабйти; 

Р- (размечать лшшю передачиу - 
розмічати, розмітити. 

3930. Раабивма (провода, линпи )—розмі¬ 

чання; р .(реаууіьт .)—розміченая. 

3937. Рвабмаочнмй (кольпиек) розміт- 

нгій. 

3938. Рааборкв ( батарей , мшишіи) — 

розбирання, розібрання. 

3939. Рваборнмй (тройник. часть ) - 

розбірним. 

39 Іп. Раабрьіагиванис (титени. свинца 
в предохранителе) розбрйз- 
кування, розбрйзкання. 

39-11 Раабрьіагиаать,-гать.-сл — роз¬ 
бризкувати, розбрйзкати,-ся. 

3942. Раабрмагиаающийол (свет. пламя ) 

—розбризнйй. 

3943. Раабухани* ( ак . пластин ) — буб¬ 

нявіння, набубнявіння. 

3944. Раабухать.-хиуть — бубнявіти, 

иабубнйвіти. 

3945. Раабухший—набубнйвілии. 

3946. Раавадаима ( контактов ) — роз- 

вбджування, розведення. 

3917 Раавс денний ( контакт ) — розве¬ 
дений. 

3948. Раавсдчик, телефон. розвідник 
(-к&); розвідник (У.); визнйвчик 
(У.); розвідач ( Тмч .). 

39 19. Раавариутьій ( о схеме , обмотке)- 
ро-згбрноний. 

3950. Раавартка, мат. — рбзгортки. 
3951 Раавсрточньїй (об обмотке) —роз- 
горткбвий. 

395.'. Раавартьіваниа (обмоток, схем) 
розгортання, розгбрнення. 
395:». Раавсртьіаать,-рнуть.-оя (обмот¬ 
ку) - розгортати, розгорнути, 
-єн. 

395 4 Рааватвпанио (сети, абмоткиу 
рбзп.юк (-лка), розгалузок 
(-зка); р. ( процесе ) — розгалу¬ 
жування. розгалуження. 

3955. Рааватвлсииьій -розгалуженим; 

р. иоира гільчаста іскра. 

3955а.Раааиванив (оборотов) розви¬ 

вання. 

3950. Раавитив (формирование пластин) 
-розроблення; 

р. повархностиов (пластин) — р. 
поверхибне. 

39.57 Рааводить.-вести ( контакт) —ров- 
вбд пт 11 . роз вести. 


3938. Раааорачиваиие ( мотора ) — роз¬ 
кручування, розкручення. 

3959. Раааорачиаатьол ,-аоротитьея (о 

моторе) —розкручуватися, роз¬ 
крутитися. 

3960. Рааговор (по телеф.) — розмбва 

(телефоном); 

р. арочний —р. термінова. 

3961. Рааговоримй (ключ, будка)- роз¬ 

мовний. 

3962. Рааграминать.-чить —розмежову¬ 

вати, розмежувати. 

3963. Рааграничеииа — розмежбвувнн- 

ня, розмежування; 

Р врамаиам. во храмами-р. в 

часі; 

р. проотраистаом — р. в про- 
стбрі. 

3964 • Рааграиичеиний —розмежбвании. 

3965. Раагружать,-аить ( подшшшик) — 

розвант&жувати, розвант4жи- 
ти; р. (машину, мотор) — зие- 
тяжувати, знетйжити. 

3966. Раагружаиимй ( подишпник )—роз¬ 

вантажений; р. (о машине) — 
знетйжений. 

3967. Раагруаиа (машини) — знетяжу- 

вания; знетяження; виладуван- 
ня (Тмч.); розвантаження 
(ДСТ.); 

р. магнитиал ( поОишпников )—роз¬ 
вантажування, розвантаження 
магнбтне. 

3968. Раадавлмванив ( изоляпюра) —роз¬ 

душування, роздушеиня. 

3969. Раадавливать,-вить роздушу¬ 

вати, роздушгіти. 

3970. Раадаиганмв (злектроОов). -роз¬ 

сування, розсунення. 

3971. Раадвигать,-иуть (угли, когти ) 

розсувати, розсунути, розво¬ 
дити, розвести. 

3973. Раадвижиой (о когтях , муфте )— 
розвідний, розсувний. 

3973. Рааделемие (тел. круга) — розді¬ 

лення, рбзділ (-лу). 

3974. Раадслеиний (о фазе, обмотке) — 

розділений. 

3975. Раадалитель м ий (конденсатор, ви - 

ключатель )—розд їл ьчий. 

3976. Раадвлять,-лить — розділяти, 

розділити. 

3977. Раадслка (столба из рельс. основи¬ 

ни я) — розладнбвування, роз¬ 
ладнання; р. (оправка — отвер - 
стия) - оправляння, опрйв- 
лення. 

3978. Раадальиьій (об обмотке. устає) 

—поділений. 

3979. Раадалять,-лить - розділяти, 

розділйти. 

3980- Рааложенив (во0м) — розкладан¬ 
ня, рбзклад (-ду). 

3981. Раамагничвиньїй —розмагнвтова- 
ний. 

3982- Раамагничивание - розмагнетй- 

вування, розмагнетувбння. 

3983- Раамагиичиаать,-тить — розмаг- 

нетбвувпти. і>озмагнетув4ти. 


-.- Рааряд 
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(Ч«4 Раамагммчиеаюімий (ток. йеи- 
398 ' стеис) — розмагнетув&льнии. 

ч«85 Римтвиим (проволоки) — роа- 
4985. р "“* п , ванпя; р . (обмотки) роз¬ 
вивання. иотатк , оя _ роа- 
398В. Р *’“* у“"™'’пгГзиот4ти ,-ся; р. (ой- 
Ттку) - розвивати, роавй- 
(ну)ти. 

р““: 7 и. Р 0 - М 7 «зьичЛ,шз, розмі- 

р проиаводить, ПРОИ...СТИ поз- 
мічати, розмітити. 

ЧЧ89 Раамечаииьій—роамічении. 

3990 Равмвчивать,-тить (линии) р 
899 мічіти. розмітити. 

ЧЧИ1 Рав»*відать,-отить,-оя І 

39 Щ4ти розмістйти,-ся. 

ЧЙН> Рнмщіни< {останоеок, источн 
і99 ~ сеета) - розміщушппш. роз- 

МІІДЄІ1НЯ. 

ЧНЧЗ Равміщвннмй (об остішовках, об 
• ,99 ' , ' ’ 7 точн. света) - розміщенні., 

4494 Раїмотаииьій (о проволок!:) -рОЗ- 

3994. Р ** м “° та 11 ИИ]Р . ( 0 6 обмотк.-) - роз- 

3995 Раамотка (проеоОов) — розмоуі’* 
вапни, розмотаннн; Р (обмот¬ 
ки) _розвиваний, розвинення. 

39«в. Раамаї—яка (цепи) ^розмикання, 
розімкнення (Г., АР-), Р Р 

(ФС.)і розлучення (ДСі .)■ 
р игнованноа —р. МИТТЬОВІ; 
р. прарчачатоа- р. переривпе. 

3997. Ра»мьікать,-*омниуть,-оя Р 

микати розімкну ти ,-ся. 

3998. Раамьїкаїощий ( контакт , магнит) 

—розмичнйй. 

3499 Ра»иягчать,-гчить (рент . 

розм якш4ти, розм'якшити; 
р-оя—м'якнути. 

її і» НІ Раамвгчеиие (рент, тр.) — м яь 
шання; р. (размягчивание)— роз¬ 
м'якшування, розм якіиення. 
4001- Равмягчвиньїй (о рент, тр.)— -роз 
м'яклий. 

4002. Равиоимвииьій (полюс, пол ^' 3 ^ к ~ 
тричество) — різно имбн ніш. 
4903. Раанородиьій, рааи оии « и "'«й ( 
злектрич.) — різтшмйниин. 
4094. Раанос (мотора )—розліт (-леті )■ 
4005. Рааноотньїй (шок)— 

400В. Рааиооть (потенциалов. фаз) Р 13 

р. алачтричеоная — р. електрична. 

4007. Раае чим ( телеграмм ) розн 

свць (-СЦЯ). . 

4008. Равиотоииьій (ронфлер ) Р 13 

тонбвий. 

4009. Равноцавтиьій (асточяик свелі ) 

40Ю. Р.. Р оі:ГГДаГар-. батарея) 

—розібраний. _ 

40 І 0 а.Р*»общавмьіЙ (конліакт) Р 

401 , Р.» 6 щ«ь;-щ-ть,-ся 

муфту, провода) — розлуч4т , 

розлучити,-ся. 


494 - 3 . Ражобщ^оммай (м^шіт. пружип- 

40П Рааобщаима 3 ^ Іконтакта) - І- и3 ' 

401.1. р **°”^ НЯі ровлученна; 

р. (результат ) — юзлікл, „ е| ^ д 

р. пражда»ра-а ии г 

4914 Рааобщамим» (контакт) — Р 1 ' 3 
49,Г, Рааомаиутаай (ток. злемент)^- 

49,0. р^г;г в --.--р-' ия№у ' 

,9,8. РмраТмвимаай (***> - Р 03 " 1 ' 

джениіі. 

1019. Рд»р*»—рбзріз ( “ 3 у ; 1ЇІІІ1І1И а; 

р. прод.панмй р. ““ Д *^," ИЙ 0 , П - 

49 -°- р ТрГлТд^ 

-*• тЬ&рг* ?гЬ- 

р. на право лривма Д- Р 

мати, ч р 11 у - 

р. иа право слушаиия Д* 

^ аТИ - ..иіі 

іоі; Р«Ї:ш‘-77я“ Й иь.й ТйлоІЇІхнке)- 
дп.іві.пьчии. , 

4034 . Рааруінвть,-шить,-ся 

вати, зруннунати.-си. 

4935. Раарушаииа (нзолячни) РУ - 

ванни, руйнований. 

ШЗВ. Ра.руш.ии , ч й --зрупнивани ^ 

1027 Раврушительиьій (0 оеисттш/ 
руЙнувДльнии. руинацШни ■ 

4938. Ра*Р— (вольт бргн. кнб м я ^ ш^ 
ка)—розрив (-ву), р. (мести) 
розірва. 

Іуоу ра«рмвать.-*ораать.-оя ^ тон \^ 

бель) -- розривати, розірвати, 
-ся. . ь 

4090. Раармаающий розривнии. 

4031 Раармвиой (нож, прочность , ліоиі 
носпіь) - розривний. 

4032 . Раврмхлвиие (поверхностннХММ 
в теле накаливания) підпу 
Ш \-вашій, підпушення. 

4033. Ра»рь»хпвииь»й— підпушеним. 

4034 Раврьіхлять,-пить,-оя (ммсу, по¬ 
верхи. слой) - підпушувати, 
підпу ШИТИ,-ся. 

41135 Рааряд — виснага; розрядження 
40 (ФС , ЛФ.);-іа44еш ( Рнд.);роз- 
пруд (ДСТ.); розсищення (Ар.)', 

р. апариодичавиий — в. аперю- 

дйчна; 

р. атмосферний — в. атмосферна; 

р. в вида ниоти, ниоточии— в. нит¬ 
часта; 

р. в виде снопа исмр, огонь «і. 

Зльмов— в. снопбм; 
р. а рваних направленнях —в. різ* 
нонапрямн4; 

р. гроаовой —в. блискавична; 
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Рааряд искровоа — Раскачивать 


р. иокроаой— в.іскрові; 
р. ниотеаой— в. китчіста; 

р. иолебателаиий — в. коливні; 
р. ионвамционимй — в. конвек¬ 
ційна; 

р. лучиотаїй в. промеейста; 

р. маиоималамий — в. макси¬ 
мальна; 

р. мапрармвньїй— в. безперервна 
р. обратиий— в. зворбтна; 

р. одного направлення — в. одно- 
ніпрямна; 

р. лериодичеомий — в. періодйчна; 
р. побочиий— в. (по)бічна; 
р. прармаиотьій — в. перерйвча- 
ста; 

р. лучкообрааньїй — в. ж мутну¬ 
вата; 

Р- отатичаскмй— в. статична; 
р. тмхнй— в. тиха; 
р. тмющий— в. сяйвова; 
р. частинний —в. часткбва; 
р. щаточимй— в. нитчаста; 
р. алактричаоимй — в. електрйчна; 
р. облегчита (межоу полусферами) 
—виснагу полегшити. 

4036. Раарядиа ( результат) —виснага; 

р. ( процесе) — висніжування, 
виснаження; 
р. б ьі от рал —в. хутка; 
р. нгноааимая -в. миттьові; 
р. медленмая— в. повільна; 
р. маєтная— в. місцева; 
р. напрармвная — в. безперервна; 
р. повархностнал — в. поверх¬ 
нева; 

р. лостапаниая— в. повільна; 
р. пробная— в. спрббна. 

їй: 17. Раарядиин —виснажніш (-на); роз- 
ряоич (Тмч .); розрядник (ФС.)\ 
розрядник (ФС.)’, розпрудник 
(ДСТ.)\ громобезпечник (Пул.), 
р аллюминиевий —• в. алюмінШ- 
ний; 

р. иголачатий— в. голчістий; 
р. коронний— в. сливовий; 
р. рогоаой— в. ріжнітий, рогі- 
тий; 

р. роликовий ~в. рольковйй; 
р. ручиой— в. ручний; 
р. овинцовмй— в. олив’йний; 

р. униаерсаланий — В. універ- 
сільний; 

р. шароаой— в. кулястий; 

р. алачтролитичасиий — В. елек¬ 
тролітичний. 

4038. Раарядньїй (люк, папряжение) — 
виснажний. 

Ю39 Рааряжание — виснажування, ви¬ 
снаження. 

1о40 . Рааряжать,-дита,-оя — висніжу- 
вати, виснажітн, виснажити: 
р. (лампу) — розлад нбвувати, 
розладнати. 

Ю41. Рааряжающий— виснажільниЙ. 

1042 Рааряжающийоя (аккумулятор) — 
висвіжу вальний. 

РИЗ. Рааряжаниа— виснажіння. 

ЦІН. Рааряжаииьій —виснажений. 


4045. Ра* адииамиа, рааммкамиа—роз¬ 

мивання; р., мех. розлучання, 
розлучення; 

р. алаитричаомоа — розл. елек¬ 
тричне; 

р. алактролитичеоиое—-розм. елек¬ 
тролітичне. 

4046. Раа едииитела ( тока ), рааммма- 

тала—розмикач (-ча); 

р. колаблющийоя—р. хиткий; 
р. мачтовмй— р. щогловій. 

4047. Раа'адикителький (о релз )—роз- 

МИЧНЙЙ. 

4048. Раа едиията,-кмта - розмикіти, 

розімкнути; р., мех .—розлучі- 
ти, розлучйти. 

4049. Раа ємний (мотор, кохерер )—роз¬ 

німаний. 

4050. Район—райбн (-ну); 

р. оболуживаемьій — р обслужу¬ 
ваним; 

р. опаоний—р. небезпечний. 

4051. Районний (о станции) — районб- 

вий. 

4052. Раковина (телеф.) — наушпиця; 
р. (в металле) — сказ (-зу); 

р. абонитоаая—н. ебонітбва. 

4053. Ракоаиотий (излом фарфора, мра- 

мора) —сказйстии. 

4054. Рама (машини, мотора) —рй(і)ма; 
р. отпивная—р. виливні; 

р. распределителанал — р. розпо¬ 
дільча; 

р. статорная—р. стіторна; 

р. фундаментная — р. фундамен- 
това. 

4055. Рамна (в радив) —• ря(а)мка (У., 

Тмч., Др.); 
р. плоская -р. нлбека. 

4056. Рамочний ( аккумулятор , антен¬ 

на) —ря(а)мковйи. 

4057. Рант (капсуля) —рант (-та). 

4058. Раскаланний (катод) — розжаре- 

НИ1І. 

4059. Раокалнаанма,-лайне (нити ка¬ 

тода) —розжарювання, розжі- 
рення. 

4060. Раскалята,-лмта,-ся — розжарю¬ 

вати, розжірити. 

4061. Раоиаливание (слюди) - розкб- 

лювания, розкблеиня. 

4062. Раа кали вата,-мол ота — розко¬ 

лювати, розколбти. 

1063. Раокатанний (кабель) — розмота¬ 
ний. 

4064. Раокативаиме — розмотування. 

розмотіння; р. (цл бухти) —роа- 
кбилювання, розкбилення. 

4065. Рао кати ват а,-тат а (кабель, ленту) 

— розмбтувати, розмотіти; р. 
(из бухти ) — розкбйлювати. 
розкбйлити. 

4066. Раокачаниий (провод) —розгбгіда- 

ний. 

4067. Раскачиванив - розгойдування. 

розгойдання. 

4068- Раокачиаата,-чата,-оя (о проводах) 

—розгойдувати, розгойдіти, 
-ся. 


Р „^ и п и »як.й - Растрескивающиисн 
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4 НВ 9 . Р»еяид»ииьій (о сети) - розкйда- 

р-ииоот»— розкиданість (-ности). 

407П. Р«опир«ми»,-пор (сервечми 

трансферм.) — розпирання, 
рбЗПІр (-пбру). „„, ГІ1 ,па. 

4071. Р»опирать,-п»р»ть,-ея р - Р 

ш , яіїїЗїїя»-> - 

«п. лгіпіі.— . ««-аг 

нит. злектролита) — розтоп 
лювання, розтбплення. 

4074. Р»опп*ялят»,-»ить,-оя — розтоп 

лювати, розтопити,-СЯ. 

4075. Расплаяляющий (шок) розтоп- 

4117В. Раопоііоимние ( проводок ) -- розмі- 
щуваиня, розміщення, 
р. алочмоа—р. сосбнкою; 

р. трауголаником — р. трикутне, 
р. шаотиуголаиоа — р- шости- 

кч'тне. , 

4П7 7 Раопояожанний—розмішений, 

р-нноота—рОЗМІЩеНІСТЬ (-Н0СТИ). 

1078. Раопорка (в рентген, тр.) — Різ¬ 
ний ка; 

р. молибдвиовая — Р* молібде- 

4079. Раопрвдвлвнма (слеша, * Лек ™Р“' 1 ’ 
така , обмотки) — розпбділ 

р. иотимноа (токов) —р. діЙспий; 
р. иооавинов—р. посербдпій, 

р. напоорадотяаииоа — р ОЄЗПО- 

р помраиоотио. (злектричества) 

р. „р^^-Ї^Л^то) - Р- 
просгорбвий; 

р. прямоа —р. безпосередній, 
р. оелвитианое— р . вибїрчий. 

4089. Распраделанний (о емкости, о 
мотке) —розподілений, 

Р-нноота — розподіленість (-НО- 

4081 Раопрадалмтала — розподільник 

(—ка) 

1082. Раопрадалитапаний ( аппарат, 

кольцо) —розподільчий; 
р. помещеиие—розподіл ьня, 
р. (пульт , щит) —керівний. 

4982а. Раопраделяемий — розподілюва- 

1088. Раапрвделятв.-лита.-оя —розподі¬ 
ляти, розподіляти,-ся. 

1084. Раог оотранеиие ( слеша , зоряда, 
т..ряж., тока) — розпростб- 
рювання, розпростбрення. 

в. аолновоа —р. хвильове. 

1085. Раопроотрамамиий (о напряжен., 


токе) розпростірений; 

р-иоота (напряжен., то*я)—роз 


р-ноота (напр/ип^гг., * 

простбреність (-НОСТИ). 

4085а. Рвопроотраияамий — розпростб 

ркшаннй. ( 

" >т - Ра Гр Р яТ Р 7п Я о Т кГ)' ИИТ розпрост6р Ю - 
вати, розпростбрити.-ся. 


розпбрскувзння, розпбрснен 


4088. Р„ П п«п.нн«й (електрод) - ров- 
(«—— ста) ~ 

408®. ^“"^ХТт5Т-р“з И п6р“у : 

409 0. Раопмя^ят7^-пнть,-оя - розпорб- 

вГйГЙ-гі-і» - 

р ’розпйрскувати, розпбрсіїути^ 

4081 Распмпяюииійоя (злакшров>-роз 

4ИЇ . 

4093 Рясоаияать,-святі., ся 1 

вати, розс:іяти,-ся. 

4094 Раоссияяіощмй (фотометр, 

сіяння (ФС., пул., мрпірр: 
кання (У-У, ролшпаїшя (Імч.), 
розпорошення 

р вторячи»»- р. вторйнне 

о магнитиоа—р. магнітне, 
р. первинно»—Р- »«і" г ,„ асІя . 
4090. Рвомяииїйй (луч, свет) Р 

4097 Раослаиааиис (ШОЛЯЦШІ)—(КРЗШа- 

Ш9 рбвування, розшарйвання. _ 

4098 Раоолакаата,-локта,-оя р 

рбвувати, розшарувітйгся- 
4099. Раоолоаиний — розшарбваний. 
4Ю0. Расстояииа (между У****!^ 
даль (-ли), відділення, 
р. пробмаиоа—в. пробивні, 
р. угловое—в. кутові, 
р. фонусиоа—в. фокусбва. 

110І. Раотвор— рбЗЧИН (-ну), біл)ііе 
р. бадиаат маталлом » р. тдніє 

на метал. 


на метал. у . 

4 Ю2. Раотаораииа (металлов) — розчи¬ 
нювання, розчинения. 

4108. РастаораимиЙ—розчйнении. 

4104. Раотаорммнй—розчинний, 

р-моста—РОЗЧИННІСТЬ (-НОСТИ). 

4Ю5 Рааткормтала—розчйнник (-ка). 
4106. Равтаорята,-рнта,-віі - розчиня¬ 
ти, розчинити,-ся. 

4107 Раотворяющийоя, раотооркмий 

(аноб)—розчинний. 

1108. РаотрвпаинмЙ (об изоляции)— роз¬ 
тріпаний. 

4199. Растрепиваим* (изоляции) • роз¬ 
тріпуваний, розтріпання. 

4119. Раотрапиаата,-пата,-ая — розтрі¬ 
пувати, розтріпати,-ся. 

4111. Растраенаашмйая (иаоляшор)—по 

ріпаний. 

4112. Ржвтраоииеанма (изол ятора )— ре¬ 

пання. 
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Растр \ 6 — Регенерировашії 


Пі і Раетруб (телеф.) - іорловйна. І 

11 Г. Растягивание - розтяг&ння, рОЗ- 
т ягни іш я. 

-І ПО. Р.чстягивать ,-тянуть,-ся роа- 1 

тягати, розтягти,-си. 

4117 Растягивамщий (о бійствии) 

роатигальїши; 1 

р-ся ( .ровосі )— розтяжний. 

N18 Раотяжение розтяг (-гу). 

N19. Растяженность — РОЗТЯГНЕНІСТЬ 

(-пости). 

11'ЛІ. Растяжимьій рп.іТЯ.КШіЙ; 

р-мость розтяжність ( -пости). 
4121. Раоход ( токи . знергип) витрата; 

р. постоянньій —в. стала. 

1122. Расходиться, разойтиоь {ч векто¬ 
рах, фазах) —р< мй і гатися, роз- 
11 ігтися: р . (о контактах)- -роз¬ 
ходитися, р« спитися. 

41 -М. Расходящийся ( вектор, фаза )—- 
росоїжийн. 

1121. Раохожденив (КоНПШКПЮв) — РОЗ¬ 
ХОДЖЕННЯ; 

р. (векгпоров, фаз) - розбіг (-гу); 
р. ( процесе ) роабіїаїшя. 

4 126. Раоцвплвние —- роЗЧІИЛК.напни, 
розчеплення; 

р. бьіетрое -р. х\ тке; 

р. магнитнов р. магнетпо. 

1120. Расцеплвнньїй — роЗЧСІІ.іеШІИ. 

4127. Расцвплять,-пить,-ся — розчіп¬ 
лювати, 1 1 ►ЗЧЕПИТИ.-ся. 

1128 Расцвпляющий ( \и хинизлі) роз- 
ЧІ1ІІІ1Ш. 

11 29. Раснвт {сети) —розрахунок (-нку); 
р. ловерочньїй -р. яеревірчии: 
р. повторньїй -р. тіовтбршш; 
р. предварительньїй —р. ІЮ11Єр6Д 
піп; 

р. прибл изител ьньїй — р. При¬ 
близнії п: 

р. проверочмьій р. леревірчпи 
1130. Расчетньїй — розрлХі икииші. 

4ГИ Расчитьівамие - )иізрахблування, 
розрахувашій. 

І |:12. Расчитьівать,-тать (сеть, машину 
а т. п.)- -розраховувати, роз¬ 
рахувати 

І | * І ‘ • Расширение [кч.іСьі, трубки) — 

розшир (-руг. р (принесе) —роз¬ 
шир яшія; р. (результат)-- роз¬ 
ширення : 

р. купе лообразнов (колбьі в ртут¬ 
ним вьіпря.митслс) -■ р. бапя- 


139. Расщеплвиие ( ионов . провоОов) 

рбзідіп (-щепу); р. (фаз)— розко¬ 
люваний. розкбленпп. 

110. Раащепленньїй (ион.провоОа)— роз¬ 
щеплений; р. (о фазе) роз¬ 
колення. 

1111. Расщепляемьій розщіп. іюніі- 

шіи; 

Р'МОСТЬ розщіп.нова 111гть (-По¬ 

сти) ; 

р. {фаз) розколював їсть (-по¬ 
сти). 

11 12. Расщеплять.-пить,-оя (об нонах. 

проаоОах) розщіп-іювати. роз¬ 
щепити,-ги; р-ся (о фазах) 
роз ко л и іватис я. р« ізко. і бт 11- 

ся. 

НІ.». Раффинирование -ровна імеОП) 

очищання, очищення, рафіна¬ 
ція; 

р. злектролитическая ... р. ч и»ь- 

гро.птична. 

11 N. Раффинированньїй очніценнн . 
рафінований. 

НІЙ. Рафсри н и ровать (М('Оь) оЧИЩУТИ 

очистити, рафінувати. 

41 Ні. Реаитанц(с) —реаі.тліщ (-цу ). 

П17 Рантивньій (о катушкі . гиде, по¬ 
лосне) - реактивним. 
р-иость -реактивність (-пости). 

И їм Реактор—реактор (-ра). 

И49. Реанциониьій ( Овигате.н>. котуш¬ 
ка )—реакціші пі) 

4166. Реакция - реакція; 

р вторинная—р. ИТорНШІи. 
р. действующая р. чіІППа: 
р магиитная р. магнетма . 
р оптогальваничесная - р "ііі"- 

іальванічиа: 
р. постоянная р. ети.ьі: 
р. синхроннаяр. синхронії.і. 
р. химическая -р. .чимічііа. 

4161 Ребристьій (изоляпюр. сосуО) ре- 
оровании. 

1162. Ребро (в аккумул.чт. плистипих) 
-реорб; 

р. поперечиое р. 1ЮПЄ|ІЄЧ1ІЄ. 
р. продольное — р. подовжні*, 
р. унрелляющее- -р. крівне. 

1163 Рев (зл. машиньі ) —ревіння 

1161 Реверсиеньїй ( Оиигаїшль , ріеул.ч- 
/іюр) — реверсивний, від воріт¬ 
ний . 


стіш; 

р. шарообрааньїй р. куля¬ 

стії. 

II.» І. Расширять.-рить (трубу) — роз¬ 
ширювати. розширити, розши¬ 
рити. 

11 аг». Расширяющийся розширили. 

1138. Расшифровамньїй — розшифрова- 
НИИ. 

1137 Расшифровьіванив {телеграмм )— 
розшифровування, розшифру¬ 
вання . 

ІІ'іН Расшифровьівать,-ровать (теле- 

г, амму )—ро лнифрбвувати,роз¬ 
шифрувати. 


416Г). Реверсированив -- ревереувапня. 
реверсоваяня. 

1 150. Реверсировать —-реверсувати. 

1157. Ревизионньій (кронштейн)- реш- 
зіннии. 

413Х. Ревизор {сети, линии) ревізор 

и»*о; 

р. линейньїй— р. .ішшвіш. 

416Н. Регенвративмьій (приемник, еле¬ 
мент) —регенеративний. 

4100. Регенератор —регенератор (-ра). 

4101. Регенерация —регенерація. 

Н0~ Регенерирование — регнішру ван-- 

пи, регенерованим. 
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410с». Регенерированиьій — регенерова¬ 
ній). 

4104. Регенерировать — регенерувати. 
4106. Регенерируюїдий — регенеруваль- 
11Ш1. . 

4100. Регистратор (разговоров) реєстра¬ 
тор (-ра). , . 

1107. Регистрироваиие — реєстрація, 
реєстрування, реєстрований. 

4108. Регистрированмьій — рессірова- 
ИІ111. 

410У. Регистрировать ( раззоворьі , те.іе- 
грамми )—реєструвати. 

4176 Регистрирующий — реєстрівшш, 

р , самоті ишущий(апгшрат,вольш- 

метр, ечетчик) — самоті с- 
НШІ. 

4171. Регулирование,-ровна регуляцій. 

регулюватій, регульбвиїшя, 

р. автоматическое —саморегулю¬ 
вання, еимореіульбвапіш; 

у . апериодическое — І», аіі' рю- 

. піч на; 

р. грубое—р. приблизна; 

р. индунциомное- р. 111ДЇ КЦІИПа, 
р. иидивидуальное- р. одинична, 
р. неточное -р. неточна; 
р. общее— р. заіа.іьва; 
р. отдельиое -р. окрема; 
р. плавиое---[». плавка; 
р. ручное—р. ручна; 
р. скачками---р. ПвреСКоКом; 
р. точное—р. точна; 
р. мувствительное—-р. чутлива. 

4 172, Регулировать - регулювати. 

4173 Рвгулировка регуляція; р. {про- 
цс'іс)—регулювання; р. (резуль¬ 
тат) —реіульбваніш. 

417 1. Регулировочньїй (винні, реостат) 

~ — регуляціншш. 

4 17 Іа.Регулированньїй - зреіульова- 
1111Н. 

4176. Регулируемьій {конОенситор, при¬ 

бор, телефон) — регульований; 
р-мость — регульбвапість (-пости). 
417 0. Регулирующий (мигнит, прибор, 
контакт) - регул ївшій. 

4177. Регулирующийся—регульований. 

4178. Регулярний-—регулярний; 

р.-леременньїй (пюк) регу'.шрно- 
змпишії; 

регулярность— регулярність (-по¬ 
сти). 

417У. Регулятор— регулятор (-ра), 

р. автома' ческий — р. автома¬ 
тичнії її, 

р . астатичесиий - р. астатичний; 
р. бьістродействующий— р. хутко- 

чнншіп; , 

р. вентильньїй (« рентген, труике) 
-р. веитйльвии; 

р. вертикал ьньїй- -р.іірямоШІСНИИ , 
сторчовий; 

р. вторичньїй —р. вторинний; 

р. действия носаенного р. по¬ 
середині; 

р. Д- прямого - - Р- безпосередній, 

р. днфференциальньїй р. днфе- 

ренціяльшш; 

Словник електротехнічн.іи 


р. МИДУНЦИОННЬІЙ р. ІНДУКЦІЙ 

нші; , н 

р папмовьій—р. лямпбвий, 
р. машинньїй—р. машинбвий, 

~р. ооевой—р. віснйи; й , 

р. прраллепьиьій—р. рівнобіжний, 
р. первинний—р. первинний , 

р. последоватвльимй р. НИЗКО- 

у. потенциальнмй — р. потенцій¬ 
ний; __ 

у. пульсационньїй — р. ПуЛЬСа- 

ціишш; . а 

р. реверсиеньїй — р. реверсивний. 

відворітнйи; 
р. ручиой — р. ручний; 
р стержмевой—р. стрижневий, 

Р. тормазньїй—р. гальмівний; 
р. центробежньїй — р- відосеред- 
кбвіш; _ 

р. шунтовьій.-вой — р. узоїчнв- 

кбвни; 

Р .-дугообрааиватель р.-луКО 

твірник (.-ка). 

4 і80. Регуляториьій—регуляторнии. 

4181. Редуктор—реду'ктор (-ра). 

418.!. Редуициониьій (о втулке) -редук- 
Ц1Ш1ИЇ1. 

4181». Режим ( тока , лампьі) — режим 

Р исмниииьій—р. перекручений; 
р. нестациомариьій — р. ІіестаЦІО- 

наріщн; 

у. иеустаиовившийсп — р. не- 

усталений; 

р. леременньїй, меияющийся (лрп- 
емника) — р. м і пливи и; 
р. переходной—р. переходовий, 
р. стациомармьій — р. стаціонйр- 

ний; 

р. установившийся — р. устале- 

ішя. 

4184. Реаервньїй ( кабель, аггрегат ) 

резервний. 

4185. Резервуар—резервуар (-рУ). 

1180. Реаииа—гума; 

р. вулнаииоированная—г. вулка¬ 
нізована; 

р. мягкая — г. м яка; 
р. свиицовая--г. аооливбвана; 
р. емрая— г.-сніхгць (-рцю); 
р. твердая—г. тверда; 
резииьі имитация — г. підроб¬ 
лена. 

4187. Реаиновьій ( ковер , перчатки) —гу¬ 

мовий. 

4188. Реаистаи—резистан (-ну). 

1189. Реакий(о парний характеристики) 
— стрімкий; 

р. отстройка — цілковите від- 

стрбєння. 

4191). Реаонаис — резонанс (-гу), відгук 

(-ку); 

V. многонратньїй — р. многокрйт- 

нии; 

р. алектрическмй—р.електрпчиий. 
1191. РеаоиансиьіЙ—резонансовий. 
4192. Реаонатор—резон&тор (-ра); 
р. Гертца—р. ГбртцівськиЙ; 

& 










1Н 
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р. иольцімй— р. кільцевий; 

р. прлмолинейний — р. прямолі¬ 
нійний; 

р.-чаототомер — р. -частотомір 
(-ра). 

4193. Рееонирующий (о Оощечке) — резо¬ 

нансовий. 

4194. РеаультирующиЙ ( ток , поле )— ви- 

сліднйй. 

■119о. Рейка (для проводов )— лата. 

4191*. Рекламно* оса*щ*ни* — рекламне 
освітлення. 

4197. Р*иул*рацмя (зл. зн.) — рекупе¬ 
рація, рекуперув&ння, рекупе- 
рбвання. 

419Ь. Р*л»(е) —релб ( только в твор. пад. 
релбм); 

р. амперно* —р. ампбрне; 

р. блокироаочио* —р. блоКІВНб; 
р. биотродейотвующее, мгиоеен- 

иоа— р. миттьові; 
р. вертикально* — р. прямовйсне, 
сторчовб; 

р. аоеаратное -р. зворбтне; 
р. времени —р. часу; 
р. амамаиое, телеф. —р. виклич¬ 
но; 

р. виключаю ще* —- р. вимичнО; 
р. виооиого иапряженил — р. ви¬ 
соко напру ясене; 

р. громоотаодиоа —р. блискавич- 
никбве; 

р. диотанционноа — р. віддаль не , 
дистацінне; 

р. дифференцнальное — р. дифе- 
ренціяльне; 

р. иидикаторное— р. індикаторне; 

р. индуктивное, индукционное— 

р. індуктйвне; 
р. катодно# —р. катодне; 

р. момпеномрованиое — р. КОМ- 

пенсбване; 

р. контрольно* —р. контрбльпе; 
р. кругло* — р. кругле; 
р. мгновеиио* —р. миттьовО; 
р. Моря* —р. Мбрзівське; 
р. напраал*нно* —р. скербване; 
р. обратиого тона, мощиооти —р. 

зворбтного струму, потужности; 
р. отбойно* - р. відбійнО; 
р. л*р«груаочно* - - р. переобтяж- 
нО; 

р. полярияоаанно* — р. поляри- 
збвапе; 

р. пр*дохраиит*льно* —■ р. Запо- 
біжие; 

р. промвжуточно* р. проміжнО; 
р, просто* — р. звич&йне; 
р. пружинно* —р. пружйнне; 

р. раа единительно* — р. роз- 

мичнО; 

. р. сигнально*— р. гаслівнО; 
р. Симеиоа— р. Сіменсівське; 
р. от*ржн*ао* —р. стрижнОве; 
р телефонно* —р. телефбнне; 

р. трансляционно* — р. трансля¬ 
ційне; 

р управителько* —р. керівнО; 
р. шунтированно*— р. узббчене; 


р. електродні.амичееио* —р. елек¬ 
тродинамічне; 

р. *л«ктромагнитноо — р. елек- 
тромагнОтне; 

р. ел«ктростатич«ско* — р. елек- 
тростатйчне; 

р. ел*нтрот*рмич*оно* — р. елек- 
тротепловО; 
р. Юаа—р. Юзівське; 
р.-клопфвр —р.-стукАч (-ЧА). 

4199. Рельєфний (знак)—рельйфний; 
р-пншущнй — рельбфно-пйсний; 
р*ль*фиооть — рельєфність (-но- 

сти). 

4200. Р*льс (трамвайл., ж.-д.) —рОйка; 
р. желобчатьій — р. рівчАста, жо 

добч&ста; 

р. иаолироаанимй — р. ізольб- 
вана. 

4201. Рельоовмй ( контакт )—рейковйй; 
р. ц*пь -—кбло чОрез рОйку. 

4202. Репюгит —релюгіт (-ту). 

4203. Рембраидтоаское оов*щ*ни* — 

рембрАндівське освітлення. 

4204. Ремонт —рембнт (-ту). 

4205. Рамоитироаани* —ремонтування, 

ремонтбвання. 

4206. Ремонтироианний — ремонтова¬ 

ний. 

4207. Ремонтировать —ремонтувати. 

4208. Ремонтний —рембитний; 

р.-зарядний (о станщш) — ре- 
мбнтно-иаснажнгій. 

4209. Рентгена,реитгеиовоний ;Нбпі£;еп, 

Ндпі^еи-, (де) Коепі^еп ( труб¬ 
ка, лучи) —Рентґбнівський. 
1210. Рентгениеация — реитґеиізація. 

4211. Рантганнамроаанний — рентґені- 

збваний. 

4212. Рентгениенровать — рентгенізу¬ 

вати. 

4213. Рантгеновокив лучм — рентгенів¬ 

ське проміння. 

4214. Рентгенограмма —рентгенограма. 

4215. Рентгенографня — рентгеногра¬ 

фія. 

4216. Рентгенодиаграфия -- р< нтГЄііо- 

діягрАфін. 

4217. Рентганодиасмопия -- рентґено- 

діяскопія. 

4218. Рентгенология —рептґенолбгія. 

4219. Рентгенометрия — рентгеноме¬ 

трія. 

4220 Реитгеноскопия — рентгеноско¬ 
пія. 

1221. Раитгеноотереоскопия — рентГе- 
ностереоскоиія. 

4222. Рентгамофотография — рентґено- 

фотогрАфія. 

4223. Рентгенофотометр — рентґеио- 

світломір(-ра), рентГенофотомб- 
тер (-тра). 

4224. Рентгенофотоматрмя — реитґбно- 

сеігломіряння, рентґбнофото- 
метрія. 

4225. Реоотат- —реостАт (-та), опірнйця; 

р. аатоматичаекий — р. автома¬ 
тичний, самочйнний; 
к . аодяной —р. водяний; 
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р. вторинний —р. вторинний; 
р. графитовий, рентген.— р- гра¬ 
фітний, . ■ 

р. графито-ртутний — р. графіт- 
ноживосрібний; 

р. дауотупаньчатмй — р. двосхід- 
частий" 

р. декадний — р. десяткбвий, де- 
кадний; 

р. добавочний -р. додаткбвиіі, 
р. жидкоотиий —р. течивнйгі, 

р. иидуицноииий — р. ІНДУКЦІЙ- 

р. лаяповий— р. лямпбвий; 
р. лей точний—р. СТЬОЖКОВИЙ, 
р машинний —р. машинбвий, 
в масляний —р. олійний; 
р, иагруаочний —р. обтяжний, 
в иакала —р. нажарний, 
р. одноричажний — Р- ОДНОвА- 

жільиий; , о. 

„ отключа.мий— р. відмиканий, 

В параичний —р. первинний; 

р предохраииталаний — р. запо¬ 
біжний; 

р. проотой, обнииовянинй — р. 

звичайним; 

„ пусновой- і), пусковий: 

о проволочиий— р. дротянии; 
р раеаатвпенний — р. розгалу- 

р ріжероивиий —р. реверсивний, 

р. регулИРШІОЧИЬІЙ, г Р.^.Р, Т 

щий — р. регуляційний, р. ре 
гулювАльнии; 
р. ручной —р. ручайй; 

р. ричажний р. вАжіЛЬНИИ. 

р. оамодейстаующий — р. СЯМО- 

чиннин, автоматичний; 

П одаоениий— р. подвбєниіі: 
р. тесемочиий— р. тасьмовий; 

р точний, лрацмамонний-р. тбч- 

р. уголкиий —р. вуглянйіі; 

р. цилиидричеоний - р. ЦИЛ1 

р штіп с• лі.иий—р. притичкйвиіі; 

Р шуитояой—р. узбічиинбвий; 
о янорнмй— р. витворивші. 

4220 . р.оотвтинй (о мисле) — реостат¬ 
ний , , 

4227. Раотан—реотан (-ну). 

р.от.новий (о проволоче) — рео- 
танбвий. 

чооо Ростом, прагмаатала псриодичс- 
“кий —пе шйвник (-ка) періо¬ 
дичний, реотбм (-ма). 

4,730 рсотроп, нолсоо Маоома— Масбнів 

перерйвник (-ка), реотрбп (-па). 

4°31 Раотролиий —реотрбпнші. 

ііз: р Р ::Го^ р й о ( ф о ор п ;г;о К( , - Р е 0 - 

4234. Р.о»о Р рд"(в мостике) — реохбрд 

4235. Репетитор, телегр. — репетйтор 

4236. Репклит — репіліт (-ту). 


4237. Рапрвдуитор— репродуктор ЄР^г 

4238. Рапульомонинй (рвигатель) Р 1 

пульс ІЙІШЙ. 

4239. Ротортиий ( графіт , угодь) Р* 

4240. Р с«мр И телмр.-ресивйрН»). 

приимйч (-чй) телегрАфниВ. 

4241. Рефлексний (усшіШПСЛЬ) — 

4242 РафЛаетор"— відбйвйч (-«А). Р<- 

Р.Й5К32І.. р. вітрин-* 

р. вмутренниЙ — В., р. внутрш- 

нШ; . _ 

р. глубоиоиоимчеокмй-В., р* ГЯИ 

бококонічний; 

р. імаотяной- в., р. б.іиш&иий, 
р. «аркалмний-—в., р. люстрйвиЬ, 
р малахнороаий — в., р. меш. 

р. ^°р Р Г:І - в., р. надвірині, 
р. П.р.отавиой — в., р. перестяв- 

р. плооноионИЧСОКМЙ'—В,, р- ило- 
скоконічний; . 

р. полушаровой — в., р. швкул.і 

„ "«толочний в., р. стельоийіі; 
р. оцоничаоимй — в., р. сценіч- 

р. «малироваииий — в., р. скли- 
цьбваний, , 

р.-перадатчин — р .-ВІДРЯДНИК 

(-ка), в.-відрйдник (-ка). 

4243. Рефрактор—залбмлювач (-ча), рс- 
фрАктор (-ра). . 

4444 р.чной (кабель)-—річковий. 

4-45. Рошвтиа — ґратнйця ; 

р. аннумуляторма* — Ґ. акумулй- 

ториа; _ __ 

р. иолооиииовмдная — Г. рушту- 
р. Норйоа—Г. Кбрнсівсі ка; 

р. крупною!.тчатая — Ґ. рідкі.- 

ГратчАста, , _ 

р. мюінокпатчатая — і. дрібио- 

ґратчАста; . 

р. полоаинчатая — Ґ. половйнча- 

р. пра’дохранмтальная — Г. охо- 

рбниа; 

р. мчамотая (аччумулят.) —стіль- 
нйк (-кА). 

1246. Решатчатий (о мачте, пластиие ) 
—ґратч&стші; 

р., ячаиотий—стільникбвий. 

4247. Ригилит—ригіліт (-ту). 

4248. Рииоль — вібратор ^-ра), ринйль 
(-ля); 

р. Гертца—р. Гбртціпський. 

4249. Рифламма (пластин) — карбувАн 
ня, карббвання. 

4250. Рифпаиний (еалик) —■ (по)карбо- 

4251. Рихтовальний (лішебка)—рихту- 

вАльньгй'л 

4252. Робурми—робурйна. 

4253. Робуримоаий—робуриновий. 

4254. Ров (для кабелей )—рів (рбву). 
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Ровнкш — Рьічаг направлення 


4255. Ровнмй (ход, горение )—рівний, 
р-нооть— рівність (-ности). 

4250. Рога —роги (рбгів); 

р. іащитньїа —р. захисні; 
р. отбойимо —р. затримні. 

4257. Рогач (для подним. столбов )—ро- 

г&ч (-ча). 

4258. Роговой (громоотвос ), розрядник) 

—ріжнатигі, рогатий; 
р. (твердий) каучук, абонит — 

твердий кавчук (-ку), ебоніт 
(-ту). 

1259. Рогообраанмй ( контакт , гине ши¬ 
на) —ріжкуватий. 

4200. Род ( тока )—рід (риду). 

4201. Ромшовьій, роговой (вьіключатгль) 

—ріжиатин, рогатин. 

4202. Роніок ( налюстре )—ріжок(-жка). 
420Н. Розетка —розета; 

р. двревянная (для кнопки )—кру- 
:кбчок (-чка) дерев’яний; 

o. потолочная —розбта стельова; 

p. предохранитвльная —• р. запо¬ 
біжна; 

р. совдинитвпьиая — р. З.І\ЧІі4; 
р. фарфоровая — р. порцеляпбва; 
р. штепсельная -р. притичкбва. 
1201. Рововьій (о золочений) — роже¬ 
вий; 

р -фиолетовьій (о свечении в рент¬ 
ген. труОке) — рожево-фіял но¬ 
вий. 

4205. Ролик ( вращающийся, напр. трам¬ 
вайний) - коліща (-щати) (/’., 
Рнд., ДСТ.); кружілка ( Пул .); 
копгюшок ( Рнд.); коточок (Др); 
р. (изоляционниі і, розрядника) 
рольна; . . 

р. ведущий -к. тяговб; 
р. иаолирующий—К. ІЗОЛЯЦІИІІС. 
р. канатньїй—к. подільне; 
р. контактньїй -к. дотичкбве; 
р. латуииьій -к. мосяжбве; 
р. нажимной -к. натискні; 
р. направлнющий—К. напрямне - , 
р. подвижиой— к. рухбме; 
р. о зонтиком —рольна грибкова; 
р. угловой —р. наріжна; 
р. фарфоровьій -р. порцелянова, 
р. збонитовьій -р. ебоиітбва. 
4200. Роликовий—рол ькбвии; р. (о пі- 
нос . к вращ. ролик у )— кол і щат- 
кбзии, коліщатнии. 

4207. Ронфлер —ревун (.-на); 

р. однотонньїй — р. однотонбвии; 
р. разнотоиньїй р. різнотонб- 
вии. 

4208. Ротационимй ( аппарат ) — рота¬ 

ційний. 

4209. Ротор — ротор (-ра); вертляк 

(Пул ■); 

р. в виде беличьего колеса — р. 

вевірковим кблесом; 

р. мороткозамннутмй -— р. Кор< »т- 

козамкнений; 

р. е внешними вращающимиоя по¬ 
люсами — колесо полюсбве зб- 
вні обертальне; 

р.-маховик —рбтор-маховик (-ка). 


1270. Ртутний (вьшр.ч.4штель, анод) — 

живосрібний; 

р-но-струйньїй — живосрібпо- 
струмйнний. 

1271. Ртуть—живе срібло. 

1272. Рубильник — мечиковин замикач 

(-ча), мбчик (-на) (Рнд.); 
р. доойной— м. подвійний; 
р. днухпопюоиьій — м. двопо.но¬ 
совий ; 

р. сетеаой — м. мережоий; 

р. трехлолюсиьій — М. трипо.ію- 
совиїі; 

р. цеитробежиьій — М. ВІДОсерсд- 

кбвий; 

р врубить — мбчика увімкнути; 
р. вьірубить— м. ВИМКНУТИ . 

4273. Рубчатий (абажур) — пру гуна- 
тии. 

1271. Рубящий (виключатель, перек.и о- 
чатель) — мочи новий. 

Г27Г» Руда—руда; 

р. иагнитная-— р. магіїетіїа. 

4270. Рудничиьій ( кабель , лампа) м>- 
иальневип. 

4277 . Рудоотделительзлектромагнитньїй 

—рудовідді.іьник (-ка) і\и»ктип- 
магнбтшш. 

4278. Ружье злектрическое — рушниця 

електрична. 

4279. Рукоятка — днрж&к(-ка); р. (где 

берут рукой — ручка) ручка; р. 
(реостата, для вращения) 
кбрба; 

р. поворотная к. новорітпа; 
р. збонитовая - р. ебонітбва. 

4280. Рулевой (двиготе ль) стерпоийіі. 

428І_4Руль— стерни.;.. .. 

р.злентричесмий — с. електричне. 
1282. Румморфа, КиІиикогГЇ; КиЬпікогП- 
зсЬег; (йе)Кик)шког11 ( котушки, 
спи раль ) —Румкбрфівськин. 

1285. Рупор — гучийк(-ка), говіриик 
(-ка); 

р. антисептический Г. аіІТИсеїІ- 

тйчний; 

р. веерообрааньїй -Г. вІя.іув&ТНН; 
р. металличеокий-— і', металічний. 
1281. Ручка — ру’чка; 

р. двревянная— р. дерев'яна; 
р. заводная— р. накрутив; 
р. крестообразиая— -р. хрещата; 
р. поворотная — кбрба; 
р. штиковая —р. пристромна. 
4285. Ручной (индуктор, коммутапюр > 
—ручнйи. 

4280. Рьічаг— важіль (-желя); 

р. арретировочньїй — в. затри м-' 
ний; 

р. взрезной— в. розчіпний; 
р. двойной— в. подвіинии; 

р. задерживающий, арретировоч¬ 
ньїй— в. затримнйй; 
р. ааписьіаающий в. пгіснни, 
р. коленчатьій— в. колінчАстни; 
р. контактньїй— в. дотичкбвии; 
р. лентопротяжньїй — в. стьожко- 
посувний; 

р. направлення в. напрямний; 
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р. оотановочимй — в. зуннняльний; 
р. переводимй —в. пересувний; 
р. печатающий —в. друківпйй; 
р. пишущий —в. пйспий; 
р. разрядиьій —в. виснажнйп; 
р-ги опарованнме — важелі сиа- 
рбваш; 

р. сцепляющий —в. зчіпнйй; 


р. тормвзиьій— в. гальмівнйй. 

4287. Рьічвжек —важелбць (важільцй). 

4288. Рмчажимй (аппарат, виключи- 

тель )—важільний. 

4289. Ряд (напряжений) — ряд (-ДУ); 

р. термоал витри чесний ■— р. теп- 

лоелектрйчний, термоелектрйч- 
иий. 


с 


4290. Сажа, фототех.— сажа. 

4291. Салазки (для динамо) — полозки 

(-ків); 

с. зарядиьіе —н. иаснажні; 
с. монтактнме —її. дотнчкбві; 
с. разрядиьіе —и. виснажні; 
с. уотановочньїе —п. установи і. 
4292- Салазочньїй (привод, мотор) —по- 
юзкбвии. 

4295- Самовентилирование — самопро- 
мітрюванйя. 

4291- Самовентилирующийся — само- 
пров ітрюваннп; 
с. (мотор) —самоостудшін. 

4295 • Самовозбу ждаться. - д иться —само- 
збуджуватися, самозГудйтися. 
4290- Самовоабуждающийся — і амо- 
збудніін. 

4297 Самовозбу ждвние — самозбуджу¬ 
вання, самозбудження. 

4298- Самовозбужденньїй — самозбу¬ 

дження. 

4299- Самогенерировамие — Самогене- 

руваиня, самогенербваиня. 
4500- Самогеиерирующий — Сампгено- 
рівнйн. 

4501 Самодаижущийся (З.ісктровоЗ) — 
саморушний. 

4502- Самодвйствующий самочинний. 
4305- Самоаакрмвающийся (клапан) — 

салюзакриинин. 

4504 • Самоваписивающий —■ самошіс- 
нии. 

4505• Самозапоримй, самозапирающий- 

ся (кііапан)— самозапірнйіі. 
4500- Самозарядна— самонаенага. 

4507 • Самозаряжаться,-рядиться —само- 
наснжкатиси, самонаспажити- 
ся. 

4508- Самозаряжающийся — самона- 

снаиснйп. 

4509- Самозаряжеиив - - самонаснажан- 

ня, само снаження. 

4510- Самозвряжвиньїй — самоиаснаже- 

иий. 

4511 • Самоизлучающий - - самопроміню- 

вальнин. 

4512 Самоизлучение -- самопроміню- 

вання, самопроміньбвапня. 
4515- Самоиндукциоиньїй — само індук¬ 
ційним. 

4511- Самоиндукция— самоінду кція; 
с. кажущаяся- -с. повна. 

4515- Самоколебание — самоколивапня. 
4310- Самоколеблющийоя -- самоколив- 

І1ЙИ. 


4517. Самокомпаундмровамив — само- 

компаундувйння,самокомпаун- 
дбвання. 

4518. СамокомпауидиромниьіЙ — само- 

компаундбваиий. 

4519. Самомомпауидмрующий — само- 

компауидувйльиий. 

4520. Самоотталимванмв — самовід- 

штбвхуваиня, самовідштбвх- 
нення; 

с. взаимное—С. взаємне. 

1521. Самоохлаждающийся — самооХО- 
лоднйіі; 

с . (д утьем )—самоостудний. 

4522. Самоохлаждение— самоохолбди:у- 
вання, самоохолбдження; 

«. (дутьем) — самоостуджуваиня, 
самоосту дження. 

1523. Самоохлажденньїй самоохолб- 
джении; 

с. (дутьем) — самостуджении. 

152 І • Самопишуіимй (ваттметр, магни- 
тометр) —самопйсний. 

1525. Саморазрушаюідмйоя (о системе )— 
саморуйнац ійний. 

1520. Саморазрушение (системи при ко¬ 
роти. замьїк.) — саморуйну¬ 
вання, саморуйнбвання. 

1527. Саморазрядка —самовйснага. 

4528. Саморазряжание — самовисна- 
жання, самовйснаження. 

4329. Саморазряжаться,-рядиться — са- 
мовисн&жуватися, самовйсна- 
житися. 

1550. Саморазряжающий,-рядний — са- 

мовиснажнйй. 

4531. Саморазряжание,-рядка -- само¬ 
вйснага, самовиснажання. 

4332. Саморазряженнмй — самовйсна- 
жений. 

4533. Саморасцепление — самороЗЧІП- 
лювання, само розчеплення. 

4334. СаморасцеплеиниЙ — саморозчби- 

ленин. 

4335. Саморасцепляющийся — сам о роз¬ 

чіпним. 

4336. Саморегиотрироаание — само реє¬ 

стрування, самореєстрбвання; 
с. (самозаписивание) — самоза- 
писувашія, самозапис4ння. 

4337. Саморегистрирующий ( амперметр , 

ваттметр, ечетчик )—саморее- 
стрівщій; 

с. (самопиш ущий) — самопйсний. 

4338. Саморегулмроаамие — саморегу¬ 

лювання, саморегудьбваиня. 
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4339. Саморегулирующийоя — оаморо- 

гулівнйй. 

1340. Самосинхрониеация — самосин¬ 
хронізація, самосинхронізу- 
л ванн», самосипхронізбваннл. 

4341. Самооинхрониаироааиие — іамс- 

синхронізування, самосинхпо- 
шз4ція. к 

4342. Самооинхроииаирующийоя—само¬ 

синхронізація ний. 

4343. Самсотоятельньїй [участок сети ) 

—незалежний і 

..... «-"оста - незалежність (-ПОСТИ). 

4344. Самоход ( счетчика ) — самохід 

(-ходу). 

4345. Самоходиьій— -самохідний 

4340. Санний ( аппарат ) — полозковий. 
434 <. Сантиметр — центимстер (-гра). 
4348. Сапврньїй кабель — Сапбрпий 

жгільник (-на), к&боль (-бля). 
1349. Сбегание ( щеток ) — збігання; с. 
..... ( оболонки кабеля) — зступання. 

43о0. Сбегатьоя, сбежатьсн --ЗбІІ’йтИСЯ, 
збігтися; с. (об оболочке) — зату¬ 
питися, зступитися. 

1351. Сбегающий (край) —збіжний. 

1352. Сбегающийоя (об оболочке кабеля) 

—зстунигін. 

1353. Сближать, сблизить ( угли ) —збли¬ 

зити, зблйзити, звбдити, зве¬ 
сти. 

1351. Сближение (углей) — зближання, 
ЗО.ІЙЖСНПЯ, звбдження, зве¬ 
дення. 

1 155. Сбориа ( якоря машини) — скла¬ 
дання. 

4350. Сборочиьій— складальним; 

о. зал, мастероиая —складальня. 

4357. Сбраоьівание ( гололеОа ) — ски- 

дйніш, скинення. 

4358. Сбрасмвать, сброоить —скидати, 

скинути. ' 

4359. Свареиньїй—зварений. 

4300. Свари ванне,-рка — зварювання, 
зварення. 

1301. Сваривать,-рить,-оя (о проводах )— 

зварювати, зварити,-ся. 

1302. Саариа — зварювання, зварення; 
с. злектричвсиая — електрозва¬ 
рення, зварення електричне; 

о. ». дуговая— ел. з. луковб; 
о. ». коитантиая— ел. 3. ДоТЙЧІІ»*. 

1303. Сварочньїй ( трансформатор ) 

зварнйи. 

1305. Свежий ( свине ц)— свіжий. 

»300. Сверление — свердління, сверд¬ 
лення. 

1307. Сверлить (вент. канали) — сверд¬ 
лити. 

4363. Сверло -свердло. 

4309. Свернутьій (кабель, шнур) — змо¬ 
таний. 

4370- Свертьіааиие — змотування, змо¬ 
танії». 

4371. Свертьівать.-рнуть (кабель)—змо¬ 

тувати, змотати. 

4372. Сверхгенерация — надгенерація, 

над генерування, надгенербван- 
ня. 


1373. Саерхгетеродин, оупергетеродин — 

надгетеродгін (-на). 

1374. Сеергхетеродинироааиие —- над ге¬ 

теродину ванн я , надгетероди но¬ 
вини». 

4375. Сверхгетеродииироааииьій — нид¬ 
ієте ро диновиний. 

4370. Сверхаарядньїй (об испипшнии) 
паднаснаікний, 

с-нооть — наднасніжшеть (-по¬ 
сти). 

4377. Саерхиокроаой (потенциал)— над- 

іскрбвин. 

4378. Сверхмагиотраль — надмагістрД- 

ля. 

4379. Сверхмагистральиьій — Ііадмагі- 

етральнии. 

4380. Сверхмощишй —надпотужний; 

с- иость—надпотужність (-пости). 

4381. Сверхеиихроииьій — - Ііцдсиихрбн- 

иии. 

4382. Сверхток,переток —надструм(-му). 

4383. Свврхцеитраль — надцентраля. 

4384. Свет — світло (Г., У., Тмч , ФС 

ЛСТ., Лр.У, 
с. бельїй— с. біле; 
с верхний —с. вЄрхііс, горішнє; 
с замьімательньїй — с. цріі зами¬ 
канні; 

с. палильний— с. жарове; 
с. иаслоениьій — с. нашароване; 
с. нормальний— С. Нормальне; 
с. окрашенньїй —с. забарвлене; 
с. отражеиимй— С. Відбите; 
с полуотражеииьій — с. напіввід- 
бйте; 

«. полурассеяииьій — с. иапівроз- 
сіяне; 

с. потерянимй— с. втрачене; 
с. лрямой —с. безпосереднє; 
с. рассеяииьій— с. розсіяне; 
о. слоистьій— с. шарув4те; 
с. тусильїй— с. тьмяне; 
о. цаетиой —с. кольорбве; 
с. алеитричеокий— с. електричне; 
с. зажигать.-жечь — С. засвічу¬ 
вати, засвітити. 

4385. Светить,-ся— світити ,-ся. 

4380. Светоаой ( микрофон , Оуга , зф- 
фект) —світловий; 
с. отдача, светоотдача— с. вндат- 
п їсть,світловидатність (-пости); 
е. технима -світлотехніка. 

4387. Светоиалучающий — світлопромі- 

нювальнпн. 

4388. Светоивлучеиие - - снітлопроміпю- 

ванші, світлопроміиьбвання. 

4389. Светоиелроницаемьій — світло- 

иеиронйкливин, несвітлопро- 
зйрии; 

о-мооть — світлонспронйклнві'гь 
(-вости),иесвіт.юпроз6рість(-ро- 
стн). 

4390. Светообрааование — світлуватої, 

світловаиня. 

4391. Саетопечатаиие — світлодруку¬ 

вання, світлодрук (-ку). 

1392. Светопечатающи й — СВІТЛОдру- 
ківнйи. 


Светопроарачньш — ( вязь тесная 
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4393. Саатопроерачимй — світлопрозб- 

рий; . . , 

о-чиооть —еоітлопрозорість (-ро¬ 
сти). 

4394 . Саетораооеивамие — світлорозс ію- 

вашія, світлорозсіяння. 

4395. СветораооеиваюїдиЙ (колпак, кра¬ 

ска) — світлорозсівнйй. 

4390. Светооигиалиеация — світлогас- 
лівнйцтво; о. ( процесе) — снсг- 
логаслування. 

4397. Светосигиальиий — св ітлогасл ін¬ 

шій; 

с. дел0 — світлогаслівнинтво. 

4398. Светофильтр — цідило світлове, 

світлоціднло. 

4399 Светофор—світлогаслівець (-вця), 
гаслівбдь (-вця) світловий. 

4400. Светочувотвительиий (злемент) 

світлочутливий; 

о-льиооть —світлочутливість (-по¬ 
сти). 

4401 . Светозлеитричеокий — світлое.іек- 

трйчпий. 

4402. Светящий(оя) (о поьерхности , точ¬ 

не) — світний. 

4403. Овеча— свічка; 

о. Гефнера —с. Гбфнерівська; 
о. деоятичиая —с. десяткбва: 
с. иоиуоствениая —с. штучна; 
с. люотровая —с. жираидбльна, 
о. номииальная —с. номінальна; 
о. нормальная— -с. нормальна; 
с. парафиновая —-с. парафінова; 

"о. Яблочиова —с. Яблочкова; 
с .-метр —с.-метер (-тра); 
о.-м. мвадратиьій — с.-м. квадра¬ 
товий; 

о.-чао —с.-година. 

4404. Свечемие —свічення; 

о. пиловов (в рентг. труб.)-- с. 
бузкове; 

с. наибольшее —с найбільше, 
о. оотаточное —с. залишкове; 
о. роаово-фиолетовое (в рентген, 
труб.) — с. рожево-фіялкбве. 

4405. Свечвобраенмй (о лампочне)— свіч¬ 

ку в&тми. 

4400. Свечиой (патрон)- свічковим. 

4407. Свешениий— звислий. 

4408. Свашивание, овиоание ( кабелеи ) 

звис&иня, звис (-су). 

4409. Свешиаатьоя, овеситься звиса¬ 

ти, звйснути. 

4410. Свивание ( каната) — звив&ния, 

зняття; с. (е бухту)— койлшия, 
коилеїш , 

«. номбини^ованное — 3. комбіно¬ 
ване; 

о. проотое —-з. просте; 
о. сложное —з. складні. 

44І1- Свивать, овить (канат, обмотку) 
—звивати, звити; о. (в бухту) — 

кбйлити, екбйлити. 

4412. Свиибуриа трансформатор Свш- 

бурнівськші трансформатор 
(-ра). 

4413. Свииец—оливо; 

о. губчатьій — о. губчйсте; 


о. лиотоаой —о. аркушйве; 
с. прокатний — о. провальцьо¬ 
ване; 

с. свежий —о. свіже; 

с. оермоиислмй — о сірчано¬ 
кисле. 

1414. Свиицование — оливувашш, оли- 
вбванпя. 

4415. Свинцевий (блеск, белила) оли- 
в’яниЙ; , , 

о. кабала — иооливбваний жиль- 
ник (-ка), кабель (-бля); 
с.-виомутовий ( аккумулятор) 
олив’йно-бісмутбвий; ^ 


с .-цинковий — * олив’яно-цинкб- 

вий. 

1410. Свинчмвжиие (трубок) — зґвйнчу- 
вання, зґвйнчення. 

1417. Свинчивать,-нтмта,-оя— ЗҐВЙНЧу- 
вати, зґвинтйти,-ся. 


4418. Свиоаиме ( проводов ) — ЗВИСЙИНЯ, 

звйспеиня, звис (-су). 

4419. Свисать,-окуть — звисати, звис- 

нутн. 

4420. Свист, овнетанме (вольт, оугн) 

свистання, свист (-ту). 

4421. Свиотеть,-втнуть —свистати, свис¬ 

нути. 

1422. Свободиий ( контакт , колеоание ; 
—вільний; 

с. електрони — незвязаш елек- 
трбни; 

с,-лодвешениий (провод)— ВІЛЬНО- 

почбплений. 

4423. Свойство —властивість (-вости); 

о. детектирующее — випросту- 
вальність (-ности); 
е. иаолирующее —властивість ізо¬ 
ляційна; 

о. магиитное — властйвість маї'- 
н^тпа. 

4424. Свяеаниий (заряд, злектрон , вол - 

на)— звяааний; 

о-иность — звязам ість(-ности). 

4425. Свяеь - - звязбк (-зку) (Г.. У 

Тмч., ІСХС.'ДСТ ., Лр.); Істо- 
сунки (Тмч.)\ взаємини (Тмч.)]; 

автотраноформаторивя —3. ав- 

тотрансформаторний; 
с. еоевратная —з. оббрнений; 
с. гальваничеокая —3. гальваніч- 
ний; 

о. двусторонняя— з. двобічний; 
о. детекторная— з. детекторний; 
о. джигериая- —з. джйгерний; 
с. емиостний— -з. Ємнісний; 
с. индуктивная— з. індуктйвний; 
о. междуламповая — з. міжлям- 
пбвин; 

с. надежная —з. надійний; 

с. обратная, воавратиая —8. зво¬ 
ротний; 

о. леремеииая —з. змінний; 
о. постояимая —з. незмінний; 
с. прямая —з. прямйй; 

©. оильиая —з. міцпйй; 

о. слабая —з. малий; 

о. тесная, сильная — з. міцний: 
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Связь трансформаторная — Сервомотор 


о. трансформаторная — з. транс¬ 
форматорний; 

«. пара* оолротиаламиа — з. опб- 
ром; 

о. алеитромагмитная —• з.елек- 
тромагнАтниії. 

4426. Сгибани • (стержней, проводников) 

—ЗГИНАННЯ, зігнення. 

4427. Сгибать, оогиуть,-ея — згинАти, 

зігнути,-ся. 

4428. Сгибающий — згиннйй; 
с-вя—згинкйй. 

4429. Сглаживаниа ( волн ) — зрівнюван¬ 

ня, зрівнення; 

о. ( кабелей ) — вигладжування, 
вй гладження. 

4430. Сглажиаать, огладить (волну пе- 

рснапряжения ) — зрівнювати, 
зрівняти; 

о. ( кабель ) — вигладжувати, вй- 
гладити. 

4431. Сгораииа (у глей злектрода) —зго- 

рй(а)ння. 

4432. Сгорать,-реть — ЗГОрА(А)ти, зго¬ 

ріти. 

4433. СгоравшиЙ (об углях )—згорілий. 

4434. Сгущатьоя, огуотиться —згущйти- 

СЯ, згустйтися. 

4435. Сгущаииа (дима злектр.) — згу¬ 

щування, згущення. 

4436. Сгущаиимй—згущений. 

4437. Сдааать, вдать ( имущество , мате- 

риальї) — здавАти, здАти. 

4438. Сдаточнме гарантии — здавальні 

гарантії (в оренду). 

4439. Сдача (приборана прокат)— зда¬ 

вання, здАння. 

4440. Сдвиг, омащаииа (фаз) —ЗСОВ (-ву); 

зсовання ( Пул .); пересунуття 
(Пул.); розмий (Рнд.)-, пересув 
(Г.); зсув (Т.у, 

о. отиоеительимй—з. відчбсний. 

4441. Сдаиганиа, одаиг (силовьіх линий, 

щеток ) — зсувАння, зсунення. 

4442. Сдамгать, одвинуть.-оя (о силов. 

липнях, фазах, щетках )—зсу- 
вАти, зсунути,-ся. 

4443. Сдвигающийея—зсувний. 

4444. Сдвижение, обпижаниа ( углей )—• 

зближування, зближення, звб- 
джування, зведення. 

4445. Сдаижиой (о мачте, трубе) —зсув¬ 

ний. 

4446. Сдаимутмй—зсунений; 
в. по фааа— з. фАгою. 

4447. Сдвоонмьій ( столб, гирлянда )—по- 

двбенин; 

с-ннооть — ПОДВОСНІСТЬ (-НОСТИ). 

4449. Сдуааниа (изолир. пудри , искр )— 

здмухування. 

4450. Сдуаать, вдуть — здмухувати, 

здмухнути. 

4451. Себаотоимооть (киловатта)— собі- 

вАртість (-тости). 

4452. Соаеримй (полюс, сияние ) — пів¬ 

нічний. 

4453. Саавромагиитньїй — північно-ма- 

гнАтний. 


4454. Согмаит—відрізок (-зка), сегмАнт 

(-та); 

о. аажимиой—с. затискийй; 
в. коллакторимй — с. комутАтор- 
ний; 

в. и. аьіетупающий — с. кому¬ 
таторний витичнйй; 
о. иольцевой-с. кільцАвий; 
в. елюдямой—с. лоснякбвий. 

4455. Свдло (стойки, якоря) —сідлб; 
о. подпирающее—с. підпбрне. 

4456. Седлообрааимй ( изолятор , под- 

ставка) —сідлуватий. 

4457. Сеаом гроаоаой -- пора, сезон 

(-ну) громовйчна. 

4458. Сейсмограф алектричеокий — сегі- 

смбграф (-фа) електрйчпиті. 

4459. Сонометр^— секомАтер (-тра). 

4461. Секторньїй — вирізковнй, сектор¬ 

ний . 

4462. Сакундомер—секундомір (-ра). 

4463. Сакционированиа — секціонуваи- 

ня, секціонбвання. 

4464. Сакционировамммй — секцій кова¬ 

ний. 

4465. Свкционироаать — секціонувати. 
1466. Свиционнмй ( вьіключатель )—сек¬ 
ційний; 

о. обмотка — моташкбва Обвитка. 

4467. Соиция—секція; [ділениця (РнО., 

ДР) 1: 

о. (обмотки , витков) —мбташка; 
с. начальная—м. початкбва; 

о. половинмастой формьі—м. ПО- 

ловйнчаста; 

о. промежуточиая—м. проміжна. 

4468. Салоктивньїй (о защите , изл уче¬ 

ний) —вибірчий, селективний. 

4469. Салаиция — вибірність (-ности), 

селективність (-ности); 
о. двойная—в. подвійна. 

4470. Сапай—селАн (-ну); 

О. маталличастий—с. МвТалбвии; ' 
о. отанлоаидньїй, стамлообразимй 

—с. склувАтий. 

1471. Селеновий (злемент интензиметр) 
—селеновий. 

4472. Сальомо-хозяйотвениая аламтрича- 

оная отанция — сільсько-го- 
спбдАрська електрбвня. 

4473. Самафор—семафбр (-ра); 

о. бломирооочмьій—с. блоківнііп; 
о. входной—с. вхідний; 
о. амходной—с. вихіднйй; 
о. двуханачньїй — с. двопоказ- 
ний; 

н. карлиноаьій — с. кАрликовип. 
малАнький; 

о. маршрутиьій—с. маршрутним; 

с. многомрмльньїй — С. многору- 

кий; 

о. однокрмльимй—с. однорукий; 
О. про ходи ой—с. прохіднйй; 
о. трахаиачиьій—с. трипокАзний; 
о. укааатальиьій—с. указівнйй. 

4474. Самафоримй—семафбрний. 

4475. Самоитоматр — чутливостемір 

(-ра), сенситомАтер (-тра). 

4476. Сервомотор—сервомотбр (-ра) 


гопп.яник - Сигнал вервезднмй 
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4477. Сердечник (магната, трансфери.) 

Ш ^сйрдя (Г.); сшри««нь (Рнв ), 

сгрце (Де ФХ «У* (У - 
Тмч.)\ осереддя ( Д*-' 1 ■)* , 

о. оартииальн мй —о. сторчовА, 
о. имлеаимй—о. залізне; 
о. ааммнутмй—о. вАмкнене, 
с ноиичоокмй—о. конічне, 
о магиитммй—о. магнАтне, 
о. пластинчатий — о. платів 

о. ^олюоммй— о. полюсбве; 
о. прооолочмьій —о. дротяне, 
о. свимцооий —о. олив ЯНЄ, 
о. оиимающийоя —о. ЗНімАне, 
о оплошиой— О. суцільне; 
о! отервшеовреенмй (в индукторе) 

—о. стрижнювАте; 

°о. трм’вформтории'й 1 -- о. транс- 

. тремпгороии’-й—о. триб Ічне; 
о яморя—о. витворцеве. , 

4479. Серебриетмй (о слюде) — срібля- 

о.-Г«нчетк.й - сріблйсто-диичй- 

4480. С.рвбрить, гальван. срібнЙТИ. 

4481 Сарабро—срібло; . _ 

оврабром поирмвать— ерюнити. 

4482. Саребрямиий (вольтаметр, черка¬ 

ло )— срібний. 

4483. С.ри.о-траиоформатор -■ 1ШЗКО- 

вйй трансформатор (-ра). 

4484. Сериеоивя машииа — ннзкова ма 

4485. Серия, ряд (волн, колюаниіі) 

нгізка, ряд (-ДУ). 

4486. Сериая ниопота — СІрЧВІїа КИС 

лотй. 

4487. Сетна —сітка; 

о., р.шетна (в катоднои лампі) 
ґратнйця; 

о. анодоааракирующая - Г. ано 

дозйстувіьіьна; 

„. аащитиая (радио ) — ґ. захис- 

охраииая, еащитная - і', за- 
првдохранит.лккая (для прово- 

дов) — сітка охорбнна. 

4488. Сете (злектр.)" мерйжа (ЛЬІ ), 
сітка (МТК.У, поснова (Рнд.). 

в. воедуші я—м. иадяймиа; 

о. вороино*ом»»иая (в антенне) 
м. лійкувАта; 

о вторинная—м. вторинна, 

0 ; аоитообрааиая ( антенни, — м. 
парасбльпа; 

с . импровиаироваиная - м. ізі- 

0 . П ка Р .ГвнГ а - я. жильшікова, 
каблАва; 

о. иольцавая—м. кільцАва, 
о. ооватитальная —і_ м * освітлю¬ 
вальна, світловА; 
о отирьітая—м. відкрита; 
о первинная— м. первинна; 
о’ подаемная—м. підаАмиа; 


раівотвлвииая — Р озгаЛ> * 

ЖЄ НВ; имаимиУТВВ'— 

о. равомниутвя, ивввмииут*-— 

незАмкнена; позпо- 

.. раопр.депителамая м. р 

. елеїтям (с увлами^и. вуалу- 

е. в Г2и 7 --: 

о. алактропроводиая 

4494. Сечеяя. пер йкр ій Н’ 0 “^ овітр й- 
авро-магиитнов 

но-магнйтний; 

о. кояячаено — п М етапО- 

с. металпомагнмтно. 

магнітний, 

о. маги-тяо. II. магнітний ■ 

о. -.«ДУИ-Л..ИО. — п. ішкаалі 

в . и 6 . В и«нш« (допустимеє) - »• 
иаймАиший; 

с. ПОЛОВИОО— п. чинник, 
о. поотояинов (проводи) — п. ста 
лин; „ 

о. олабоа— м. вутлий. V 

4492. Сжатиа— стиск (-ку), ® 

стискАиня, стиснення. 

4493. Снсатмй -^™ е, ‘^ лячию „бмош- 

4494. Сжягата, ожачь 

ки) —спйлювати, спалйти. 

4495 . Смян (злектр.)—СТИСКАЧ (- ). 

о. настолаимй—с. настільний. 

о. ап.маитимй с. елемевтйвий- 

ЛЧ6 ежнмать, ожать (желеан лиспш, 

4196 - ішляцию) ^тискйти, «тиснути. 

4497. Сжииающий (о напряжений) 

стискнйй. , 

4498. «яг 

знак (У.); сигналь (ТмчХ 
о. ( прибор ) — гаслівець (-вця;, 
в. акуотичвонмй — гбело слуховА, 
акустйчне; . 

о. блокировочимй— г. блокшив, 
о. вмамвиой— г. викличне; 
о. ВМЖОДМОЙ—г-ець зихідниіі; 
о. дмовмой— г. дбнне; 

о. аанрьітьій г. закрйте; 
о. ашонновой— г. давінковА; 
о. иааеотитальимй— г. авісткове; 
с. манаоровмй— г. маневрбве; 
о. маотимй— г. місцбве; 
о. иочной— г. нічнб; 
о. общмй— г. загАльне; 
о. оптичвокий — г. зоровА. оптич¬ 
не; 

о. отбойимй— г. відбійнА; 
с. открмтьій— г. відкрите; 
о. порооадимй — гаслівАиь чере- 
їздбвий; 
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Сигнал переносний — Сильний ток 


о. переносний —г. переносний; 
о. поамвной —гісло викличні; 
с. поотояиний — гаслівбць довго¬ 
часний, постійний; 

о. предлерееадиий — г. допере Із- 
дбвий; 

». л роду пре дительнмй — г. пере- 
стербжний; 

с. проходи ой — г. прохіднйй,-днЄ; 

о. оквоеного проходе —- гаслівбць 
наскрізнйй; 

с. териоелентричеоиий — г. тер¬ 
моелектричне; 

в. тональний (незатухающее ко- 
лебаиие )—г. тонбльне; 

о. тревоги, тревожммй - г. три- 

вбжне, ґвалтівнб; 

«. ааградитель — гаслівбць-заго- 
рбдник (-на). 

4499. Сигналиаациоиний —гаслівнйй. 

4500. Сигиалиаация (наука) — гаслів- 

нйцтво, гаслбвання; 
о. (процесе) —гаслув&кіня ( Рнд .); 
с. жеаловая —г. жєзловЄ; 
с. желеаподорожняя — і. заліз- 
нйчне; 

в. ж.-д. иоломольивя - Г. 3. ДЗВО¬ 

НОВІ; 

о. пожарнвя г. пожежне; 
с. алектричесиая— електрогаслін¬ 
ші цтво. 

4501. Сигналиаироваиие -- гаслувбиня, 

. гаслбвання. 

450;?. Сигналиаированмий —гаслбваний. 

4503. Сигналиаироаать гаслувбти, 
давати гбсла. 

4501. Сигиалиаирующий гаслівнйй. 

4505. Сигнальний (аппарат, прибор) — 
гаслівнйй; г. (относ. к сигналу ) 
■гш’ловйй; 

о. дало, наука -- гаслівнйцтво. 

4500. Сила ( света , притяжения, от - 
шолкиванн.ч) — сила; 
о . тока в ламлер; (зі-геп^ій оі) сиг- 
гепі, (іпіспзіїу оГ) сипеиі; 
Зігошаїагке (І), Бігошіпіепзі- 
іаІ(Г); ІИІНН8І16 (О сіє соигані— 

« трум (-му) на юшпбрів, вели¬ 
чина струму па пампбрів; 
с. вертикальная (света) —с. пря¬ 
лю вйсна; 

с. аоемущающая —с. збурна; 

о. вьіиуждающая —с. змушували 
на, иримусбва; 

С. в. внешинн — с. з. стороння; 

с. двигательиая, движущая — с. 

рушійна; 

с. дейотаующая —с. чинна; 
о. аадержмвающая -с. затримна; 
с. лошадиная — механічним 
кінь (коня); 

в. магнитодаижущая — магнето- 
зворушення; 

о. максимальная— с. максималь¬ 
на; 

о. иаклоияющая (опору) — С. на¬ 
хил ьай; 

с. намагничиаающая — С. магне- 

тувальна; 


в. нижняя (света )— с. нгіжня; 
в. нормальная— с. нормальна; 
о. основная (света )— с. основна; 
в. откломяющая— с. відхильнб; 
с. отталиивающая — с. ві дштовх- 

н4; 

е. поглощательная— с. вбирнб; 
с. полусферичесная — С. півсфе¬ 
рична: 

в. помудительиая — с. змушу- 
вальна, примусбва; 

*. присма, радио — інтенсйвність 
(-ности) прийм&ння; 
а. приложениая—с. н&дана; 
с. притягательная, притяжная— 
с. притяжнб; , 
о. протиаодейотвующая — с. про- 
тичйнна; 

«. противоалектродвижущая— 

протиелектрозворушення; 

о. равиодейотвующая — С. ВИ- 

єліднА; 

о. раотягиваюїдая -- «-. розтя- 
гбльиа; 

о. реактивная— с. реактивна; 

о. сиихрониаирующая — с. син¬ 
хронізаційна; 

с. оредняя (света) — с. пересічна; 

о. о. гориаонтальная — С. П. ПО- 

зема; 

с. с. каадратичеокая — с. п. КВа- 
дратйчна; 

с оферичеоиая— с. сферйчна; 
с. термичеокая— с. термічна; 
с. тоиа отдаваемая — віддАваний 

струм (-му); 

с. тормааная— с. гальмівні; 
с. требуемая— с. потрібна; 
о. тяги— с. тяглові; 

о. фотозлентричеокая — с. СВІТЛО- 
електрйчна, фотоелектрична; 
с. центробажная — С. ВІДОСвред- 
кбва; 

и. злектровоабудительная, елем- 
тродвижущая -— електриавору- 
шения; 

«. 9. гармоиичеокая — гармо¬ 
нічне; 

с. 9. приложениая— <!. надане; 
о. •. реактивная— е. реактивне; 

о. електродинамичеоная — с. елек¬ 
тродинамічна; 

о. злентромагнитиая - с. елек¬ 
тромагнітна; 

«. злентроотатичеоная г. елек- 
тростатйчна; 

о. злектрохимичеоиая — с. елек- 
трохемічна. 

4507. Силитовий (о сопротивл.) — силі- 

товий. 

4508. Силовой (поток, трубка) — сило- 

вйй; 

о. зл. станами — електросилбвнн. 

4509. Силомер- силомір (-ра). 

4510. Сильний (о связи, соединении )— 

міцний; 

». ток — велйкий струм; ( силь¬ 
ний пруд (Пул.) 1; 
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, . о-НИООТк —синхронність (-пости), 

о.-мібужмнимй — дуже збудже- Сим хром оокоп — синхроиосвбп 

Є -*»ТЇХ»М««ИЙ (о волме) — дїже 15а8 См ( 0Т П .м.-систбм»; 

вгашений; , о аетатичеоиая —с. астатична, . 

о.-пятниотмй (о слюОе) — дуже 0 ' б ° оии рамочи«я— с. блоківиі, 

плямистий. 


1611. Симоояичеоиое омронмии» и. О. с.. 

—симболічний вйраз ( _ зу)- 

4512. Симеиоа (< ечетчик, якорь, единица) 

—С-іменсівський. 

4513. Симмвтричиий (ток, обмотка , на - 

грузка) —симетричний, 
о-чиоеть — симетричність (-но- 

4514. Симметрия—симетрія. 

4 г л1 г і Симлатичаокив вторичиие чаои 

4 * підкербваний електрогодинник 

(—ка) 

4515а.СимллеиоииЙ — симплексний, ор¬ 
ди нір ний. 

4510. Сиитоииватор — настрійник (- ), 

синтонізАтор (-ра). 

4517. Синтоиизация — настрбювашія, 
настрбсння, сиитошзація. 

4618. Сммтоимімроохиио — нострбюван- 
ііи і настрбеивя, сиіітоінзувйн- 
ня, сиитоніабваиня, синтоні- 

4619 Симтоииеироояиимй (о системе) — 

настроєний, синтонізОвапий. 

4529. Симтони.иро.атм — настроювати, 
єинтонізувйти. 

4521. Сиитоииеирующий (о кшпушкеґ 

настрійшій, синтонізувальнив. 

4522. Сммтомиом — стрій (стрбю), сиіі- 

тоніам (-му). ... . 

< 523 . сиитонич.оиий - настрійнии, , 
снитонічний. 

,-.,4 Смнтонин—настроєність (-ности), 
СИІІТОНІЯ. . . 

Смиуо-буооопь — синус-бусйля, 

4 ' с.-електрометр - О.-ЄЛЄКТ)ЮМІТ Р 

4-ої;. Смиуоомда—синусоїда, 

4,> * о. иоиажеимии—с. покручена, 
о. сдаииутая—с. зсунена. 
Сииуооидальиий (ток, кривая) 

4 ;;; с-вгг - синхронізатор 

с. омуотмчеоммй, еоуморой с. слу¬ 
ховий, акустичний. 

4-., 9 . Смнхрониеоцмп — синхронізація, 

4 ’^ сипхроик тАїпія, сннхроііііб- 

Симхрониеировоние — еннхроні- 
I 4о,іи ' зувйннн, синхронізбвання, син- 

Сиихроимемроееиммй (двигатель) 

4531 • И —еннхроаізбвапий. 

4532- Смнхромиеирооать — синхроиїз. 

4594 Симхронмеирующий (шок. сила)— 
4&Л ' > ’ синхронізаційний. 

4534 к- ^г.Гч:см^?з и і- 3 ся ( ..х м ^ 

4535- ^михропи 

4539 Синхромнмй шльтметр, дшга- 
453Ь тсль) - сиііхрбннии, 


о. двухполіромрії—с. двополю- 

сбва; 

«. дшухпрооодмхя - с. двопрово- 

Шерифи -- дасгга^фиа; 

о. двухфазиая— с. двофазбва, 

0. двухГиурожм. - С. двошну- 

в. диопетчериая — С. ДИСПІТчер- 

ська; . . 

«. дуплексная, телегр.-с. стрічнй, 

дуплексна; 

о. жеаловая— с. жезлова; 
с. иольцевая— с. кільцева; 
о. магиитиая- -С. магнетна; 
с. миогопроводиая — С. многопро- 

О ммотоф«»и«.-с. многофазбва; 

с. миогофидериоя — С. МНОГОЖИ- 

вильникбва; „„„гл- 

с. миогоциипичеоимя — с. мною 

циклічна; 

моноцинлическхя — С. ОДВОЦИ 

клічіїа; 

неахеемленная — с. иевавм- 
с. иесолряжемихя - с. НвСуПрЙ- 

о. иеурх’омооешеииоя —с. иезрів- 

иоваікеиа; 

о. одмофхеиоя— с. одиофазона, 
с одиошиурнхя —с. одношнурбва, 
о'. отБойихя —с. відбійна; 
с. подяиніняя о . рухбма; 

о. лоляцнмличесняя — с. МНОГО- 

цнклічна; , 

пятилроводихя — с. П нтипро- 

водОва; 

с. самоурааиовешеииая са- 

мозрівиовііжена; 

і-., «еициоииая (питання) с. сек^ 
нійна; 

о. сим метри чесная —с. симетрич¬ 
на; 

о оинтоимеироаанная — о. на- 

стрбсна, синтошзбвана; 
с. Сляби-Арко—с . Слйбі-Арко; 
с. омешаниая— с. мішана; 
с. сопряжаиная— с. супряжеиа; 
с. табличная— чї. таблична; 
о. тарифная —с. тарифна; 
с. телефонная— с. телефбнна; 
с. транеформаториая — с. транс¬ 
форматорна; 

«. трехлроводиая — » . трипрово-^ 

о. урааиовешеииая — и. зрівно¬ 
важена; 

четирехфааиая — С. чотирифа- 

в. шеотифаеиая — «і. ШОСТифа- 

збва; 
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о. ш. авоадой— с. ш. на зірку; 

о. ш. многоугол ьнмиом С. Ш. на 

многокутник. 

4539. Сифон —сифбн (-на); 
о.-ракордар — с.-рекбрдвр (-ра). 

4540. Сифонний ( ареометр, предохрани- 

тель ) — сифбнний. 

4541. Сифонообрааний—еифонувАтий; 
о.-иаогнутмй — сифонувАто - зі- 

гнений. 

4512. Сиинив — сййво; о. ( геогр.) —зА- 

грава ( Тмч .); сяево (Г., У., 
Тмч., ФС .); сяяння (Г., У.): 
бляск (Г.); посвіт (І\); 
в. полярно*—з. полйрна; 
о. с*в*рно* —з. північна; 
о. южиое— з. півдбина. 

4513. Сиамейиа —ослінчик (-ка); 

о. иаолированная — о. ізольова¬ 
ний. 

4541. Скамья —ослін (-лона); 

о. фотоматричаская — о. світло- 
мірчий, фотометрйчнии. 

4515. Снаг ( колес вагона) —колішня: 

о. басшумний —к. нешумна. 

4546. Снатаннмй (кабель)—скочений. 
4517. Скатмваии* (кабелл) — скочуван¬ 
ня, скбченпя. 

4548. Смативать.-тать — скочувати, 

скотити. 

4549. Скачок (тока)—скік (скоку); 
о-иами —нербскоком. 

4551). Скашивани* ( вершин столбов ) — 
зрізування, зрізання скісне. 

4551. Сиашиоать, окосить —зрізувати. 

зрізати скісно. 

4552. Снважнмй ( свинец ) — шпарувй- 

тий; 

о-жиооть ( свипца ) — шпаруватість 

(-ТОСТИ). 

4553. Сквоаной (о сообщении , вентпля- 

ции) — наскрізний. 

4554. «Сини», кожний аффоит —ефбкт 

(-ту) поверхневий; 
онииаффакт— ефбкт поверхневий. 
4556- Складной (тест, мачта )—складе¬ 
ний. 

4557. Склои—схил (-лу); 

о. ирутой —с. крутгій. 

4558. Склононн* (стрелки) — відхил 

(-лу); 

о. вооточно*— В. СХІДНІЙ; 
о. аападное —в. західній; 
с. магнитно* —в. магнетбвии; 

о. злентричаокое — в. електрйч- 
ний. 

4559. Склоиний —нахильнгій; 
с-ннооть —нАхил (-лу). 

4560. Склонятьоя,-нитьоя — схилйтися, 

схилитися; о. (о стрелкс) —від¬ 
хилитися, відхилитися. 

4561. Склоняющийоя —схильний; 

о. отрвлка — - відхилопокАзна 
стр ілка. 

4562. Скоб(и)а (для укрепления прово- 

дов) —кл іімра; 

даойная (для трубчатих про - 
водов )— к. подвійна; 
о. іажимиая- -к. затпскнА; 


о. кольцеаая— к. кільцева, 
о. ланточиая— к. стьожковА; 

о.,крюк подовоний — гачбк по¬ 
ліпний ; 

о. етапная— к. настінна. 

4563. Скольжанке ( контакта , мотора) 

— кбвзання, ковз (-зу); 
о. отиоеитальное— к. ВІДНОСНИЙ; 
о. отрицательно* —к. від’бмний; 
а. положитал ьное—к. ДОД4тіШЙ. 

4564. Счолванта— кбвзатися. 

4565. Скольаящий ( контакт , розряд )— 

ковзнії іі; 

о. гайка —пересувна мутра. 

4566. Снониентрироеаниа — сконцентрб- 

вування, сконцентрувАиня; о. 
(скопление) —ску пчування ,ску п- 
чеиня. 

4567. СконцантрировамниЙ — сконцен- 

трбвашш; о. ( скопленний ) — 
скупчений. 

4568. Скоицантрировать-сконцентрбву- 

вати, екоїщентрувйти; о. ( скоп - 
лять)— скупчувати, скупчити. 
1569. Сиоплаии* (аарядов) — скупчу¬ 
вання, скупчення. 

4570. Скоплаииий (заряд) —скупчений. 

4571. Скоплятьоя,-литьоя — скупчува¬ 

тися, ску'пчитися. 

4572. Скопляющийея —скупний. 

4573. Скоропачатньїй (аппарат)— хут- 

кодрук іншій. 

4574. Скороеть (вагона, мотора) —швид¬ 

кість (-кости); 

о. абсолютная— ш. абсолютна; 

с. гипарсинхроннаи — ш. надсип- 
хрбнна; 

с. номмарческая ( Овиж. вагона) - 
ш. номери.іииа; 
с. конечная- ш. кінцбва; 
с. максимальная —ш. максималь¬ 
на; 

о. минимальная—-ш. мінімальна ; 

о. иадсиихроиная — ш. НВДСИН- 
хрбнна; 

о. начальная —ш. початкбва; 
о. нормальная —ш. нормальна; 
с. отиооитальная — ш. віднбсна; 
о. угоиная, уносная — ш. розлітн4; 
о. ходовая- -ш. ходовй. 

1575. Сноскть (вершину столба) — зрі¬ 
зати скісно. 

4576. Сношанний (о вершине столба)— 

зрізаний скісно. 

4577. Скребок —скребАчки: 

о. батарейний— с. батерійна. 

4578. Скрабщик ( пластин аккумулято - 

ров)— скребій (-бій). 

4579. Снрещеииий (провод)— схрбщенин. 

4580. Скращиваии*,-щеиие (проводов) — 

схрещування, схрбщення. 

4531. Скрвщивать,-отить,-оя —схрещу¬ 
вати, схрестйти,-ся. 

4582. Смругланм* (фронта волни)— скру- 

глювання, скруглення. 

4583. Скрутна (проводов) — скрутень 

(-тня). 

4584. Сирученний (о кабеле, проволоке) 

—скручений. 


4585. Скручивани* — скручування, 

скручення. 

4586. Сиручивать, вкрутить,-ся — скру¬ 

чувати, скрутйти,-ся. 

4587. Снручноающий (о пружине) — 

скру чувальиии. 

4588. Скритий—захбвании. 

4589. Слабий (ток, связь, ампераж) — 

малин; слабкий (Тмч., У., 
ЛсФ.); вильшій (Тмч., У.); 
о. оочаии* — вутлий пербкріЙ 
(-крою); 

о.-ооабуждаиний — мало збудже¬ 
ний; 

с.-ааряжамиий — мало наснАже- 
нии; 

о.-аатухающий (о колебании) —ма¬ 
ло вгамівнйй; 

о.-натяк у тий (провод) — слабко 
натягнений; 

с.-пятниотий (о слюде) — мало 
нллмйстин. 

4590. Слагающая —складбва; 
о. оаттная —с. ватна; 

с. рад пальная —с. радіяльна; 
о. вертикальная — с. прямовйсна; 
о. гориаонтапьная—С. позбма. 

4591. Сладование, чарадоаание (полюсов) 

— чергування, чергбвашія; с. 
(поездов)— проходження. 

4592. Сладовать (о вагонах), — прохб- 

дити; с. (о полюсах ), чарадо- 
ваться— чергу в4тися. 

4593. Слапой ток (нем. Віішійігош)— 

неватшіп струм (-му). 

4594. Сложанний —складений. 

4595. Сложммй (магнит, обмотка) — 

складніш; 

о. оать, уаловая — вузлувАта ме¬ 
режа; 

сложиооть — складність (-НОСТИ). 

4596. Слоиотий (магнит, свет , ті оста¬ 

ча) — шарувАтии; 
с-стооть —шарув4тість (-тости). 

4597. Слой (обмотки, света, азоляции) 

—шар (-ру); 

с. внешиий— ш. зовнішній; 
с. ооадушний —ш. повітряний; 
о. графктний— ш. графітний; 
о. иаолирующий — ш. ізоляціЙ- 
ннп; 

о. магнитний —ш. магнітний; 
с. Планта —ш. ІІлантбївський; 
о. параходной (на коллекторе) — 
ш. пер іцпйй; 

и. Хивиааида — ш. ГівізАйдів- 
ський. 

4598. Служащий (телефонний, теле¬ 

графний)— служббнець (-вця). 

4599. Служба —служба; 

о. телеграфная —с. телеграфна; 
с. телефонная —о. телефбнна. 

4600. Служабнмй (персонал, телеграмма ) 

—служобвий. 

4601. Слуховой (аппарат) — слуховий; 
с. трубка — слухівнйк (-ка) теле- 

фбнннії. 

4602. Спишимий—чутний; 


о-мооть—чутність (-ности). 

4603. Слюда—лоснйк (-ку)і 

о. боловатак—л. білАстий; 
о. а кр йот аллах—л. грубий; 
о. димчатая—л. димчастий; 

с. лагко-раощапяяюиіаквк—л. лег¬ 
ко розщшнйй; 
о. лиотовая- —л. аркушбвии; 
о. л. обраванная — л. а. обкрая¬ 
ний * * 

в. я. очищанная — л. а. пообчй- 
щаний; 

о. ломающаяоя на малина ооколня 

—л. крихкйй; . 

а. пластинчатая — .і. шіатівча- 

стий; 

о. прасоааиная—л. гнічений; 
о. раоомпающаяся на иалиив ос¬ 
колки—л. сипкйй; 
о. оорсбристо-димчатая-—л. сріб- 
лясто-дим частий; 
о. снльно-пятиистая — л. ДУЖЄ 

плямистий; 

в. слабо-пятниетая — л. мало 
плямйстий; 

о. сирая—л. необчищений; 

с. трудно-расщспляющаяоя — .і*. 

трудно розщіпийй; 
о штрнховатая—л. рнскувАтий; 
с. щипаииая—л. скубаний. 

4604. Слюдяиой (конденсатор, окоіиечко) 

—лоснякбвий. 

4605. Сляби, ЙІаЬу’з; 81аЬу; (де) 81аЬу 

(волномер, м ультипликатор )— 
Слябівський. 

4607. Смаааниий—(по)мАщениЙ. 

4608. Смааиа — мастйло; с. (процесе) — 

мАщення. 

4609. Смааочиий материал—мастило. 

4610. Смааивание,-ака—мастіння, мА¬ 

щення. 

4611. Смавиввть,-авть — мастити, по¬ 

мастити. 

4612. Смааивающий—мастильний. 

4613. Смвтиваинс ( ленти) — змбтуван- 

ня, змотАння; о. (в бухту) — 
койління, кбйлення. 

4614. Смативать, смотать — змбтувати, 

змотАти; о. (в бухту )—кбй- 
лити, екбйлитн. 

4615. Смама (пластинки, у глей) —заміна; 
с.,чарадоаание ( кадров ) — чергу¬ 
вання, чергбвання. 

4616. Смеииий (о пластинке ) — замін¬ 

ний. 

4617. Смснясмий—замінний; 

о-мооть, смсиность — замінність. 

(-ности). 

4618. Смооь—суміш (-ши); мішанина; 
с. роаиционмая—с. реакційна. 

4619. Смста—коштбрис (-су). 

4620. СмешаиииЙ (о соединении 4 возб уж- 

дении, освещении ) — зміша¬ 
ний, мішаний. 

4621. Смошиваомий— змішуваний. 

4622. Смешиааима (кислоти) — зміщу¬ 

вання, змішання. 

4623. Смошмаать,-шать,-оя —- змішу¬ 

вати, змішАти,-ся. 
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Смешивающий — Совпадающий 


4624. Сиашиаающий (фотометр) —змі¬ 

шувальний. 

4625. Смещать, смеотить,-ся —зсув&тн, 

зсунути. 

4626. Смещеиие (поля, дизлектр.), сдаиг 

—асов (-ву); зміщення (УТмч.); 
поруха (У., Тмч.); пересування 
(ЛсФ.); скошення (Рнд.); 
о. [процесе) — зебвування, зсу¬ 
вання, зсунення; 
о. диалентрическое — зсов діелек- 
трикбвий; 

с. угловоа—з. кутовий; 

0 . злактричеоное — «і. електрЙЧ- 

ІШЙ. 

4627. Смещеннмй, сдвинутьій — зсуне¬ 

ний. 

4628. Смола —смола; 

о. гааоаая — с. газова; 
с. дреаеоная —с. деревна; 

о. камениоугольиая —с. кам’яно- 
вугляна; 

о. каучуковая— с. кпвчукбва; 

с. поирмаатк.-рмть — СМОЛЙТІ1, 

посмолити. 

4629. Смоленийй —1‘МбЛЄІІИЙ. 

4630. Смолиотмй —смолкий; с. (нате- 

риа.і, изоляция )—смоляний. 

4631. Смолить —смолити, посмолйти. 

4632. Смоляиой ( стержень , состав) — 

смоляний. 

4633. Смонтированньїй — змоптбванші. 

4634. Смонтироаать ( аппарат ) — змон¬ 

тувати. 

4635. Сметанний -змотаний. 

4636. Смочанньїй (о прогьшдке) -- змб- 

чонигі. 

4636а. Смикаться (о контактах) —стуля¬ 
тися. стулитися. 

4637. Смягчать.-чить.-оя (рентг. труб¬ 

ку) —зм Актувати, зм’якшити, 
-ся; о. (тилчки) —зменшувати, 
зменшити; 

о.-оя— м’якнути, розм’якнути. 

4638. Смягчаииа ( трубки) *— зм'якшу¬ 

вання, зм’якшення; с. ( толч - 
ков) — зменшування, змен¬ 
шеним. 

4639. Смабжать.-бдить (знергиеи) — по¬ 

стачати, постачити; 

о. прадохраннталам, реостатом 

поставити запобіжника, рео¬ 
стата. 

4640. Снабжающий —постачальний. 

4641. Сиабжаниа (знергиеи) — поста¬ 

чання, постачений; 

». прадохраииталам, реостатом— 

поставлення запобіжника, рео¬ 
стата. 

4642. Сиабжаиньїй ( знергиеи) — поста¬ 

чений; 

о. прадохраннталам, реостатом— 

з запобіжником, з реостатом. 

4643. Сиаряжать,-рядить —лаштувати, 

налаштувати 

4644. Снаряжание —лаштунок (-нку); 
с. ( процесе) —лаштування. 

о. лампоаоа —л. лямпбвиії. 

4645. Снаряжеииьій —налаштбванші. 


4646. Снашиааиие — зношування, знос 

(-су); срабатмааниа ( труб¬ 
ки рентген.) — спрацьовуван¬ 
ня, спрацювання. 

4647. Сиьшиаатьоя, оновиться —знбшу- 

ватися, зноситися; о.,оработать- 
ся — спрацьовуватися, спра¬ 
цюватися . 

4648. Снимать, ониаить,-ея (о проводе, 

напряжений) —знижати, зни¬ 
зити; с. (пика нагрузки) —зрі¬ 
зувати, зрізати. 

4649. Снижаниа (провода) — зниження, 

зниження; о. (пиков нагрузки )— 
зрізування, зрізання. 

4650. Сиижвнньїй ( провод ) — знижений: 

о. (о пиках нагрузки) — зріза¬ 
ний. 

4651. Смимаемий, с ємний— здійманий. 


4652. Снимамив — здіймання, здій¬ 

няті . 

4653. Снимать, снять — здіймати, ЗДІїі- 

п йти. 


4651. Снимок— зняток (-тіш); 

о. заваулироаанньїй — засер- 
нанкбнаний; 

и. радноокопичаский — 3. радіо- 

скопічниЙ; 

с. рентгеновсний — з. рентгенів¬ 
ський . 

1655. Сноп ( лучеи )—сніп (снопа).* 
1655а. Сношания зносини (-син); 

с. телеграфнеє — з. телеграфні; 
с. телефомньїе — 3. телефбнні. 

1656. Сиятиа (телефони) -- здіймання, 

зді йняття; 

V.,сдираииа (оболочки) — здиран¬ 
ня, зі крайня. 

4657. Собачка (в механ. конструкциях) 

заскочка; 

с. спускная -з. спускна; 
с. храповая заскочка. 

4658. Собираниа (зарядив) — збирання, 

зібрання. 

1659. Собираталь (така) —збирач (-чи); 
о. дноковьій —з. кружальний; 
о. первин мьій -з. первинний; 
о. сферический -з. сферичний; 
о. цилиндрический - - з. цилін¬ 
дричний; 

о. шаровидньїй з. кулюватин; 
о. яйцевидний -з. яЙцюватии. 

4660. Собиратальний (о кольце, итне )— 

збірчин. 

4661. Собирать,-брать — збирати, зі¬ 

брати . 

4662. Соботааниий (о колебании, венти- 

. і я ции) — вл ас ник. 

4663. Соваршанньїй (об изоляции) — до¬ 

сконалим; 

оовершенмо аакрьітьій тип (ма- 

шиньї) цілком закритий тип. 

4664. Соомаотиьій (о работе) — суміс¬ 

ний; 

совместиоеть — сумісність (-мо¬ 
сти). 

4665. Совпадать.-паоть - збігатися, 

збігтися. 

4666. Совпадающий— -збіжним. 


р пипяттйниб - Соответствуюїдии 


127 


-»35ПЖГ' 

4Ь ‘ ° погбджування, погбдження. 

4670. Согпаоовмвать.-воват» — пого 
джувати, погбдити. 

4671 Согмутмй—зігнутий, ^ 

о ..тоотв—з ігнутіс™ (£°ЯЯ). . 

4672. СО.ДИН.И» — ЗЯ * КХ С.,АПС., 
сполука (і мч ., тич 

Др .); сполучення (У., і,* 4 ' 

КХС., ЛсФ., ЛФ., РнО ДСТ-), 
з єднання ( У., Тмч і.. -^ПСХ 
(процесе) — злучйння, злу 
чення; 

о., хим. сполуко; • 

о. вяпкообрввиов • Р 

0 ^р«Іийо.--з. тимчасбва; 

.^р.чио.-з._(з у)стр | чнС ьва _ 

нічна; 

о. групповоа—з. групова. 

о. диф*»р»и«и«льно. — о. Д»фЄ 

ренціяльна; 
о. жаотиоа- -з. цупка; 
о авоадой—3. на зірку, 
о' вядуктивиов—з. індуктивна; 

«. кдбвявиов - з. жильиикбва, 
каблбва; . и>1 . 

О. иаонадиоа -з. каекбдна, 
о компаионруимив» — з. компен 

. Гб»о. И % якоре,—. гузирбви; 
в ; .«пи.ми ї г. розвилкбва, 
о. П. дужками -з. г. д>лка«и, 

С моотиком (моторое)— з. н.1 мі 

' ТбК; . неправильно#—а. Н0- 
с. мааериое, на р 

О иішооредотмиио, — 3. оезно- 

. помилкова; 

о л.р.лл.льио. 3. Р.--025»». 

О п.роиреотно» -3 Ііавхресна, 

о'. полрррчиор — • поперечнії. 

О лосладоввтвльмое— з. низкова, 

І. пр»рь“«исо,. уривчасто- 

0 проводли,вв—3. ‘ ’ 

0 поямов—з йочпосербдіїя, 

С ртутно#- 1 жипоерняю. 

0. ОМВШВИН-.»—з. Чііаача^ _ 

„ ооглаонов (ко.чцое облоліМі) 
з ..днонанрямна, однозначно, 
с. отьіиово, і стикові 
О трвугопвнином - НО трчк) 

уравнмтельмое 3. вирівпяль- 

0 . Гт’.лс.лвио. :.- прятнчкйвя; 

гяккг 

, - "--ті-" 1 " 

4673 совдинвинмй—злучений, 

467 С , тил.—сполучений. 


4674. Совдвимт«пв--злУч™^(- ь& ^ 

4675. Совдянмтвяв ямй (провоо. 

лока} злучпйй - _ :1 _ іучАти 

1676. Совдвиять.-иитв,-оя 

Л. ^Г^-з^нвно = . 

О. послвдоватопьио—3- здуч* 

4677. СоаднияющмЙ (Прово ) 

4678 Сожжаииа (обмотки) —’ 
ванни, спалення. 

4680- Гв=: Й ^тГ(лолкк М )-У™ 6 - 

4681 . ооіГиГіпГ^Г- утворюван¬ 
ий, утворення- ІППИІСКО- 

ЛКЙО Сояовщ»ть,-тмть,-оя — (при)ско- 
4в8 " рбчувати, (при)скоротити. 

4683 СокращаюшиА ( конденсатор ) 

4684. 0.Г= ИШ и0чування,ско- 
о. .^нявтяв (плєиіін) зступіння; 

4685 Срир Н .Т.и*ижй - !1 (п[Ш)счоойч Є нш.. 

468 6. «ага- 

4687. Сопвиомдвявнжй - соленоїдйль- 

ний. / . . 

4688. Соя» сіль (сЬт), ПІЮВІД „4. 

4689 ЧЕКТ.* (зоря'с^еть, 

— надавати, надати. . 

о-ся (о соср6ох)-злучітися 

4690 сообщ.ни. (пзееіцениг) — повщом 

липня, повідбмленкя (У .. 

А11С.у, подання (Тмч.), доне 
се чи я (Тмч., АПС.У. 

С. (связь,—звязбк <-зкУ). 
о. (сноиичше )—сполучення, 
о городояов трамвайно. — С. мі 
ське трамвайне; , 

аамляноа — узбмлювання, узем- 

О попі.». - уземлення пбвве; 

С прврмвиото. — у. урйвчасте, 

с а. чаотнчиое—У- часткове, 

С. маждугородноа — с. межи мі¬ 
ське; 

с маотмоа—с. місцеве, 
о. миогонрвтноа з. многокр&т- 
нии; .. 

с пригородив»--е. ириміське, 
о. енвоанов, прямеє — с., з. пря- 
м6,-мйи; . 

о талагряфноа — з. телеграфний, 
о. телефониоа—з. телвфбнНИІГ, 
о. твпафоино-фонопориов 3. тс- 

лефбішо-фоиопбриий. 

4691- Соооний— сувісниЙ; 

0 -иооть -сувісність (-пости) 

4692- Соотватотоемнмй — відповідний; 
о-ннооть—відповідність (-ности) 

4693. Соотватству ющнй , ооотяатотдои- 
ньій (о точках в круговои оиа- 
грамме) — відповідний. 
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Соотношрііир — Сопротивление злектрическо** 


4694. Соотиош*ии* (фаз) — співвіднб- 

ШЄІІНЯ. 

4695. Солрииаоани* — доторкіння, до- 

тбркпеїшя. 

4696 Солрикасатьоя,-кооиутьоя (о щетп- 
ке і проводах) — доторкатися, 
доторкнутися. 

4697. Сопрмкаоающийоя (о щетке, про¬ 

воде ) —доторкіний. 

4698. Соприкооновени*, соприиасами* 

(щеток с земле й) — доторкан¬ 
ня, дотбркнення, дбторк (-ку). 
4899. Сопротивлвни* ( понятие ) — бпір 
(оабру) (Г., У., Тмч., Пил., 
Рнд., ФС., КХС., ДСТ ., Др.); 
противенство (У.); супорря (У.); 
перепона (ФС.); упор ( АПС .): 
о. ( набор сопр., реостат)— опір¬ 
нії ця; 

с. аигвимм — бпір антенний; 

О. асимметрично*— о. ЗСИМОТрЙЧ- 
ннй; 

о. балластмо*— о. баласгбвии; 
с. батарейно*—о. батерійний; 
с. б*аааттмо* — о. неватний; 

о. Ь*аиндуиционно* — о. НЄІЧДУК- 
ціипии; 

с. б*оконечно*— о. безконечний; 

О. О ключем НО*—о. увімкнений; 
о. вн*шне*—о. зовнішній; 
о. анутренн**— о. внутрішній; 
с. водяно* -о. водяний; 
о. волново*— о. хвильовим; 
о. вопомогат*льно* — о. ДОПОМІЧ- 
нйи; 

м. ВЬІООКООМИО* — о-ця високо- 
бмиа; 

о. главмо*— і», головнії 1 ); 
о. глицериново* — о-ця гліцери¬ 
нова; 

о. графитмо*— с-ця графітна; 

о. д*йст*ит*льно* о. дійсний; 
о. дайотвующее о. чинний; 
с. диалвктричесно* — О. діє. іек- 
трйчнии; 

о. добавочное. дополнительио*— 

о. додаткбвии; 
о. ом но от но* —-о. Ємнісний; 

о. жидно*, жидмоотнов — о-ця те¬ 
чив нД; 

о. ааглушающ**— о. угамівнйи; 
о. аадвланио*— о упрДвлениЙ; 
о. аам*щающ*е— о. заступнйй; 
а. аапаоно*— о-ця запаснД; 
о. аарядиов— о. насйажнйй; 
о. защмтио*— о захисний; 
о *м**видно* — о-ця зміювіта; 
о. иидунтивио*— о. індуктивний; 
о. индуиционно*— о. індукційний; 
о. мажуц|**оя (по.іное) — о. пбвний; 
о нарболитово* — о-ця карбочі 
тбва; 

о. карборундово* — о-ця карбо- 
рундбва; 

о. кол*блющ**— о. коливний; 

о. конбинированно* — О. к«>мбі- 
нбваний; 

в. момпамеациоммо*,комл*нсирую- 

щ**—о. компенсаційний; 


о. комотантвиово* — о-ця кон- 

стантанбва; 

о. критичаоков— о критйчнигі; 

*. магнитно* —о магнітний; 
о мангаиииово* — о-цч мангані- 
нбва; 

о. маталличасное — о-ця мета- 
ліва; 

в. нагруаочноа о-ця обтлгкиіва; 

о. неотключаамов — о-ЦЯ невідми- 
кана; 

в. м*подвижио* — о-ця нерухома; 

о. меоиммвтричиоа — о. несиме- 
трйчний; 

о. нормально* —о. нормальний; 
о. обраацоао* —о. рзірцбвнй; 
о. об *мно* о. обсягбвий; 
с. омичвсио* о. омічний; 
о. ослабляющвв— о. ослаблий; 

О. Отввтвл*нно* — о. відгатуже- 
нигі; 

о. отключавмо* — о-ця відмикДна; 
с. оц*литоао* —о-ця оцелітбва; 
о. л*р*м*нно*— о. змінний; 
с. п*р*ходио*— о. перехідний; 

г. . полно* —о. пбвнии; 

с. понижающ**— о. знижнйй; 


с. лоотоянио*— о. СТДлий; 

о. лредохраиитвльно* — о-ця за¬ 
побіжна; 

с. приведем но* —о. зведений; 
о. проволочив* —о-ця дротяна; 
о. пусково*— -о-ця пускова; 


о. равнодайотвующо* —о. ВИСЛІД- 
нйй; 

с. реактивно*, рвакциоииое — О. 

реактивний; 

B. регулировочное, р*гулирук»щ*е 

—о-ця регуляційна; 
с. оамомидукции—о. від самоіи- 
дукції; 

«. сакционированнов — О-ЦЯ СЄК- 
ціонбвана; 

с. селеново*—о-ця селенбва; 
о. оеточио*,радив—о-ця ґраткова; 
о. оилитово*—о-ця силітбва; 
о. олагающее п. складовий; 
о. сложиое—о. злбжении; 
о. ооотавляющве—о. складовий; 
о. спиртово*—о-ця спиртбва; 
с. ступеньчато*—о-ця східчаста; 
с. тормоаящее—о-ця гальмівнД; 
с. гочнов—о-ця тбчна; 
с. тушево*—о-ця тутові; 
с. уваличанноа—о. збільшений; 
с. угольиов— о-ця вугпяна; 
о. удальиое— о. питбмийц 

C. ум*ньшающее — 0. ЗМбншу- 
вальнигі; 

о. уравнивающ** — о. вирівняла* 
ний; 

«. успоиоитальное — О. угаМІВ- 

нйи; 

о. фааное, фазово*—о. фазбвий; 
о. шунтово*—о. уабічникбвий; 
о акаивалентно* •— о. рівновірт- 
ннй; 

о »п*итрич*омо* — о. електрйч- 
нии: 


Сопротивление вмалевое — Сох ране ниє 


129 


о. *мал*во*—о-ця склиціва; 
а. *талойно»—о-ця еталбнна; 
о\ вффаитивмо*—о. ефектйвний; 
в. омаамвать—о. ставити; 

0 -*и пр*к*бр*гать ,-р*чь—опбром 
ибхтувати, знехтувати; 
о-ми коробка, мвгавин — опорбва 
скрйиька, дббір (-бору) опорів. 

4700. Сопротивляомооть — опорбвість 

(-ВОСТИ). 

4701. Сопряжвмив — супрАженпя; 

о. ( связь) (приемника) — звязбк 
(-аку) (АПС.У, супряга (Тмч.); 
спол учення (Тмч .); споленая 
(Тмч.у з'єдночення (Др.); 
о. [соє дине ниє )—з лука; 
о. гальввнмчвонов — 3. гальваніч- 
ииіі; ' _ 

о. иидунтивио*—з. індуктивний; 
о. сильно*—а. міцний; 
о. слабо*— з. малйй; 
о. *л*ктрич*око* — з. електрич¬ 
ний. 

4702. Сопряиииимй — суиряжениВ; о. 

( отправитель, система ) — зни¬ 
заний; 

а-иооть—супряженість (-пости); 
о. магнитмая—звйзаність (-пости) 
магнітнії. 

4704. Сооадиий ( злемент , котушка )— 

сусідній. 

4705. Соокабливвии* — зскрібДння, 

зскрібення. 

4706. Соокабливагь,-скоблить - ЗСКрі- 

бДти, зскребтй. 

4707. Соокаииоаии* (ротка) — ЗСКІку- 

вання; 

с. .соокальаиваии* (с контакта )— 

сприсйшш. 

4708. Соонанивать,-омочить - ЗСКІку- 

ьати, зскбчити; 

о.,сосиольаиуть (с контакта) — 
сприсДти, сприснути. 

4709. Сооочвк (у ламп валлона) — пгіп- 

тик (-ка) (Г., У.); пипка (У., 
Тмч.); ссочка (Тмч.). 

4710. Соор*доточ*иимй (о емкости) — 

скупчоннй. 

4711. Состав — склад (-ДУ); о. ( смесь )— 

суміш (-ши); 

для пролитьіввиии — рбзчин 
(-ну) насбчу вальний, напбю- 
вальний; 

V. ма аобво^а, аобестовая компо- 
аицин міт (-шу) азбестбва; 
о. иволирующий-—с. ізоляційна; 
о. и. Гупвра —с. із. Гуперівська; 

с. иаоляциоммьіА жидиий — рі¬ 
дині ізоляційна; 

о. противогнилоотиьій — с. про¬ 
тигнильна; 

о. омоляиой—с. смоляна; 
с. хроматичвокий (света) — склад 
хроматичний. 

Соотавляющая ( тика )—складбва; 
1 о. блаваттмая —с. невітна; 
о. ваттиая— -<•. ватна; 
о. упрвждающяя- с. випередні. 


4712. Соотавиой (столв. мачта )— скла- 
д4ний, 

4714. Соотояиио— стан (-ну); 

о. баадаятальиоо (железа )— с. па¬ 
сивний, нечйнннй; 
о. неп рови о* —с. спр йвни й; 
в. конечно*—с. кінпбвий; 

•о. »*агнмтио*— с. магнбтшш; 
с. начально*— с. початкбвий; 

О. И*ПООТОЯИИО*-С. ПвСТ&ЛИЙ; 

о. опаоио*—с. небезпечний ; 
о. паоеивио* (железа) — с. пасив¬ 
ний, нечинний: 

о. пароходиов— с. переходбвии; 
о. ов*ч*иия— с. світнйй; 

о. стациоиарно*— с. стАлиЙ;_ 

о. установив ш**оя — С. устй леннй ; 
о. »л*ктрмч*око* — с. електрич¬ 
ний; 

о. алоитротоимчооиоо — с. елек¬ 
тротон ічний. 

4715. Соотоящий и» одной чаоти (илоля- 

тор) — одночасткбвий, суціль¬ 
ний; 

о. иа двух частой — двбчастко- 
вий; 

В. иа нвскольких чаотай — кілька- 
часткбвий; 

о. иа чвтьірвх чвотвй — чотири- 
часткбвий. 

4716. Сосуд — посудина (Г., У. ФС., 

Рнд., КХС., ДСТ., Др.); посуд 
У., ФС'.); начиння (У.. 
Тмч., ФС., КХС.); чаша (Тмч.); 
судина (ФС.); 

в. аикумуляторимй — и. акуму¬ 
ляторна; 

о. глиияиьій-т-и. г.ійняна; 
о. гуттапв^краьій — п. гутапер¬ 
чева ; 

с. ивмаинмй— н. кам’яні; 
о. •івсильиьій—п. місильна; 
о. мвшвльимй— п. мішільна; 
о. пориотьій— п . иорйста; 
с. ребристьій— -п. ребрбвана; 
о. отвиляинмй— п. скляні; 
с. отулвиьчатмй— п. східчіста; 
о. трансформаторимА — п. транс- 
форміторна; 

форммроаочимй, формоаочиьій 

— п. формівні; 

у. шарообраанмй ( стеклян .) — 

бінька. 

4717. Сотоииьій (об ампервесах) — со- 

7&Н1ШЙ. 


4718. Сотовая матушка — стільникбва 

шпуля. 

4719. Сотряоать — струшувати, струс¬ 

ну ти,-ся; 


е-ея іміиро*/—двигтіти. 

4720. Сотряооии* (столбов) — двигіт 

(-готу); 

с. (фотометра), аотряхиаанма — 

пбтрус (-су). 

4721. Софит— софіт (-ту). 

4722. Софитиьій (о лампе )— софітбвий. 

4723. Сохиуть— сбхнути. 

4724. Сохранвиао (злементов, батарей) 

—зберігіннн, збереження. 


Словник електротежнічнии. 
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Сохранять — Спуск 


4725. Сохранять,-нить, -ся — зберігУти, _о. магиитнмй—с. магнетбвий; 

зберегти,-ся. [«. наложеним —с. накладУння; 

4726. Спаданиа (напряме.) —спад (-ду), _о. иулевой—о. нульовйй; 

спадання. "о. Ппанта—с. ПлантбІвськиЙ; 

4727. Спадать, опаоть — спадУти, спУ- о. приближеииий—с. наблйжений; 

сти. о. еечений—с. пербкрою; 

4728. Спадающий—спадний. о. електротермичеомий—с. елек- 

4729. Сіуаиаамиа — зл ютОву вання*, злю- тротепловйй. 

тупання. 4753. Споообмий (к поляризации, луче- 

4730. Спаиаать, опаять—злютОвувати, иепусканию) —здатний; 

злютувУти. о-биость—здУтність (-пости); 

4731. Спайна — зл ютОву вання, злюту- о. артииулирующая ( телефона )— 

вУиня; о. (место) — злютб- вимовність (-пости); 


вання. 

4732. Слараимьій (блок, рьічаг) — спарб- 
ванив; 

о-ниооть—спарбваність (-ноети). 
4733 Спаяннмй ( прооод ) — злютбваний. 
4754. Спаманиа ( цгодьн. зерен ) — спі- 
кУння, спбчення. 

4735. Спакатьоя, опачьоя — спікатися, 

спектйся. 

4736. Спаитрофотоматр — спектрофпто- 

мбтер (-тра). 

4737. Спацмальнмй (мсталл. конструк - 

ция )—спеці яльиии. 

473$. Спирань—саірУля; 

о. мндунциоииая—с. і.ЧДукцІЙна; 
с. нагреаающая—с. нагрівні; 
о. неиеолироьанная—с. неІЗОЛЬб- 

вана; 

в. подогреаающал—с. підігрівна; 

о. Румиорфа, матушка — ШПу'ЛЯ 
Румкбрфівська. 

4739. Спиральнмй—спіральний; 
о.-оогнутьій (нить) — спірільно- 

зігнений. 

4740. Сплав—стоп (-иу); 

о. ангимагнитньїй — с. протима- 
гнбтний: 

О легиоплаеящийоя — С. ЛЄГКО- 
ТОПКИЙ. 

4741. Сплавламньїй—стбалений. 

4742. Сппааливанме,-пониє - - стбплю¬ 

вання, стбпления. 

4743. Сплавлять,-вить — стбплювати, 

стопити. 

474 4. Сплатать. оплаоти ( кабель) —сплі¬ 
тати, сплести. 

4745. Сплатаниа (кабелей) — сплітання, 

сплбтення. 

4746. Сплетеииьій ( кабель ) — сплете¬ 

ний. 

4747. Сплошной (магнат, провод )—су¬ 

цільний. 

4748. Сплющаиньїй—сплющений. 

4749. Сплющиааниа ( пластин ) — спліб- 

щування, сплющення. 

4750. Сллющивать.-щить — сплющу¬ 

вати, сплющити. 

4751. Споиойнмй (контакт, дуга )—спо¬ 

кійний. 

4752. Споаоб—спбсіб (-собу); 

о. баллиотичаокий — с. бат істин¬ 
ний; 

о. мндунционньїй—с. індукційний; 
е. иоломольммй—с. дзвонбвий; 
о. момлеиоациоимиЗ —с. компен¬ 
саційний; 


о. гаоительиая— з. гасильна; 
о. деполярмаующая — 3. ДЄПОЛЯ- 
ризаційна; 

V. иалучающая — з. проміню- 
вальна; 

о. иаолирующая — з. ізоляційна, 
іаоляціиііість (-пости); 
о. индунтивная — з. індуктивна, 
індуктивність (-ности); 

». испаритальная — 3. випарна. 

випУрність (-ности); 
о. н парегруане — з. переобтяжу¬ 
ватися ; 

о. нол«батальная — 3. колішні; 
о. лучеиопуонатепьная— з. промі- 
нювальиа; 

о. нагружаться — у -обтяжува¬ 
тися; 

«. намагничиаатьоя — з. магнету- 
вУтися, мигнетувУльїіість (-по¬ 
сти); 

о. отражатальная — ВІДОЙВНІСТЬ 
(-ности); 

о. перетру жаться — з. переобтя¬ 
жуватися ; 

«. поглощатяпьная - - 3. вбиріїУ, 

вбйрність (-пости); 

с. прадохраиительиая — з. запо¬ 
біжна; 

«. пробивная (масла) — провин¬ 
ність (-ности), з. пробивні; 
и. проникать, сила лронииновеиия 
—про ми кал ьіі їсть (-ности); 
с. пропуонная (тел. провода) — 
спромбжиість (-ности) пере¬ 
пускні, перепускУність; 
о. теплотворная — тепловидУт- 
ність (-ности); 

о. т. теоратичаоиая — т. теоре¬ 
тична; 

о. термозлеитричеекая —3. тепло¬ 
електрична, термоелектрична; 
о. тушитальная —з. гасильна. 

4754. Спроантироваима — спросктову- 

ваііня. спроектування. 

4755 . Спроеитировамиьій — спроектова¬ 

ний. 

4756. Спроантировать — спроектувати. 

4757. Спрос (на зл. зн .)—ябпит (-ту); 

о. единовраменньїй п. однора- 
збвий; 

о. мииимальиьій — п. мінімаль¬ 
ний. 

4758. Спуои (кабеля, провода, лампьі) — 

спуск (-ку); о. (процесе) —спу¬ 
скання. 


Спускной - Стацция осветительная 
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4759. Спуоимой ( подвес, люстра) спуск¬ 

ний. 

4760. Спутаииьій (провод) попл^та- 

4761. Спутмвать.-твть.-оя (о-лроводах) 

—плутати, поплутати,-ся. 

4762 Срабатшваиие — спрацьовування. 

„ . .Ттиріии * 1 (проводов) - стир4н- 

ня, стерти. 

4763. Срабативагьоя.-ботатьоя ~г~ СПра- 

цьбвуватися, спрацюватися, 
(трением) — стирітися, стбр- 

4764. Сращиваииа (лровобов) стбчу 

вання, стбчешія; 
о. в иахлеотиу—с. навідною; 
о. в притик—с. в дбтик. 

4765. Сращивать, ороотмть СТО у 

вати, сточити. 

4766. Срада—середовище; 

о. гааовая —с. газове; . 

о диамагиитнвя —с. Діпмагнбтне, 
о’, иаотропная— с. ізотропне; 
о. парамагнитная — с. парамаг¬ 
нітне; . , 

о. проводищая —с. провідне, 
о. фарромагнитиая —с. залізомаг- 
нетне, феромагибтпе. 

4767. Срадина- середина. 

4768. Средиий (провод) — середній, 
с., арифмет. —пересічний. 

4769. Средство—зУсн» (-собу); 

о. для гашаиия—з. гасильний, 
с. и оиитониаации — 3. настрою- 
нальпии; 

и. прадохраиитапьиоа — з. запо¬ 
біжний; 

и. противопожарноа — о. проти- 
пожбжний; 

с. уоилитальиоа —з. підсильний. 

4770. Среваммьій—зрізаний. 

4771. Срааьіваниа,-ааиив — зрізування, 

урізання. . 

477 ;.. Среамвать.-аать (пики, вершиньї) 
— зр ізувати, зр ізати. 

4773. Срои (деіїствия, служби) тер¬ 

мін (-ну). 

4774. Сроот,-тон—стбчина; 

о. мачтовьій—с. щоглова; 
с. столбовой—с. стовпова. 

4775 . Сроотить (сшолбм)—сточити. 

4776- Сроотом (кабеля, провода) стб 

чина. _ 

4777. Срочнмй (о телеграмме, сообще- 

иии) — рміновий; 
о-чиость — терміновість (-ВОСТИ). 

4778. Срмваниа (дуги) — зривіння, зі- 

4779. Срмвать, сорвать — зривУти, зі¬ 

рвати . , 

4780. Срьівающийоя—зривнии. 

4781. Ствбилмт—стабіліт (-ту). 

4782. Стадия (усиленіїя) — ст\пшь 

(-ПЄНЙ). . в 

4783. Стакан (сліеклян.) склянка, 

( метапл .)—кухоль (-хля); 

С ноланчатьій—с. колінкувата; 
о. аламаита—с. елементбва. 


4784. Стапкиаание (токов , злектронов) 

стикання, зіткнення. 

4785. Сталиивать, ©толииуть,-ея сти¬ 

кати, зіткиути.-ся. 

4786. Сталь—сталь (-ли). 

4787. Стальной (тросе, злектроо , от 

тяжка) —стальним. 

4788. Стандартний (о напряж.) ста 

діртнші. , . 

4789. Станин* (исшіяшм)—стовба; 

гона) —станбк (-які) (* АР‘)» 
снасть (Рнд .); державо (ДОІ 
с. нндунторная —с. індукторна, 
о. раедельиая —с. роздільна; 
о. раа ємная —с. рознімана; 
с. цвльная —с. суцільна; 
с. чугумиая —с. чавунна. 

4790. Стан йол ввий (преОохранитель. 

пластинка) — станіолбвии, ця- 

ІНИІЮЛ ііііши. 

4791. Станиоль—ставіОль (-лю), цино- 

фб ііп. 

1792. Станок -верст'-т (-та); 

с. диропроЬивпОй — в. дірку 
сольний; , 

с. крутильний—в. крутильний, 
с обмоточиий—обвЙВ&ЛЬНИЦЯ; 
с. оплоточний, машина - пошіІТ- 

ішця; . 

с. полпровальний — в. поліру¬ 
вальний; 

шнуромрутильимй —- в. шнуро¬ 
ку У ТІІИЙ. 

4793. Станционний ( аккумуллтор , гро- 
моотвод) —стацігіний. 

4794 Стаиция; ьіаііоп; 81а1юп(І); аіа- 
іюіКО—стадія (Г.. Км Тмм.), 
станція У -, ФС., 

Др.); пристанок (Тмч.) 1 , 
с. (злектр.) —електрбвня; 
о. аинумупяторная — с. акумуля¬ 
торна; , , 

о береговая — ел., ь. пооербжна, 
с. беспроволочная - радіостудія; 
о. вопомогательная — С. допо- 

мічнй; 

с, вторичная —ел., с. вторинна, 
с. генераторная —- ел., с. генера¬ 
торна; 

о. главная —с. головна;_ 
о. городоная —ел., С. МІСЬКУ; 
с. двухеторонияя —с. двобічна, 
о. добавочная —ел., с. додаткбва; 
с. испитательиая — с. випробнУ, 
випроббвня; 
о. конечная —с. кінцбва; 
с. норреспоидируюшвя — с. перв- 
казна; 

с. маломощная — ©л., с. малопо- 
тч'жна; 

V. междугородная — ч. межимі- 

ськУ; 

о. мощиая —ел., с. потужна; 

•о. оиоивчная—с. крУйня; 
с. опорная (злешро-шьца)—ел. 
основиУ; 

о. опрооная —с. зашітнУ; 
о. ооаетитевьная — ел. освітлю¬ 
вальна, освітлювальна; 
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е. ответная—с. відповідні; 

от правпанмя ,-вительиая _ с. 

відрядні; 

о. ларвичиая— ел., с. первинна; 
о. лараводиая— с. переказбва; 
о. передаточная— с. пересильні; 

с. лередающая, отправительиая— 

с. відрядні; 

о. передвижная —с. пересувні; 
о. лодвижмая— с. рухома; 
о. полеаая— с. польові; 
о. приємная— с. приймільна; 
о. промежуточная— с. проміжні; 
с. радиотелеграфная — радіоте¬ 
леграфна; 

о. радиоталафонная — радіотеле- 
фонбвня; 

о. районная— ел. районбва; 

о. раопределительмая — ел. роа- 

подільча; 

о. ремонтно-зарядная — С. ре- 

мбнтно-наснажні; 

О. сеп.-хоа. — ел. СІЛЬСЬКО-ГОСпб- 

дірська; 

с. семафорная с. семафбрна; 
о. силовая— СИЛбвнЯ; 
о. с. алактричеоная — е.іектроси* 
лбвня; 

о. судовая -ел суднові; 
о. телеграфная-— телеграфна; 
о. телефонная - те.іефонбвня; 

о. теллозлектрмчесиая— теплоелек- 
трбвия; 

с. томогенераторная— електрбвня; 
о. трамвайная — ел., с. трам¬ 
вайна; 

О. трансляционная — с. транСЛЯ- 
дійна; 

о. трансформаторная — с.транс¬ 
форматорна; 

С. уеловая- С вузлові; 

о центральная — ел., с. цеп- 
тральна; 

о. широковещательная — с. ра¬ 
ді омбвна, радіомбвня; 
о. злентричеомая— електрбвня. 

4795. Старенна (жслеза, дизлектрика)- - 

стіріння. 

4796. Старитьоя (о мсе.іезе, дизлектри - 

ке) —старіти. 

4797. Стаосгно електропече —Стасеінш- 

ська електропіч (-нічи). 

4798. Статичаоиий (вольтметр, транс¬ 

форматор) —статичний. 

4799. Статор— статор(-ра) \стояк (Пул.)] 
о. пошорачиваемьій- слюворітнии. 

4800. Статорньїй (о раме) — стіторний. 

4801. Стационарньїй і о машине) — ста¬ 

ціонарний; 
о. ( процесе )—сталив; 
о-ность (машин) - стадіонірність 
(-пости;. 

4802. Створчатмй— цільний; о. (конден¬ 

сатор) —скла, ;а ни й. 

4803. Стакание (заряда) — стікінпя. 

480 4. Стенать, стечь- -стік іти, стекти. 
4805. Стекающий (заряд)— стічнйй. 

•1806. Стекло —скло: 

о. «алабастет*— е. «алябастбт»; 


о. граненноа—с. гранчісте; 
о. «голофани—с. «голофін*; 
е. аернальное—с. люстрбве; 
с. ламповое —с. лямпбве; 
о. матироаанноа—с. матбване; 
о. матоаоа—с. матове; 
о. молочиое—с. молбчне; 
о. мрамороаидноа — с. мармору- 
віте; 

о. опалированное, олалоаоа с. 

опалбване; 

в. предохранмтельное — с. запо¬ 
біжне; 

0 . пресооааннов —с. ГНІЧЄНЄ; 
о. лроарачное —е. прозбре; 
о. цветное —с. кольорбве. 

4807. Стенлоеидимй—склувітий. 

4808. Стеклообрааиьій (материал, селен) 

—склувітий. 

4809. Стекляниьій ( бсььюн , колпак, гьіа- 

стинка) —скляній. 

4810. Стелаж (под батарей) — під¬ 

кладка ; \ри штованн я (ДСТ .); 
поміст (Др.)]; 

о. двойной зтажнмй — и . ДВОіЮ- 

. верхова; 

с. деревинний —п. дерев’яна; 
с. одмоетажньїй — П. ОДНОПОВер- 

хбва; 

«. однояруеньїй, одноотажньїй- 

п, одноповерхбва; 
с. ступеиьчатмй —п. східчіста; 

с. яруеньїй, зтажиьій — п. поиер- 
хбва. 

4811. Стена, отенна -стіні, стіні;.і. 

(камен.у-муу (-ру). 

Стениой (крюк, патрон, скоба) — 
настінний. 

с. бра- наетінник (*ка) лямпбвий. 
і813. Степань (коленая, связи, сопряже- 
ния, усиленая) —міра; о. ( мат.) 
— степінь (-пеня). 

4814. Стереотипний (о пластинке) (галь- 

ваностегия) — стереотипний. 

4815. Стержень — стрижень (-жня); о. 

(кругльїй) —прут (-ті); 
с. анодний- с. аибдний; 
о. виомутовий— с. бісмутбвии; 
о. видвижной і . висувний; 
о. вьімлючающий -с. вимичнйи; 
о. громоотводньїй —с. блиекавич- 
никбвии; 

о. деревинний- с. дерев’яний; 
о. Жвлезний— с. залізний; 
с. калилький- < . жарОВЙЙ; 
с. карборундовий - с. карборун- 
дбвші; 

коммутационньїй. номмутирую- 

щий -е. комутаційний; 
о. магнитний— с. магнітний; 
о. модний —с. мідний; 
о. мертвий (в обмотке) — п. зай¬ 
вий; 

о. нажммиой— с. натискний; 

с. напраеляющий — г. папрнм- 
нйй; 

о. передаточний —с. передатний; 

о. п врода игаюіций — е. пересу- 
вільпий; 


о. плооиий ( обмотки )—с. іілбс- 
кий; 

о. поперечний—с. поперечний; 
о. проводищий—с. провідний; 
о. омоляиой—с. смолянйй; 
о. ооединительиий — С. злучнйй; 

о. отоклянний-с. СКЛЯНЙЙ; 

о. оурьмяний -с. антимоибвиЙ; 
о. троллоя—с. тролбйний; 
о. угольиий—с. вугляний; 
о. цинковий—п. цивкбвий. 

1816. Ствржновой (регулятор, обмотка) 
—стрижневий. 

4817. Старжнообравнмй (сердечник) — 

стрижнювітин. 

4818. Старилиаациоинмй — стериліза¬ 

ційний. 

4819. Стормлиаация злеитрмчеоная— СТЄ- 

рилізіція електрична. 

4820. Стерилнеовать — стерилізувіти. 

4821. Стиранив (щеток, контактов) — 

стирання, стертя. 

4822. Стиратьоя. отеретьоя—стиратися, 

стіртиси. 

4823 . «Стой» автоматичеокий — '-стій* 

(неиам.) автоматичний. 

4824. Стойка (в трамв. ваг., телеграф¬ 

ная)— стоїк (-ка) ; о. (на крьіше 
для проводов)— козла (-зел); 
о. боновая—стояк бічний; 
о. опорная —с. опбриий; 
о. оттяжная—с. відтяжний. 

4825. Стойний—стійкий; 

о-ность ( изоляции, трансформ ., 

масла) — стійкість (-кости). 

4826. Стойло (для вагонов в парке) — 

стійло. 

4827. Стол—стіл (столі;; 

з. алпаратиий- -с. апаратний; 

о. для отливии воокових матриц 

—с. восколивірний; 

о. иоммутатора.-рний — с. кому- 
тіторпиіі; 

«. радиоокопичвоний — с. радіо- 
скопічний; 

с. раопределительний, пюпитр— 

с. розподільчий, июпітер (-тра); 

о. рвгулирооочний — с. регулів- 
шій; 

в. експериментальний — о. до¬ 
слідний. 

4828. Столб—стовп (-на) (Г., У'Гмч., 

ФС., ДСТ., Др.у, [слул (У., 
ДСТ.у. >ха (У.)]; 

А-обрилмй, в вид» букви А— 

с. рознбгуватий; 

о. в виде букви Н — с. Н-подіб- 
ний; 

о. Вольтов- - с. Вбльтівський; 
о. деревянний--с. дерев’яний; 
о. Замбони—с. Замббнівський; 
о. кабельний — с. жильникбвий, 
каблівий, 

с. лестничатий с. драбинчі- 

стий; 

о. натяжиой—с. натяжнйй; 
о. опорний—с. опбриий; 
с ответвительний — с. відгалуй- 
нйй; 


о. переходиий—с. перехідийй; 
о. лодпорнмй—с. підпбрний; 
о. .пропитаний А—с. насбчений; 
о. раопредел ительний — с. 'розпо¬ 
дільчий; , 

о. решетчастий—с. ґратчістий, 
о. одвоомимй—с. додвбений; 
о. ооставиой—с. складений; 
о. телеграфний—с. телегріфний; 
о. телефонний—с. телефбнний; 
о. термоалентричоомнй—с. тепло- 
електрйчний, термоелектрич¬ 
ний; 

о. трвмввйимй—-с. трамвійний; 
о. трубчатий—с. трубчістий; 
с. угловой—с. кутовий; 
с. фоиариий—с. ліхтіршш; 
о. оростить--стовпі сточити; 
о. установить—с. постівити. 

4829. Столик—стблпк (;ка); 

с. отнидной—с. відкидний. 

4830. Столовий (телефон, лампа) — на¬ 

стільник. 

4831. Стопка (конусов в разряднике )— 

стовпіць (-оця). 

4832. Стопор—стбпор (-ра); 

о, кабельний — с. жильникбвий, 
каблівші. 

4833. Стопорить—стопбрити. 

4834. Стопорящий (механизм) — стопір- 

нйй. 

4835. Сторона—бік (ббку); 

о. активная (обмотки) — б. «пін¬ 
ний; 

о. вовбуждениая— 0 . збуджений; 
о. задняя—б. задній; 
о. иидуктируемая (обмотки) — б. 
підіндуктивний; 

«. коммутаторная — о. комута¬ 
торний; 

в. ионцевая (обмотки ) — б. кін¬ 
цевий; 

о. лицевая—о. чільний; 
о. начальная—б. гючаткбвий; 
с. обмотанная — б. обвннениЙ, 

обмотаний; 

о. передняя—б. порідній; 
о. ообирательная—-б. збірчий; 
о. чувотвительиая (в пластинке) — 

б. чутливий. 

4836. Сточний (край, чашка, кольцо )— 

стічний. 

4837. Стоячий (подшипник, волна, лам¬ 

па) —стоячий. 

4837а. Стратосфера—строї осфбра. 

4838. Стрелив — стрілка; о., ж.-д. — 

вилиця; 

о. аотатичеокая—с. астатгічна; 
о. воедушная вилиця надзбмна; 
о. нолеблющаяоя—с. хитка; 
о. компасная—-с. кбмнасна; 
о. магнитиая—с. магнітна; 
о. металличесная—с. металіва; 
о. наклонеиия — С. НІХИЛОПО- 
кіана; 

о. неподвижная—с. нерухбма; 
о. поляриеованная — с. полярн- 

збвана; 
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Стрелка ручного деііствия — Схема зквиволентная 


о. ручного дейотвия —в. ручні; 
о. оилоняющмол, склоніния- с. 

відхилопок&зна; 

о. централиаоеанивя — вилиця 
централізована. 

483!). Стралочнмй (о маги, стр .)—стріл- 
ковйй; с. (о ж.-д. стрелке )— 

ВИЛИЧНИЙ. 

4840. Стробоокопинеокий (метод, спо- 

соб у —-стробоскоп ічнии. 

4841. Строаниа ( во.іньї ) — будова; с. (ло- 

строігка) —будівля. 

4842. Строй, оинтониам —стрій (строю). 

4843. Отруйний (прершатель, заземли- 

тель) — струминний. 

4811. Структура— структура; 

с. иоадреаатая — с. ніздряста. 

4845. Струнний ( гальванометр )—■струн¬ 
ний. 

4848. Струя злвнтрнчесная —• струмина 
електрична. 

4847. Стряхнаанив (пудри « розрядни¬ 
ках) — струшування, струшен- 
ня. 

4843. Стряхивать,-хнуть — струшувати, 
струсйти. 

4840. Стук (щеток)— стукіт (-коту). 

4850. Стул —стілбць (-льця); 

о. радиоскопичесний — С. радІО- 
скопічііий; 

О. злектричесний — електрості- 
лбць (-льця), с. електричний. 

4851. Ступеньчатий (вьіключатель, сте¬ 

лаж, трансформатор) -схід¬ 
частий. 

4852. Ступань ( реостата ) — східець 

(-дця), ступінь (-пеня); 

о. промежуточиая — с. проміж¬ 
ний. 

4853. Стьік ( рельсов , контактов )—стик 

(-КУ). 

4854. Стиковой (зазор, поверхность )— 

стиковий. 

4855. Стягивание —- стяг&шія. стяг¬ 

нення; о. (массьі) —тужавіння. 

4850.^Стягиаать, отяиуть,-оя -стягати, 
стяглі,-ся; 

с-оя, ехаатьіваться (о массе)— ту¬ 
жавіти 

4857. Стяжной (о муфте )—стяжний. 

4858. Судовой (га.іьванометр , динамома- 

иіина, станция) — судновий. 

4859. Сужвниа ( злектрода ) — звужу¬ 

вання, звуження. 

4800. Сужиаать, оуамть.-оя —звужувати, 

звузити,-ся. 

4801. Сукно —сукно; 

о. аобаотовоа— с. азбестове; 

О. обутонно#—С. обвуглене; 
о. промаслаииоа —с. проолієне. 

4862. Сульфатирование ( аккум . пла¬ 

стин) —сірчанувйння, сірчанб- 
вання, сульфатування, сульфа- 
тбвання. 

4863. Сульфатмроваиимй — сірчанбва- 

ний, сульфатбваний. 


4804. Сульфат ировать (аккум. пласти¬ 

ни) — сірчанувати, сульфату- 
вііти. 

4864а. Сумна (Оляинструмента) —т&шіса» 

4805. Суммариий (вольтметр, мощ- 

ность) — сумарний. 

4806. Сумммрованив — сумув&ішя, су- 

мбвання. 

4867. Суммировать— сумувбти. 

4808. Суперрегенеративний (приемнпк) 

—надрегенератйв пий. 

4809. Суп порт ( держатель) — тримач 

(-ч 4); 

о. колленторнмй — т. комутатор¬ 
ний; 

в. щеточньїй—Т. ЩІТКОВИЙ. 

4870. Супрапроаодимий —НадпрОВІДИЙІІ; 
с-дность — надпровідність (-по¬ 
сти). 

4871. Сурдина (на проводах ) — глушник 

(-ка); 

о. цепная— г. ланцюгбвий. 

4872. Сурик —манія; 

о. овинцовьій ( для аккум. пласт.) 
—м. олнв’літ. 

4873. Суррогатная антенна — сурог4т- 

на антбна. 

4874. Сурьма —атнимбн (-ну); 

оурьмой покрьівание — антимо- 
нування; 

о. покривать,-ить — антнмбішти. 

4875. Суоцептанц(о), беаваттная прово¬ 

ди мооть — неватна провідність 
(-НОСТІІ). 

4870. Суточний ( козффициент, пробег, 
нагрузка) — добовий. 

4877. Сухой (вьівод, злемснт, масло )— 

сухіш. 

4878. Сухопутний (кабс.іи > — суходіль¬ 

ний. 

4879. Сушипьньїй —сушйльнин; 

с. шкаф (для кабелей )—сушарня. 

4880. Сушить -сушгіти. 

4881. Сушка ( пластин, масла, кабелей ) 

—сушіння, сушення. 

1882. Сфера— сфера; с. ( поле деііствия ) 
— поле. 

4883. Сферичеоний (конденсатор, маг¬ 
нат, сила) — сферичним. 

1884. Схватка (для оболочек) — вірвйнт 

(-Та). 

1885. Схема —схбма; 

о. автоллексная —с. автоплбксна; 

о. для иопитаний — с. дослідна; 
о. дятловая —с. дятлбва; 
о. измерительная —с. вимірбва; 
с. приаедеииая —с. звбдена; 
о. простая —с. проста; 
с. равноаначиая —с. рівиов4ртна; 
о. радиальмая —с. радіальна; 
о. раавериутан ( обмотки )—с. р< і- 
гбрнена; 

о. оложная— с. склади4; 
о. араноляционная — с. трансля¬ 
ційна- 

о. упрощенная (обмотки) — С. 
спрбщена; 

о. зквивалентная,равноаначиая— 

с. рівнов4ртна. 


Схождеиие — ТаСуїн» 
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4880. Схождеиие (силових линиОу— збі- 
гАиіія. збіг (-гу). 

4887. Сцеимчеокий (регул: іліор, рефлек¬ 

тор) — сценічний. 

4888. Сцеп на - — зч іпл юиания, зчеп¬ 

лення; 

о. ( приспособление) ( трам . ваг.) 
ачіпшік (-к4). 

4889. Сц#пл#иие (кохе рирование)— зчіп- 

лювашія, зчбплешія; в. (.маг- 
нит. потока с обмоткои) 
зланнбвування, зланкуваиня. 


гальваиоппаотичоскр# — зч. 

гал ьваноп л астйчие; 
о. апвктричеоиое—зл. електрйчне. 
4890. Сцвппять.-пить — зчіплювати. 


зчепити; с-оя (о магн. потоках ) 

— зланкбвуватися, зланкува- 
тися. 

4891. Сцеппяющий (механизм) зчіп- 

шій. ... 

4892. Сцапной (все вагона ) ячшнии. 

4893. Счвтний (механиам, колмшек) лі¬ 

чильний. 

4894 Счетчин — лічильник (У.. 'Гмч., 
Др.У, лічбар (ЛсФ.у, снагомір 
(Рнд.); лічник (ДСТ.); 

о автоматичаомий — автома¬ 
тичний; 

о ампер-чаооа— л. амперогодин, 
о. Арена— л. Арбнівський; 
о. Баотиане — Л. Бастіянін- 
ський; ... ., 

о. батарейний— л. оатершиии, 
о ватт-чаоов— л. ватогодин, 
о. воадуходувний — л. повітро¬ 
дувний; 

о. врвщатвпьного движения Л. 

обертбвий; 
о. аремени— л. часу; 
о. гпооинй— л. головний; 
о Гуммеля— л. І уммблівський, 

О. даухтарифньїй — л. двотариф- 

ний * 

в . дииамом#тричвокий дина¬ 

мометричним; 

о для пятипроводной системи, 
пятнпроводний — л. и ятипро- 
водовий; 

о «окритий—л. закритим; 

о. индуиционний — л. індукцій- 

о ИОЛебйТЄЛОНИЙ, нол.ботміоиого 

д.иж.н. ч — л. коливний; 

„. нонтрої -ЬІЙ - .1. контроль- 

о максимального потребления 

' Л. найбільшого споживання. 


■1900. Т-обрМинй (об антенне) — Т-по- 

4901 Трблотко р..ити.н«я, рентген. - 
плйточка реактивна. 

4902. Таблиця— таблиця; 


-ш—шмато го типа — Л* *** 

е. маятимем»«еге 

-ОРО-—; 

: 58 ; Т 22 &- 

имй— л. коливнйй; 
с. отиритий— л. тдкрйтии, 
о лрецихноиммй-Л. ТбЧННИ, 

Є. пвтморряодмий — л. п ятипрО' 

е. ^тетрнруюшмй — л. ра стрів- 

а. р., оаиопмшущ"* — 

тісний; --....а- 

О ртутний—.1. живосршниИ, 

С О анммииваюіиим» ци*раим— 

т з вискочними цифрами; 

.. О КОРОМИСЛОМ — Л. КОрОМИСЛб- 

а. санопишущмй — 1 . самоийс- 

с Сименса - л. Сіменсівський; 

о. оуммрУющий — л.-тдсумбвивв 

с Томооиа_л. Томсбнівський; 

с' точний— л. тбчний; 
о тр.хпроаодии* — Л. трипрово- 

с. тр.хфааинй- л. трифазбвий; 
с. участновий— л. ДІЛЬШІЧНИЙ, 

О. Фаррариса — л. Ферр&рісів- 
ський; 

с. часов-—-л. годйн; 

С. шестимииутний — л. шости- 

хвилйнний; ... 
с Здисона — л. Едісбшвськии, 

Г апантричаоиий—л. електричний, 

с. апактродииамичавкий—л. елек 

тродишш ічнии; 

о. алоктролитичосиий — 1. елек 

тролітйчниіі; 

V. злвитромагмитиий — л. елек- 
тромагнетний; 

в . апвктрохмммчесний — л. елек- 
трохемічний; 

с.-двигатвль, моторний — л. МО- 

торбвпй; , 

о.-интегратор — л.-підсумбвник 

(-ка), л.-інтегратор (-ра). 

4895. Счнщять, очистить — зчіПЦаТИ, 
ЗЧИСТИТИ. 

4890. Счищенний (контакт) — з чи ще¬ 
пнії. 

4897. С'ємний ( сердечник )—здтманни, 
о. ключ— вийманий ключ(-ча). 

4898. Сирой—сирйй; 

о. слюда — необчйщеннй лосняк 

(-»>')• х 

4899. Сирооть— вбгкість (-кости). 


т 

нум^мая (а нцмерниках) — 

т нумерні. 

4903. Табличний (тариф, система) — 

табличний. 

4904. Табу рот —• стільчик (-ка); 
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Табурет иаолированнмй — Телеграфия сложнаи 


Телеграфнії трансатлантическая — Тенлостойкость 


137 


т. иаолмроааинмй — с. ізольо¬ 
ваний. 

4905. Тавровая чаоть {для изолирован- 

ньіх трубок) — тройк (-кА). 

4906. Таноа — тАкса; 

т. аа орочиооть — т. за терміно¬ 
вість; 

т. поолоамая — т. відслівна; 
т. траиаитная —т. транзйтна. 

4907. Тангоно — тАнгенс (-са); 
т.-буоооль — т.-бусОля; 

т.-в. абсолютная — т.-б. абсо- 
лібтна; 

т.-гальванометр — тАнгенс-галь- 
ваномАтер (-тра); 
т.-фазометр—т.-фазомАтер (-гра); 
т.-фотометр —т.-світломір (-ра$, 
т.-фотомбтер (-тра). 

4908. Тангоициальнмй — тангенційль- 

ний. 

4909. Танк навальний — танк жильни- 

кОвий, каблАвиЙ. 

4910. Тантал — тант4л (-лу). 

4911. Танталовий (о лампе) -- тантало¬ 

вий. 

4912. Тарална {лампи наксиив.,в предо- 

храните лях, якоря) —тарілка. 

4913. Тарел очний ( аккумулятор) —та¬ 

рілчастий. 

4914. Тариф — тариф (-фу); 

т. даойной — т подвійний; 
т. диффаранциальнмй — т. ди¬ 
ференціальний; 
т. диавной—т. дАнний; 
т. льготньїй — т. пільговий; 
т. минимальиьій т. мінімаль¬ 
ний, 

т. ночной — т. нічний; 

т. ординарний — т. ординарний; 
т. оптовий — т. гуртовий; 
т. ооватитальний — т. освітлю¬ 
вальний; 

Т. по отупанян, пояоной —т. щаб- 

льовйи; 

т. по таноа — т. таксовий; 

т. пояоной, по ступеням — т. щаб- 
льовйй; 

т. табличний — т. табличний. 

4915. Тарифииация — тарифі кувАння, 

тарифікбвання, - тарифікАція. 

4916. Тарифний (и став ке , системе) — 

тарифний. 

4917. Твердий {уголь, резина) •— твер¬ 

дий; 

т-до тянутий — твАрдо тйгнений; 
твордооть — твАрдість (-дости). 

4918. Таатрофон — театрофбн (-на). 

4919. Текучий—течкйй; 

т-чооть — тбчкість (-кости). 

4920. Текущий и нам тон — струм ДО 

нас. 

т. от иао тон — с. від нас. 

4921. Телеавтограф—тедеавтбграф(-фа). 

4922. Телоаатографичеомий {аапарат, 

прибор) — телеавтограф ічний. 
4922 а.Талеандение.-виаия — далеко ба¬ 
чення. 

4923. Толога, ловоака — віа (вбза); 


т. кабальная — в. жильникбвии, 
каблАвии. 

4924. Толограмма — телегрАма; 

т. виутраиняя — т. внутрішня; 
т - »огранмчная — т. закордбниа; 
т. аа мазкая — т. рекомендбвана; 
т. оптичоокая — т. ООТЙЧНа; 
т. подлинная, оригииальная —- 
т. первопііена, оригінальна; 
т. семафорная — т. семафбрна; 
т. служебная— т. служббва; 
т. телефонная — т. телефонна; 
т. чаотиая — т. приватна; 

шм ФР° ммн «я—т. шифрована. 

4925. Телеграф — телеграф (-фа); 

т. аатографичеокий, телеавтограф 
—телеавтограф (-фа); 
т. берегоаой — т. побереж ний ; 
т. боапроаолочний — радіотеле¬ 
граф (-фа); 

». бистродайотвующий — т. хут- 
кочиннии; 

т. воадушнмй — т. надземний; 
т. воєнний — т. військбвий; 
т. домашиий — т. ХАТНІ II; 
т. Дзлани - т. Де.іАнівськии; 

т. железнодорожньїй — т. заліз¬ 
ничний; 

І. копирующий — Т. КОПІЮВАль- 
нмп; 

т. печатающий - т. друківннл; 
т. пишущий — т. тісний; 

Т. пожариьій — Т. пожАжниЙ; 
т. полевой — т. польовий; 

»•. прааи гельотвенний — т. уря¬ 
довий. 

4926. Телеграфироаание — телеграфу¬ 

вання, телеграфбвиння; 
т. вотречное— т. етрічнА; 

Т. двухотороннве — т. двобічне, 
т. одновремемное — т. сдночАсне; 
т. оовмвотное — т. сумісне. 

4927. Телеграфированний — телеграфо¬ 

ваний. 

4923. Телеграфироаать - - телеграфу- 
вАти. 

4929. Телвграфиот,-на — телеграфіст 
* (-та), телеграфістко. 

4930- Телеграфия — телеграфія; 

т. беопроволочная — радіотеле¬ 
графія; 

т. диллексиая — т. подвійна, ди- 
плАксна; 

т. домашняя — т. хатня; 
т. дупленоная — т. стрічиА, ду¬ 
плексна; 

т. исжровая — т. іскровА; 
т. лучеавукоаая — т. променс- 
звуковА; 

.. многоиратная — т. многокрА' 
на; 

т. направлениая — т. скербвана; 
т. онтоплеконая— т.восьмикрАтна; 
т. полааая— т. польова; 

т. радиофоничеомая — т. радіо- 

фонічна; 

т оимплеконая — т. ординАрна, 
симплексна; 

т. оложиая — т. склади А; 


т. траиоатлаитичеокая — т. через- 
океАнська; 

т. алактричеокая —т. е.іектрйчна. 

4931. Телеграфний {аппарат, алфавит, 

перекатник) — телегрАфний; 
т. дало — телеграфнйцтво; 
т. отаиция — телегрАфня; 
т.-телефон ний — телегрАфно- 
телефбнний; 

т.-фонопорний- —т.-фонопбрний. 

4932. Телеграфом — телеграфбн (-на). 

4933. Телеграфоетроаиие — телеграфо- 

будівіиіцтво; т. {процесе) — 
телеграфобудувАння. 

4934. Талежка {Юза) — візбк (-зкА); 
т. поворотная -— в. поворітнйй; 
т. подвоєная — в. почіпішй. 

4935. Телемегафон — гучномбвець 

(-вця). 

4936. Телеметр -— телемАтер (-тра). 

4937. Телеоб'єктив —телеоб’єктив (-ва). 
493Н. Телеор те.іебр (-ра). 

4940. Твлеснопичвоиий — ТилвСКОПІЧ- 

НИ1І. 

4941. Телеотериограф (об опорах ) —те- 

лестерібграф (-фа). 

4942. Телефон —.телефбн (-на); 

т. Адера т. Адерівський; 
т. д Ароонваля — т. Арсонвалів- 
ський; 

т. Белля— т. БАллівськин; 
т. головиой— т. наушниіі; 
т. г. даойной — т. двт'шний; 

т. громноговорящий — гучномо¬ 
вець (-вця); 

т. г. номиатний — г. хатній; 
т. двойной — Т. подвійний; 

т. двухполюоний — т. ДВОПОЛЮ- 
сбвии; 

т. ложнообрааиий — т. ложку- 
натий; 

т. многократньїй — т. многоКрАт- 
пий; 

т. иаотольний — т. настільний; 

т. одноавуковой, монотелефои — 

т. одцозвуковіім. монотелефбн 
(-на); 

т. однокатушечний - т. одно- 
шпулАвий; 

І . однополюсний т. однополю- 
совий; 

т. одноушиий —т. однокінний; 
т. прямой — прямий; 
т. регулируеі .Й—- т. регульбва- 
иий; 

т. отеиной — т. настінний; 
т. столовий, иаотольний —т. на¬ 
стільний; 

т. форпостний — т. форпбсний; 

т. елентростатичеокий —т. елек¬ 
тростатичний. 

4943. Твлвфомирование — телефонувАн- 
ня, телефонбвання; 
т. двунратное — т. двокрАтие; 
т. миогонратное — т. многокрАт- 

не; 

т. совместное — т. сумісне; 
т. орочное — т. негайне. 


4944. Телвфоииот.-ка — телефоніст 

(-ста), телефоністка; 

4945. Талафония — телефонія; 

г. беопровол очная — радіотеле¬ 
фонія; 

т. оветоаая — т. світлбва; 
т. алактричеокая —■ т. електрйчна. 

4946. Телефонний — телефбнниЙ; 
т. дало —телефбншіцтво; 

т.отаиция -— телефонбвня; 
т.-телеграфний — Т.-ТЄЛЄГрАф- 

ний; , й 

т.-фонопорний — т.-фОНОПОрШШ. 

4947. Талафонограмма — телефоиогрА- 

ма. 

4948. Талефонограф — тімефонбграф 

(-фа); 

т. ленточнмй —• т. стьожконйй; 
т. проволочний— т. дротянЙЙ. 

4949. Телефот — телефбт (-та). 

4950. Талефотия —- далекооАчення, те- 

лефотія. 

4951. Телофотография — фотографія 

відсильна, телефотографія. 

4952. Тело —тіло; 

т. абсолютно-черное — т. абсо- 
лютно-чбрне; 

т. днамагнитное т. діпмагнАтне; 
т. ааряженное — г. наснАжене; 
т. налильиое — т. жаровА; 
т. магиитиоа — т. магнАтне; 
т. наиаливания - Т. жаровА; 
т. наалеитриаоаанное — т. на¬ 
електризовані*; 

т. немагнитиое - т. немагнАтне; 
т. одиородное т. однорідне; 
т. отражающее т. вїдбИВнА; 
т. парамагнитное — т. иарамаГ- 

нАтне; 

т. проводящее т. провіднА; 
т. проарачное — т. прозбре; 
т. саетящееся —т. СВІТНА. 

4953. Температура — температура; 
т. чорная — т. чорна. 

4954. Температурний {козффициент, де¬ 

тектор) — температурний. 

4955. Твнеаой ( фотометр , изображе- 

ние) —тіньовий. 

4956. Тень —тінь (тіни); 

т. злектричесмая —т. електрична. 
•1957. Тводолит магиитний — теодоліт 
(-та) магнАтнин. 

4958. Творетичвский ( пюк , индукция )— 

теоретичний. 

4959. Твория- -теорій; 

т. Ампера — т. ЛмпАрова. 

4960. Тепло—тепло; 

т. Джоулево т. ДжАвлеве. 

4961 . Геплоаой {амперметр, вольтметр , 

зффект) — тепловйй. 

4962. Таппопроводний — теплопровід¬ 

ний; 

т-диооть— теплопровідність (-ко¬ 
сти); 

т. термоапеитричеемая — т. тепло¬ 
електрична. 

4963. Таппоотойккй (цаол. материал )_ 

теплостійкгій; 

т-иооть —теплостійкість ( кости). 
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Теплота — Ток 


4984. Теплота — теплй; 

т. иониаации — т. Йоміз&ціі; 
т. раанции — т. реакції; 
т. сватовая — т. СВІТЛОВІ; 
т . тамная —т. тбмне; 
т - УД*льная — т. ПИТОМЄ. 
Топлоулорнмй (о вехцестве ) — теп¬ 
лотривкий; 

т-рмооть— теплотривкість (-кости), 
■і Н>Ь. Теплозлеитричеоная стаиция _ 

теплоелектрбвня. 

І!Н>Т. Термионньїй (тол-, лампа) —тер- 
мібнпий. 

191І8. Тармичаоиий (Жвивалент, галь¬ 
ванометр) — тепловий. 

1У09. Тармоампарматр — тепловйЙ ам- 
иермбтер (-тра). 

4У<0. Термобатарея — ТеплобатбрІЯ, 
термобатеріи. 

Термогальванометр —• тепловйЙ 
гальваномбтер (-тра); 

т. регистрирующий, саиопишу- 

щий — т. г. самописний. 

497^. Терм ода игаталь — * .теплорушІЙ 
(-піні), теплодвигун (-на). 
4973. Термодатаитор — термодетектор 
(-ра). 

4973. Термомагнитммй (Овигатель, 
отжиг.) — те п л ом апібтний, 
термомагнітний. 

4970. Термометр — термомбтер (-тра); 

т.алектрический — т. електрич¬ 
ний, електротермомітер (-тра). 

197 7. Термоиапряжение — теплона- 
пруга. 

497К. Термоотрицатвльньїй ( металл) — 
тепловід бмпий, терм овід 6м- 
ний. 

4979. Термопара — теплопара, термо¬ 

пара. 

4981). Термоположительньїй ( металл )— 
тенлододйтпші, термодод&тний. 
4981. Термореометр — термореомбтер 
(-тра). 

1982. Термостат— термостат (-та). 

4983. Термотон —теплострх’м (-му). 

4984. Термофор- —термофйр (-ра).' 

4985. Термоалемтричеомий —-теплоелек- 

трйчіїин, термоелектричний; 
т. батарея —теплобатірія, термо- 
батбрія електрична. 

4980. Термозлентркчвотво — тепло- 

елбктрика, термоелектрика. 

4987. Тармоаламант —теплоелемінт(-та), 

термоелембнт (-та). 

4988. Таоамочмьій раоотат — тасьмовий 

реост&т (-та). 

4989. Тесла; Тезіа; Тезіа; (ііе)ТезІа 

(трансформатору катушка ) — 
Тбс.іівський. 

4990. Тасламаация — теслаїзіція. 

4991. Теонмй (о связи) - міцний. 

4992. Таето —тісто; 

т. иа оаинцоаой пьіли — т. оли- 
в лне. 

4993. Тестообраамьій — тістуватий. 
4991. Таоьма— тасьмі; 

т. иаоляциоимая 
т. прорааинаиная 


»• »»«*«иовая — т. гумова. 

4995. Тетрод — тетрбд (-да). 

4990. Техник— тбхник (-іса). 

4997. Техника — тбхніка; 

т. аииумуляторная — т. акумуля¬ 
торна; 

т. кабельная — т. жильникбва, 
каблбва; 

т. ооветительная— світлотбхнжа; 

т. перемеииьіх токоа — т. ЗМІН¬ 
НИХ струмів; 

т. радиогрофичеомая — т. радіо¬ 
графічна; 

т. оватоаая — евітлотіхніка; 

т. сильних токоа — т. великих 
струмів; 

«. слабьіх токоа — т. малих стру¬ 
мів; 

т. телефонная — тг телефонна; 
т. установочная — т. устанбвна. 

4998. Технический ( прибор , журнал ) — 

технічний. 

4999. Течениа (искр, воздуха) — течія. 

5000. Тачь —тектй. 

5001. Тигель — бритваль (-ля); 

т. графитовьій — б. графітний; 
т. алектрический (в трубне Берг- 
мана) — б. електрйчішй. 

5002. Тигельний (о ста.ш) — бритвйль- 

иий. 

5002а. Тиккер, раоио —тйкер (-ра). 

5003. Тиноль — тиибль (-лю). 

5004. Тип (машиньі, мотори, прибори) — 

тип (-пу); 

т. закритий — т. закритий; 
т. иадаесньїй —т. звиснйй; 
т. нормальний — т. нормальний; 
т. от критий— т. відкритий; 
т. лаучкоаий — т. павучкбвий; 
т. полуаакрьітьій. полуоткритий 
—т. напівзакритий, папіввід- 
критий; 

• . соаершенно аакритий — т. 

цілком закрйтий. 

5005. Типовий (о колесе, установив) — 

типовий. г 

5007. Титрациоиимй ( вольтметр )— тн- 

траційний. 

5008. Тихий іразряд) — тихіш. 

5009. Тихоходний ( генератор, Овига¬ 

тель) — тихорушпий. 

5010. Тихоходмооть ( мотора) — тихо- 

рушність (-пости); т. ( злектро - 
воза , вагона трамв.) — тихо¬ 
хідність (-пости). 

5011. Ткань —тканина; 

т. аебеотоаая — т. азбестбва; 
т. иаолирующая — т. ізоляційна; 
т. проволочная — т. дротяні; 
т. чулочная (в сетках) — т. плб- 
тена. 

5012. Тлвющий (розряд, лампа) — сяй- 

вовйй. 

5013. Ток; сиггепі; 8ігот (т); соигапі 

(т) — струм (-му); протік (А.); 
тік ( ФСКХС., Тмч., ЛсФ., 
ЛФ.); течія (У., ФС., КХС.у, 
пруд (Пул., Рнд., ДСТ., Др.) ; 
струмінь (Тмч.)\ біг (Тмч.); 


— т. ізоляційна; 
і -- т. гумбвана; 


Ток анодиьш — Ток получаемьій 
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т. анодний — с. анбдний; 
т. батарейний — с. батерійний; 
т.^беаваттимй, елапой — С. не- 
в&тний, нероббчий; 
т. блуждающий — с. мандрівний; 
т. большой частоти — С. вели¬ 
кої частотіі; 

т. биотропеременний — С. хут- 
козмінний; 

т. ааттиий— с. в&тний, роббчий; 
т.-и аихравие— с-мп вихрові; 
т. анешний — с. збвнішиій; 
т. аиутраниий — с. внутрішній; 
т. воабуждающий — С. збудний; 
т. воараотающий — С. росту'ЧИЙ; 
т. волиообрааний — С. ХВИЛЙ- 

стии; 

і. вольтов монодичеоний — с. 

вбльтівеькші моподйчний; 

т. аопомогательиий — с. допо- 
мічний; 

т. оотречиий с. зустрічний; 
т. вторинний — с. вторинний; 
т. вьіходящий — с. вихідний; 
т. визивной—с. викличийй; 
т. вьіключаемьій — с. вимиканий; 
т. випрямлениьій — с- випро¬ 
станий; 

•. гальваиичеоний — с. Гальва¬ 
нічний; 

гальваио-фарадичеекий — С. 

гальвано-фараднчний; 
т. двойиой — г. подвійний; 
т. двухфааний — с. двофазбвиіі; 
т. диактричеокий — с. діяктрйч- 
нии; 

Т. дифференциальньїй — С. ДН- 

ференціяльний; 
т. длящийоя— с. трнвілии; 

т. добавочнмй, дополнительмий— 

с. додатковий; 

т. емноотний — с. бмнісний; 
т. забегающий — с. забіжнйй; 
т. замикання — с. замикання; 

т. ааммнательиьій — с. замичнйй; 
т. аапаадивающий — С. запізній; 
т. зарядний — с. паспажнйй; 
т. земной — с. земний; 
т. идеальний — с. теоретичний; 
т. идущий к нам — с. до нас; 
т. идущий от иао — с. від нас; 
т. индуитироваиний — с. наведе¬ 
ний, індуктор пий; 
т. иидумтируюц* .А — С. їндукту- 
вальнни; 

т. иоходящий — <•. вихідний; 

т. иолебательньїй — с. коливній; 
т. моммутационний — с. комута¬ 
ційний; 

т. коммутированний — с. кому- 
тбваний; 

,. ноивамционний — с. конвек¬ 
ційний; 

т - и концантрацмоннма — с-ми 
концентраційні; 

т. короткого замикання — с. ко- 

рбткого замик&ння; 
т. круговой — с. коловий; 


•. максимальний — V. макси¬ 
мальний; 

т. мало А частоти — с. малбі 

частоти; 

т. машинний — С. машинбвий; 
т. мгноаениий — с. миттьовій; 
т. мгновенно-ударний-С. МИТ- 

тьбво-вдірний; 

Т. МЗИЯЮЩИЙОЯ — с. мінлйвий; 
т. масткий — с. місцевим; 
т. миирофонний — с. МІКрофбН- 

ний; 

т. минимйльнмй — с. МІНІМЙЛЬ- 

ний; 

.. многофазний— с. мпогофазб- 
бии; 

Т. модулироааниий — - с. модульо¬ 
ваний; 

т. моментальний — с. миттьовий; 
т. моторний — с. моторбвий; 
т. наведениий — С. навбдеНИЙ, 

індуктбваний; 

т. наводящий — с. навідній, ін- 
дуктувільний; 

т. нагрузонний —- С. обТЯНШНЙ; 
т. иаибольший—с. найбільший; 

т. наиненьший — с. найменший; 

т. намагничиаающий — С. магне- 

тувальний; 

т. иаоищеиия — с. насичення; 
т. неіавиоиммй — с. незалежним; 
т. непреривний — С. неперермв- 

иии; 

т. иорабочий — с. неробочий; 

т. иесимметричний — С. НЄСИМє- 
тричшш; 

т. нормальний — С. нормальним; 
т. обратимй — с. зворбтний; 
т. общий — с. загальний; 
г. однофазний —С. оДНОфазбвИЙ 

т. опаражающий — С. виперед 
ний; 

т. оеавой— с. віснйй; 

т. оолабевающий—С. ПІДУ’ПаДИЙІІ 
Т. ОСновнОЙ — с. основний; 
т. оотаточний— с. залишкбвий; 
т. ответвленний — с. відгалуже¬ 
ний ; 

І . отнлоняющий — С. ВІДХИЛЬ- 

ній; 

т. отрицательиий —- с. від’бминЙ; 
г. ототающмй —с. запізній; 
т. паразитний — с. паразитним; 
т. первинний — с. первинний; 

т-и перемрещивающиеоя — С-МИ 

перехресні; 

т. переметаю щийоя — с. пере¬ 
міжній; 

т. перемеииий— с. змінний; 
т. п. ивоимиатричний — с. з. не¬ 
симетричний ; 

і. п. оииметричний — с. з. симе¬ 
тричний; 

т. переходной — с. перехідній; 
т. питающий— с. живйльний; 
т. полевний— с. корисний; 
т. полиий— с. пбвнин; 
т. положмтельиий — с.дод&тний* 
т. получммий — с. одержуваний; 
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Ток поляризационньШ — Токораспределитель 


поляриаационимй —с. поляри¬ 
заційний; 

лоляриаующий — поляри- 

зув4льиий; 

постояннмй —с. простий; ста¬ 
лий (Рин 

п. ааряднмй—с. д. наснаж ний; 
лосмлаеммй — с. п. відрйджу- 
ваний; 

. прернаииий — с. перерваний; 

прермаистмй — с. урйвчастий; 

. п. амамвиой—с. у. викличний; 

. приведеними—с. звЄдєний; 

. проводимости — С. провідно- 
сти; 

. лродолжительнмй — с. про¬ 
тяжний; 

. противоположеннмй— С. супро- 
тивний; 

л.-направленими —с. С^проти- 

скербваний; 

. прямой, поетояннмй — с. Про¬ 
стий ; 

пульсирующий — с. пульса¬ 
цій иии; 

. пуеновой — с. пусковий; 

. рабочий—С. роббчий; 

. рааветвленимй — с. розгалу¬ 
жений; 

. размагиичивающий — С. рОЗ- 
машетув4льний; 

. рааммнательнмй — с. розмич- 

нйи; 

. рааноотнмй — с. різницевий; 
рааоминутмй — с. розімкне- 
ний; 

. рааряднмй - с. виснажний; 

. регулярно-переменнмй — с. ре- 
гулярно-зм іниии; 

. оамоааряжающий — С. само- 
иаснажнйй; 

оамораарнжающий — С. само- 
виснажнйи; 

. одаинутмй—с. зсунутий; 

. сильний—с. великий; 

. оимметричнмй — С. симетрйч- 
нин; 

. сииуооидальимй — с. синусо¬ 
їдальний; 

. оинхрониаирующий — с. син¬ 
хронізували ний; 

. слабий—с. малий; 

. олепой, безваттньїй — с. не- 
вйтний, нероббчий; 

. оопряжаинмй — с. звязаний; 

. такущий н нам — с. до нас; 

. теиущий от нао — с. від нас; 
. таоретичеонмй — с. теоретйч- 
ний; 

термионнмй — с. термібиний; 
. термоалеитричеокий — с. тепло¬ 
електричний, термоелектрйч- 
ний; 

Тасла — с. Тбслівськиа; 
трахфааимй — с. трифазбвий; 
удельнмй —- і. питбмий; 
управлення —- с. керівнгій; 

уравнивающий, уравмитель- 

нмй — с. вирівнйльний; 


т. усмлнввющийоя — и. росту¬ 
чий; 

*- установившийся — С. устале¬ 
ний; 

т. фаанмй, фааовмй — с. фавб- 

вий; 

Г. фарадичесиий — С. фарадич¬ 
ний; 

т. форми ровом нмй, формовочимй 

—с. формівний; 

■ . фотохимичеаиий — С. фотохе- 
мічний, світлохемічнии; 
т. Франнлиновсиий —с. Франклі- 
нівський; 

т-н Фу но — с-ми паразйтні, Фу- 
кбві; 

Т. цириуляциоинмй - V. обіж¬ 

ний; 

т. частичний — с. часткбвий; 

т. шестифааньїй - с. ШОСТИфа- 
збвий; 

Т. шунтовий — І/, узбічникбвий; 

т. зквивалентньїй - с. рівнов’4рт- 
ний; 


т. влаитричеонии - . електрич¬ 

ний; 

т. випрямить - е. випростати; 

т. подводить, подвести — с. ПІД- 
вбдити, підвЄсти; 

т. пропуснать - С. Ііерепуск4ти. 

Тоноведение — струмоведіння. 
струмовбдеііня. 

Токоаедущий ( провод ) етрумо- 

віднйй. 

Токогенераториьій - струмогене- 
р4торний; 

т. станция— смектрбвня. 

Тонодробитель — струмороздріб- 
ник (-ка). * 

Токоизменитель - сТрумОЗМ ЇН- 
ник (-ка). 

Токоиеоущий — струмовідниЙ; 

т. чаоть (машини) — струмовід 
(-вбда). 

Тоноограничитель — струмооб- 
мбжник (-ка). 

Токолодводящий ( кабель, шнур )-— 
струмопідвіднйй. 

Токолрерьіватель — струмопере- 
ривник (-ка). 

Токоприемнин — струмоприй¬ 
мач (-ча); 

т. щелевой -с. ЩІЛЙННИЙ. 

Токолровод — струмопрбвід (-ВО¬ 
ДУ). 

Тонопроводящий ( кабель , якорь ) — 
струмопровіднйй. 

Токопрохождение — струмобіг 
(-гу). 

Токораадел —струмопбділ (-ділу). 

Токораа'вдиияющий ( аппарат ) — 
струморозмичнйй. 

Токораопределение — СтруморОЗ- 

пбділ (-лу); т. ( процесе )—стру- 
морозподіляння, струмо пороз¬ 
діленая. 

Токораопределитель — струмороз- 
подільник (-ка). 


Токораспредел ягельний — Трансформатор входной 
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5031. Токораопраделитапьимй — стру- 

морозподільчий. 

5032. Тоиоообмраталь — струмозбирйч 

(-чй). 

5033. Томоообиретельний ( провод, баш- 

мак) — струмозбирнйй. 

5031. Топити й (картон, проволока) — 

грубий. 

51135. Толчам — поштовх (-ху); 

т. алентричеокий — її. електрич¬ 
ний. 

5030. Толщииа ( наконечн ., проволоки )— 
грубин4. 

5037. Томооиа; ТЬотвоп; ТЬошьоп; (бе) 
Тіїотвоп ( мостик , ечетчик) — 
Томсбиівськии. 

5030. Той (искри) — тон (-ну). 

5030. Тональний ( сигнал , передача) — 
тональний; 

т. молеоо Гольдшмидта — Пвре- 
рнвне кблесо, І ольдшмідтів- 
ське. 

5040. Тонкий (о проволоке, пряже) — 
тоншій. 

5042. Топографичеокий метод — топо¬ 

графічна метбда. 

5043. Торміеотвениое освещение — уро¬ 

чисте освітлення. 

5044. Торироааниая нить (лампи) — 

торійована волосина. 

5045. Тормажение — гальмувйння; 

т. алектричеоиое — електроголь- 
муванни, г. електричне. 

5040. Тормаз—гальмо; 

т. диффереициальимй — Г. ди¬ 
ференціал ьпе; 

т. магиитимй г. магнбтне; 

т. оаморегулирующийоя — Г. Са- 

морегу.іівнЄ; 

Т. алентричеокий — електро-галь- 

мб; 

т. а. рельоовмй — е.-г. рейковб; 
т. злеитромагиитнмй - гальмб 
електромагнбтне. 

5047. Тормааить — гальмувати. 

5048. Тормаанмй—гальмовий; т. (диск, 

контакт, магнит— -тормоая- 
щий )- - гальмівний. 

5049. Тормоаящий (о действии, сопро- 

тивлении) — гальмівний; 

т. оинхрониаационнмй момент — 

негативний синхронізувбльний 
момент (-ту). 

5050. Торцевой (о • 'СПІЯХ обмотки) — 

гузйрнии, І„ЛІрЄвИЙ. 

5051. Точечнмй (источник света) — 

точковий. 

5052. Точна — тбчка (У., Тмч., КС., 

ФС., Др.)‘, крапка (У., Тмч., 
ДСТ.у цятаіУ., Тмч.у, пункт 
(Тмч.у, 

т. взаимная—т. взаймна; 
т. генерирующал — т. чутлйва; 
т. иоходиая — т. вихідн4; 
т. критичаоная — т. критйчна; 
т. мертвая — т. мбртва; 
т. нейтральная (а трансформато¬ 
ре) — т. невтрбльна; 
т. нулевая—т. нульова; 


Т. СМТЯЩАЯОЯ — т. світнД; 
т. соотватствующая (е кругово а 

оиаграмме) — т. відповідна; 
т. уаловая (в звезде) — осербдоїс 
(-дну); 

т. уаловая (в сети) — тбчка вуз- 
лов4; . 

т. чуветвительная — т. чутлйва. 

5053. Точний (вольтметр, омметр > — 

тбчний; 

т-чиооть — тбчність (-НОСТИ). 

5054. Траверза, траверса — траверза; 
т. ионтаитиая — т. дотичкбвв; 
т. поперечная — Т. поперечна. 

5055. Траверсний (о подвеске) — тра- 

верзбвий. 

5056. Траелеиие —щбвлення; 

т. гальваничеоное — щ. гальва¬ 
нічне. 

5057. Тривай— трамвай (-вйя); 

^ т. бварвлвсовмй — т. беарейкб- 

ВИЙ. 

5058. Трамвайний — трамвайний. 

5059. Транаитиая таиса — транзитна 

т дкса 

5060. Траноатпаитиіаеиий (кабель, те- 

леграфия ) — черезокеанськии, 
трансатлантичний. 

5061. Трансвертер — трансвертер (-ра). 

5062. Транслятор — транслйтор (-ра); 
т. двойной— т. подвійний; 

т. диффереициальимй — Т. ди¬ 
ференціальний; 
т. иольцевой— т. кільцЄвиЙ; 
т. телефонний- -т. телефбнний. 

5063. Траноляционнмй (о колонке, релз* 

станции) — трансляційний. 

5064. Траноляция — трансляція; 

т. на поотояниом тоне — т. на 
постійному струмі; 
т. на рабочем томе — т, иа робб- 
чому струмі. 

5065. Траномнттар, отправиталь — від¬ 

рядник (-ка). 

5066. Транопоаиция (проводов) — транс¬ 

позиція. 

5067. Транопорт — тр4нспорт (-та); 
т. «дейтронний— т. електрбнний. 

5068. Трансферний (о ишне) — тр4нс- 

ферний. 

5069. Траноформатор — трансформатор 

(-ра); 

т. алериодичееиий —- т. аперіо¬ 
дичний; 

т. Брауна — т. Бр&у пінський; 
т. броиавого типа — т. п4нцер- 

ний; 

т. вилючеиимй параллально — т. 

увімкнений рівнобіжно; 
і. в. последовательио — т. у. низ- 

кбво; 

т. в. последовательио - параллель- 

ио—т. у. низкбво-рівнобіжно; 

т. воедушний — т. повітрянйй; 
т. вращающийоя — т. обертбвнй; 
т. вопомогатальммй — т. допо- 
мічнйй; 

т. входной, радив — т. вхідний; 
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т. амходной, раОио — т. вихіднйй; 
т. гаоительммй — т. гасильний; 
т. главньїй— -т. головийи; 
т. грулпоаой— т. груповий; 
т. деухфааиьій— т. двофазбвий; 
т. дифферемциал ьиьій — т . ди- 
ференціяльиин; 

т. для обнаружания короткого аа- 

ммкания (в якорях) — в і ділу*- 
кувач (-ч&) електромагнітний; 
т. добавонимй — т. додаткбвий; 
т. домашиий — т. домовий; 

т. аащитительиьій — т. захисний; 
т. иамерительньїй — т. вимірчий; 
т. иопьітатальиьій — т. випроб¬ 
ний; 

т. колонний — т. стовповим, ко- 
лбніїші; 

т. нольцевой —- т. кільцбвий; 

т. иомпенсационньїй — т. ком¬ 
пенсаційний; 

т. маловигкоамй — т. малозвойб- 
шін; 

т. Маркони — Т. Маркбнівський; 

т. мвждуламловьій— т. МЄЖИЛЯМ- 

пбвии; 

•. микрофонний — т. мікрофбн- 
пий: 

т. модуляционньїй — Т. модуля¬ 
ційний; 

І. неоимметричньїй — т. несиме¬ 
тричний; 

т. одиночний — т. одиничний; 

т. одиокатушвчньїй — т. ОДИО- 
шиулбвий; 

т. однофааньїй — т. одиофазбвий; 
т. отдельмий — т. окремий; 
т. отоаоьіаающий — т. відсисний; 
Т. питающий — Т. ЖИВИЛЬНИЙ; 
т. повишающий — Т. ПІДВЙЩу- 
вальнии; 

т. поиишющий — Т. ЗНИЖНЙЙ; 

т. промажуточньїй — і. прОМІЖ- 

нйи; 

т. луоковой—-т. пусковйн; 

т. рагулировочнмй -— т. регулів- 
нйй; 

т. о аоадушнмм охлаждением — 

т. повітроостуднйгі; 
т. сварочний — т. зварний; 
т. Свинбурма — т. Свіибурнів- 
ський, 

т. оаяаи — т. заявковий; 
т. оариаоньїй— т. низковйЙ; 
т. оатевой — т. мербжний ; 
т. Скотта — т. Гкоттівський; 
т. отатичвокий— т статичний; 
т. отационарньїй — т. стаціонбр- 
нип; 

т. отвржнввой — т. стрижневий; 
т. отупеньчатьій — т. східчбстий; 
т. Теола — т. Тбслівський; 

,. трвхколомньїй — т. тристовп- 
цівий, триколбнний; 
т. трвхфаанмй — т. трифазбвий; 
т. т.-швотифавний — т. трифааб- 
во-шостифазбвий; 
т. улмчиий — т. вуличний; 
т. фааимй, фаховий — т. фазбвиЙ; 


т. шунтовий — т. узбічпиковигі; 
т.-вж— т.-їжак (-ка); 
т - -компаунд т. компбунд; 
т.-повмситель — т. підвищуваль¬ 
ний; 

т .-поииаитель -- т. знижнйй; 

т.-редуктор понижавший — т.- 

редуктор знижнйй. 

5070. Трансформаторний — трансфор¬ 

маторний; 

т. помещенив — трансформатор¬ 
на. 

5071. Траисфориация —трансорфмація. 

5072. Трансформирование — трансфор- 

мація.трансфериувбння, транс- 
формбвання. 

5073. Траисформироваиний — транс¬ 

формований. 

5074. Трансформировать — трансфор- 

мувати. 

5075. Траншея (і)ля кабелеи) —- рів 

(рову}. 

5076. Трассирование -ровка ( ЛЧНІШ ) — 

трасування, трасовання. 

5077. Трассироеанний — трасбвании. 

5078. Трассировать —трасувати. 

5070. Требуемий (о мощности, силе )— 
потрібним. 

5080. Тревожиий звонок - тріІВОЖНИН 

дзвінок ^-нка). 

5081. Трение —тертя, 

т. магиитное — т. магнітне; 

т. молекулярное — Т. молеку- 
іярне; 

т. злектролитическое — т. елек¬ 
тролітичне. 

5082. Тренирование (рент, тр.) —вправ¬ 

ляння, вправлення. 

5083. Тренированний (о трубке) — 

вправлений. 

5084. Тренировать ( трубку ) — вправ- 

іити, вправити. 

5085. Треножнии — триніжок (-жка). 
5080. Треншальтер — розлучник (-ка). 

5087. Треск (в микрофоне) —луск (-ску) 

(У., ФС.); тріск ( Тмч ., і'., ФС., 
КХС).', вилуск (Тмч., ФС.. 
КХС.); труск (У., ФС ); полуск 
(У., ФС.); хруск (У., ФС.); 

гук (ФС.); 

т. характерний — .і. характери¬ 
стичний. 

5088. Трвокание (мембрани) — тріскан¬ 

ня, тріснення. 

5080. Трвокаться,-онуть — тріскатися, 
тріснути. 

5000. Треонуеший (о мембране, оболочке) 
— тріснутий. 

5091. Третичнмй (об обмотке ) — тре- 
тйнний. 

5002. Трвтим(я)к-прилой -третийк-лю’ •««. 

5094. Троугольник короткого аамина- 

ния — трикутник (-ка) корот¬ 
кого замикання; 
т. оопротиалвкий — т. опбрів; 
т-ком ооединение — злучення на 
трикутник. 

5095. Трехваттммй (о лампе) — тривбт- 

иий. 


5006. Трехжильимй — трижильшігі; 
т. кабель —трижйльпнк (-ка). 

5097. Треханачиьій — тризначний; т. 

(семафор) — трипоказний. 

5098. Трехколоннмй ( трансформатор)— 

трнстовпцівий, триколбнний. 

5099. Трехкоитактимй ( коммутатор, 5125. 

штепсель) — тридотичкбвий. 6120. 

5100. ТрехиоотмлоамА ( иаолятор ) — 

трирбгий. 

5101. Трвхмагиитиий (индуктор) — 

тримагнбтний. 

5102. Т рехиашинний (об установке )— 

тримашинбвий. 

5103. Трвхмииутимй очвтчки — три- 

хвилйнний лічйльник (-ка). 

5104. Трехплачмй (щеткодержатель) — 

трнрамбнний. 

5105. Т рехполюоний (рубильник) —три- 

полюсбвий; 

т-снооть — триполюсбвість (-во- 5127. 

сти). 

5106. Трехпроводиий (ечетчик, динамо- 

машина, система) —трипрово- 
дбвий; 

т-диооть — трипроводбвість (-во- 
сти). 

5107. Трехолойний (о обмотке, проволо- 

ке) — тришарбвий; 
т-нооть — тришарбвість (-вости). 

5108. Трехотороиний (сердечник) —три¬ 

бічний. 

5109. Трвхфаамий (так, ечетчик , колба) 

—трифазбвии; 

т.-шеотифаанмй ( трансформатор ) 

—трифазбво-шостифазбвиїі; 
трехфааиооть —трифазбність (-во¬ 
сти). 

5110. Тррхчаотичиий ( изолятор ) —три- 

частковйй.' 

5111. Трехелектродньїй (о лампе) — три¬ 

електродним. 

5112. Трехелемеитиий (усилитель) — 

триелементбиий. 

5113 Трещкна (в проволоке , на изоля- 
торе) — розкблнпа 

5114. Трмод —трібд (-да). 

5115. Триполярнмй (о ванне) — три- 

полйрнии; 

т-рнооть —триполйрність (-ности) 

5116. Троганме (с места) — рушання. 

рушення. 

5117. Трогвгьоя, тронутьоя (с места )— 

рушбти, рушити. 

5118. Тройнин (дая кабеля) — трояк 

(-кб) (Г Тмч., ДСТ.); трой- 
чак (Др.); 

т. раабориий — Т. рознімбний. 

5119. Тройниковий (зажим) — троякб- 

вий. 

5120. Тройкой (ввод, щеткодержатель) 

—потрійний. 

5121. Троллей — тролбй (-лбя). 

5122. Троллойнмй —тролбйний. 

5123. Тропоофера — тропосфера. 

5124. Трооо — лгінва (Г., Др.); трос 

(ДСТ.); 

т. витой — л. кручена; 
т. еааемленний — л. взбмлена' 


т. иатяжиой — л. натяжпб; 

т. оттягивающий ~— л. отбена; 
т. лоддержиааюідмй — Л. ПІД- 

тримнб; 

т. прикритая — л. захиснб; 
т. стальной — л. стальнб. 
Трохооноп — трохоекбп (-па). 
Труба — трубб(Г\, У., Тмч., ФС., 
Пул.); дуда (Г ): рура (Тмч., 
ФС., ДСТ.); ціва (Др.); 
т. аащитиая — Т. захиснб; 
т. арительная — люибта, т. про- 
зірнб; 

т. кабальная — т. жнльникбва, 

кабліва; 

т. отечетиая — Т. іфОЧИТИб; 

т. поддержиааюїдая — т. під- 
тримнб; 

т. предохраиительная — Т. за¬ 
побіжна. 

Трубна—трубка; 

т. Бел ля— т. Біллівська; 

т. Бергмана, бергмаиоаоная — Т. 

Біргманівсьиа; 
т. Бранли— т. Брбнлівська; 
т. бумажмая — т. папербва; 
т. вводиая — т. впускбва; 
т. Веиельта — т. Веибльтівська; 
т. вентильная — т. вентйльна; 
т. Гайслера — т. Гайслерівська; 
т. гитторфа — т. Гіттбрфівська; 
т. градуированная — т. іюділкб- 
вана; 

т. двойная (вводиая) — т. по¬ 
двійна; 

т. иамерительная -— т. вимірча; 
т. иволяциоиная — т. ізоляційна; 
т иоировая — т. іскрова; 
т. каучуковая — т. кавчукбва; 
т. иоленчатая — т. колінувбта; 

•т. Крунса — т. Круксівська; 
т. миианитовая — т. міканітбва; 
т. мягная (рентгеновск .) — т. 
м'яка; 

т. огмоулормая — т. вогнетри¬ 
вка; 

т. оаонирующая — т. озонаційна; 
т. отаетвительнан — т. відга- 

лузна; 

т. откачанная — т. вйсмокована; 
т. половая — т. підлогбва, по- 
мостбва; 

і. лредохраиительиая — т. 8а- 

нобіжна; 

т. пропитанная— т. насбчена; 
т . раарядная — т. виснажнб; 
т. раопорная — Т. розпірнб; 
т. раопределительная — т. розпо¬ 
дільча; 

т. реаиноввя— т. гумбва; 
т. Рентгена, реитгеноаская — т. 

рентґінівська; 

т. овиицоаая — т. оіив йна; 
т. оилоаая — т. силовб; 
т. опуховая (телефон) — слухів- 
нйк (-кб) телефбнний; 

т. о. даухполюоиая — с. т. дво- 

полюсбвий; 








144 


Трубка слуховая однополюсная — Угледержатель нижнии 


Углеаернистьій — Удобоваменяемость 


145 


». с. однололюоиая — С. Т. одио- 

пол юсовий; 

т. слюдяная — трубка лоснякбва; 

т. соедммительная — т. злучнА; 
т. ооотааиая, суотавочмая — Т. 

сустАвна; 

т. стеклянная — т. скляні; 
т. оуотавчатая—т. сустАвна; 
т. тройная ( ввоОная )—т. потрійна; 
т. фарфорная — т. порцелянбва; 
т. абонитоаая — т. ебонітбва; 
т. заануироаанная — Т. порож¬ 
нява, вікуумна. 

5128. Трубкообраанмй — трубкуватий. 

5129. Трубкодержатель — трубо держав¬ 

ка. 

5156. Трубообраанмй (о лампочке) — 
трубчістии. 

5131. Трубопровод — трубопровід (-ВО¬ 

ДУ). 

5132. Трубопроводньїй — труоопрово- 

дбвий. 

о 133. Трубчатий ( виключатель , провод, 
магнат ) — трубчастий. 

5131. Трудно-расщапляющаяся слюда— 

трудно розщіпнйй ЛОСНЯК (-КУ). 

5135. Трущийся ( контакт ) — тертьо¬ 

вий. 

5136. Трюмана; Тгишап'в; Тгитапз; (сіє) 

Тгитап ( машина , маспшкатор) 
— Грюманівськиїї. 

5137. Тугой— тугий; 

тугооть — тугість (-гости). 

5138. Тумба—бовванбць (-нцй); стовп¬ 

чик (У., 'Гмч .); піОставка (У.); 
стовпе ць (г ір )', кобила (Вс.); 
т. деревинная — б. дерев’ЙНИЙ; 
т. камвниая — б. кам’яний; 

Т. оттяжная — б. отбсний, ВІД¬ 
ТЯЖНИЙ. 

5139. Тунгар — тунгар (-ра). 

5140. Тупой (о настройке) — тупий; 
тулооть - тупість (-ПОСТИ). 

5141. Турбина— турбіна. 

5142. Турбииний ( преривапіель ) — тур¬ 

бінний. 


5143. Турбоальтериатор — турбоаль- 

терн4тор (-ра). 

5144. Турбогенератор — турбогенера¬ 

тор (-ра). 

5145. Турбодинамо — турбодин4мо. 

5146. Турбоалектроаоа — турбоелектро- 

тАг (-га). 

5147. Туоклий (свет, лампа) — тьмяний. 

5148. Тушение ( света, искрьі) — гасін¬ 

ня, г4шення. 

5149. Тушительиий—гасильний. 

5150. Тушить, потушить — гасити, по- 

гасйти (Г., У., Тмч.); туши¬ 
ти (У.). 

5151. Тщатапьньїй (об изоляции) — ста- 

р&ннии, цілковйтий, доскона¬ 
лий; 

т-ность старанність, ділковйтість 
(-гоїти), ДОСКОНАЛІСТЬ (-ЛОСТИ). 

5152. Тюдора; 'Гисіог; Ти(1ог-;((1е) Тийог 

(акк ., способ)—- Тюдбрівськші. 

5153. Тюльпан (для ламп) — тульпАп 

(-на); 

т. стенлообразний -т. ск.іувйтии. 

5154. Тюльланообрааньїй ( контакт )— 

тульпанув4тии. 

5155. Тяга (движущая сила) — тягло 

(I і .» Лр.у. 

т. (воздуха) — тяг (-гу); потяг 
(Пул.)', тяг (ДСТ.); тяган¬ 
ня (У.); 

т. еотественная - т. природній; 
т. искусотввнмая - Т. штучний; 
т. злектрическая - т. слеіСТрЙЧНН. 

5156. Тягоаой (мотор, злектродвига- 

тель) — тягловим. 

3157. Тягучий (изол. мат ’шил) — тя¬ 

гучий; 

т-честь — тягучість (-чисти). 

3158. Тяжений (кабель)- важкий. 

5159. Тянутий (о нити, проволоко 

тАгненин. 

3160. Тянущий (барабан, валик) — тяг¬ 
ловий. 

5161. Тяиущийоя (об изображ.) —- за¬ 
тяжним. 


У 


5162. Уатт, ватт — ват (-та). 

5163. Уаттиьій— ватний. 

5164. Убивать,-бить (злектричсством )— 

убивати, убйти; 

у. чувотвитвльиую точну детек¬ 
тора — знищувати, знищити 
чутливу тбчку детектора. 

5165. Убиранив (ролика , арматури )— 

ЗДІЙМАННЯ, ЗДІ йняття. 

3166. Убирать, убрать (ролик, армату¬ 
ру ) — здіймати, зняти; у. (ло- 
мещение) — прибирати, при- 
брАти. 

5167. Убиаание (магнитизма) — ма- 

л і пня. 

5168. Убивать, убить (о магнипшзме)— 

— маліти, змаліти. 


5169. Уввличвние (тока, числа оборо- 

тов) — збільшування, збіль¬ 
шення. 

5170. Увеличенний (кадр) — збільше¬ 

ний. 

5171. Увеличивать,-чить,-оя — збіль¬ 

шувати, збільшити,-ся. 

5173. Увлажиоиие — відволожування, 

відволбження. 

5174. Увлажненний — відволожений. 

5175. Увлвчеииа (дуги током воздуха)— 

захоплювання, захОплення. 

5176. Угледержатель — вугледержав- 

ка; 

у. верхний - в. верхня, 
у/нижмий В. СПІДНЯ. 


5177. Углваврииотий (микрофан) — 

вуглезерн Аетий; 

у-етость — вуглезернАстість (-то¬ 
сти). 

5178. Углвциииовий (злемент) — ву¬ 

гля ио-цинкбвий. 

5179. Угпоаой (зажим, расстояние, сме- 

щение) — кутовий; у. (слюлб, 
ролик) {находящ. на наружном 
углу) —нар іжний. 

5180. Углублвиио (кратер в угле ) — 

ямка; у. (корито под масляни- 
ком) —йма. 

5181. У гол —кут (-тА); 

у. гиотереаиоиого опережеиил — 

к. гістерАзний; 

у. аапаадмванин, отставания — 

к. запізнення; 
у. иаклоиа — к. нахилу; 

у. опережающий, опережеиия — 

к. випередження; 
у. отклоиения — к. відхилу; 
у. отражеиия — к. відбиттА; 
у. ладения — к. падання; 
у. преломленин — к. заломний; 
у. раохождения, едвига (фаз) — 
к. розбігу, зебву. 

5182. Уголь —вугіль (-гля); у. (соб.) — 

вугілля; у. (один кусок ) — 
вуглина; 

у. бурий —в. буре; 
у. графитиий — в. графітне: 
у. иокопаеммй — в. копАльне; 
у. наменний — в. кам'янб; 
у. контактний— в. дотичкОва; 
у. нрупмозернистьій — в. Грубо¬ 
зернисте, великозернясте; 
у. крупний —в. грубне, велйке; 
у. мелкоаерииотьій — н. дрібно¬ 
зернисте; 

у. минвральний - »«. МІІІЄр4лЬНЄ; 
у. мягиий — в. м'яке: 
у. однородиий - - в. однорідне; 
.у. омеднеиний — вуї лина помід- 
нена; 

у. отрицательиий — в. мінусО- 
вий.-ва; 

у. лоложительньїй — и. ПЛЮСО" 
виі1,-ва; 

у . пропитанний — в. насбчений, 
-на; 

у. ретортньїй — в. ретбртне; 
у. рудничний — в. копальн(Єв)е; 
у. твердий — в. твердб. 

5183. Угольнин —пчріжок (-жка); 

у. лереиреот їй — н. перехрбс- 
ний; 

у. упорний — її. упорний. 

5184. Угольний (брусок, конденсатор, 

лампа) — вуглянйй; 
у.-ртутний (кохерер) — вуглАно- 
живосрібнин. 

5185. Угон ( провода ) — угінка; у. (про¬ 

цесе) — уг&ияішя, угнАння. 

5186. Угониая снорость (мотора) — 

розлітна швидкість (-кости). 

5187. Удаление ( оболонки ) — здійман¬ 

ня, здійняття; у. (от чего- 


5188. 

5189. 


5190. 


5191. 

5192. 

5193. 

5194. 

5195. 

5196. 

5197. 


5198. 

5199. 

5200. 

5201. 

5202. 


5203. 

5204. 

5205. 

5206. 

5207. 

5208. 


либо) — віддалАння, віДДАлен- 

ня; 

у. (золи, сора) — спровАдасувлн- 
ня, спровАдЖення. 

Удаленний (об оболочке ) — здій¬ 
нятий знАтий: у. (от чегр-ли¬ 
бо) — віддАлениЙ. 

Удал ять,-лить,-ея (воду, ил ) — 

спроваджувати, спровАдити, 

-ся; 

у. (снимать) — здіймАти, знАти, 
-ся; у. (отдалять) — віддалАтм, 
в і ддалйти ,-ся. 

Удар (молнии) — удАр (-ру) (Г., 
У., Тмч., ФС., Ар.)\ ударен- 
ня (У.); 

у. акуотический — у. акустйчний; 
у. возвратний — у. зворбтниЙ; 
у. молнии—у. блискавкбвий. 
Удариии, клопфер — СТукАч (-чД). 
Ударний (контакт) — у(в)д4р- 
ний. 

Ударять,-рить,-ся — у(в)дарАти, 
у(в)дАрити,-ся. 

Удваиваиие, удаоение (тока, на- 
пряжения) — подвоювання, по¬ 
двоєння. 

Удваивать,-воить,-оя — ПОДвОю - 

вати, подвоїти,-ся. 

Удвоеиньїй (о напряж .) — ПО¬ 
ДВОЄНИЙ. 

Удеоитель, дупликатор — по- 

двОювач (-ча), дуплікАтор (-ра>; 
у. •леитричесиий—п., д. електрйч- 

нии. 

Удепьиий (о емкости, сопроти- 
влении) — питОмий; 
у-льиооть —питОмість (-мости). 
Удержиааиие (магнитом) — три¬ 
мання, утримання. 
Удерживать,-жать,-оя — тримА- 
ти, утримАти,-ся. 
Удерживающий ( злектромагнит ) 
—тримнгій. 

Удлинеиие (дуги, антении) — по¬ 
довжування, подовження (Г.); 
довжіння (У., Тмч.); подов¬ 
ження (ДСТ.); продовження 
(Тмч.); видовження (ДсФ 
ДСТ.); довжання (Др.)‘, 
у. (фази) —задляння; 
у. остаточно*, оотаюїдееоя — п. 
залишкове; 

у. отнооительиое — п. віднбене. 
Удлимеимий (об антенне ) — по- 

дОвжений. 

Удлииительиий (о катуїике ) — 
подовжувальний. 
Удлииять,-нить,-оя — подовжу¬ 
вати, подОвжити,-ся. 

У длиияющий,-мигальний — по¬ 
довжувальний. 

Удобмий (о настройке, обслужи 
вании) — зручийй; 
у-ботво — зручність (-ности). 
Удобоаамеияемий (контакт) —- 

зручнозамінний; 

у-мооть — зручнозамінність (-ИО- 
сти). 


Словник електротехнічний. 
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5209* Удоалетворительимй (об освеїце- 
нии) — задовільний; 
у-нооть — задовільність (-ности). 

5210. Уедкнеиие (тел. аппарата ) — 

вилучання, вйлучення. 

5211. Уединенимй (тел. иппарат) — 

вйлучений. 

5212. Уедимять,-нить — вилучати, вй- 

лучити. 

5213. Уаел (на проводе, напряжения, 

колебания) — вузол (-зл&) (Г., 
У., Тмч, ФС., ДОТ., Др.)\ 
зашморг (У., Тмч.). 

3214. Уалоаой (пункт, станция ) — 
вузловйй; 

у. точка (в авеаде)— осербдок(-дка). 

5215. Уитетоиа, Вмтотона моотик — 

ВІТСТбнІВСЬКИЙ Містбк (-СТКЕ). 

5216. Уиааатель —у(в)кЕзник (-ка) (У.); 

указник (У.); покажчик (У., 
Тмч., Пул., Др.); показник 
(ДОТ.); вказівка (Тмч., Рнд .); 
прудовказ (Рнд.); 
у. вращающмйся— -у. обертбвий; 
у. ампадающий — у. випадний' 
у. авумовой — у. звуковий; 
у. качаюідмйоя — у. хиткйй; 
у. клапанний — у. хлипакбвий; 
у. контрольний — у. контрбль- 
ний; 

у. максимальний — у. макси¬ 
мальний; 

у. маталличеакий — у. металбвий; 
у. лолюоний — у. полюсбвий; 
у. втралочний — у. виличний; 
у. фасовий — у. фазбвий, фазо- 
вкЕзиик (-ка). 

5217. Укасатальний (семафор) — у(в)- 

казівнйй; у. (относящ .к указа- 
телю) - іу(в)казникбвий. 

5218. Умваиввииа — у(в)кЕзування, 

у(в)казЕння. 

5210. Уиа»мвать,-»ать — у(в)кЕзувати, 
у(в)казати- 

5220. Уиааивающий — у(в)казівнйй. 

5221. У кладка,-диванна (напр., слюди ) 

—у(в)кладЕння, у(в)клЕдення; 
у., проклади ванна ( проводов ) — 

прокладання, прокладення. 

5222. Укладивать, упошить (напр. , слю¬ 

ду)— -у(в)кладЕти, у(в)клЕсти; 
у., пооклвдиввть ( провода ) —про¬ 
кладати, прокласти. 

5223- Уклонами* (столбов) — відхил 
(-лу), відхилення, відхилення. 

5224. Уклонившийся (столб) — від¬ 

хилений. 

5225. Укломятьоя,-миться (о столбах) - 

відхил йтися, ВІДХИЛИТИСЯ. 

5226. Уиорвчиввниа (шага обмотки) — 

прикорбчування, прикорОчен- 
ня; 

у. (злектрода, уг^^я — самопроиз- 
вольное) — корбтшання. 

5227. Укорачивать,-ротить— прикорбчу- 

вати, прикоротйти; 
у-оя —корбтшати. 

5228. Уиорачивающий (конденсатор) — 

прикоротний. 


5229. Уиорочанний (шаг) — прикорб- 

чений. 

5230. Укралланиа (столбов) — укріплю¬ 

вання, укріплення. 

5231. УираллонимЙ — укріплений. 

5232. Украплять,-пить (столби, обмот- 

*У)—укріпляти^ укріпгіти 

5233. Улавлиаающее прмопоооблаииа— 

ловнйй прйстрій (-рою), ловнйк 
<-кЕ). 

5234. Уличний (трансформатор, фото¬ 

метр, освещение) — вуличний. 

5235. Улучшать, - шить, - ся (роботу, 

соа <р) поліпшувати, поліп¬ 
шити,-ся. 

5236. Улучшающий — поліпшу валь¬ 

ний. 

5237. Улучшаииа — поліпшування, по¬ 

ліпшення. 

5238. Улучшаимий — поліпшений. 

5239. Ультра-коротииа волим —ультра¬ 

короткі хвилі. 

5240. Ультрафиолатовиа лучи — за- 

фіялкбве, ультрафіялкбве про¬ 
міння. 

5241. Уманьшать,-шить,-оя (число обо- 

ротов, ток ) — зменшувати, 
змбншити,-ся. 

5242. Уманьшающий — зменшуваль¬ 

ний. 

5243. Умаиьшаиие ( оборотов , тока) — 

зменшування, зменшення; у. 
(спадание) — маління. 

5244. Уманьшаниий (ток, число обо¬ 

ротов) — зменшений. 

5245. Умформар — умфбрмер (-ра); 

у. аопомогатальиий — у. допо- 
мічнйй; 

у. Ильгнара — у. ІльґнерівськиЙ : 
у. каскадний — у. каскадний. 

5246. Умформерний — умфбрмерний; 
у. подстанция — умфбрмерна під- 

електрбвня. 

5247. Ундулятор — ундулятор (-ра). 
5248 - Униаароальммй (хом ут, прибор)— 

універсЕльний. 

5249. Уиидин — унідйн (-на). 

5250. Униполярмий (о машине) — одно- 

полЕрний; 

у-рнооть — однополярність (-но¬ 
сти). 

5251. Уиифмляриий (магнитометр, 

подвес )—одно нитковий; 
у-рнооть — однониткбвість (-во- 
сти). 

5252. Уиичтожать,-жить,-оя — знищу¬ 

вати, знищити,-ся. 

5253. Уничтожаниа (магнитизма) — 

знищування, знйщення. 

5254. Уничтоженнмй — знищений. 

5255. Унооная, угонная окорооть- роз- 

літнЕ швидкість (-кости). 

5256. Уплоідать,*отить,-оя (о фронте 

криво й) — сплбщувати, спло- 
стйти,-ся. 

5257. Уплощаниа ( фронта) — сплбщу 

вання, сплбщення. 

5258. Уллощаммий (фронт кривой — 

сплощений. 
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5259. Упрааланма—керування (Г., З'.); 

прав ування (У.); управство 

(У.); орудування (У.); 
у. ( ведомство ) — упрЕви; 
у. анутраннаа (кабиной) — керу¬ 
вання з середини; 
у. дмотамциониоа— к. ві.ідальнЄ, 
дистанційне; 

у. маханичаокоа — к. механічне; 
у. на раоотаяниа, диотанциоиноа 
—к. віддальне, дистанційне; 
у. наружно* — к. збвнішне; 
у. напоорадотааниоа — К. безпо- 
сербдне; 

у. пиавматичаокоа —к. повітряне, 
пневматичне, 
у. ручноа —к. ручнЄ; 
у. талаграфноа — у. телеграфне; 
у. талафониоа — у. телефОнне; 
у. злеитрическое — к. електрйчне; 
у. алактро-пнааматичаомоа — к. 

ел6ктро-повітрянЄ, електро¬ 
пневматичне. 

5259 а.Упрааитальимй—керівний. 

5260. Управляамий (мотор, машина) — 

кербваний; 

у-мооть — керованість (-ности). 

5261. Упраждать,-дмть (по фазе) — ви¬ 

переджати, випередити (фазою). 

5262. Упраждающий (о составляющей 

тока) — зииереднгігі. 

5263. У проїдать,-стить ( вьіражение , фор¬ 

мулу) — спрощувати, спро¬ 
стити. 

5264. Упрощаниа (схеми) — спрощу¬ 

вання, спрощення. 

5265. Упрощоиний (о схеме) — спрбще- 

ний. 

5266. Упругий (материал, изоляция )— 

пружний; 

у-гооть — пру'жність (-пости). 

5267. Уравнение, мат. — рівнЕння; 
у. основно* — р. основнб. 

5268. Уравниваниа — вирівнювання, 

вйрівнення. 

5269. Уравнивать,-нять,-оя —вирівню¬ 

вати, вйрівняти,-ся. 

5270. Уравнкаающий (шок, сопротив - 

ление) — вирівнЕльний. 

5271. Уравниталь — вирівнювач (-ча); 
у. магнитньій — В. магнбтний. 

5272. Уравнитальнмй (провод, ток, со- 

едипение ) — вирівнЕльний. 

5273. Урввновашвниий (о системе ) — 

зрівнг іжений; 

у-ннооть — арівновЕжевість (-но¬ 
сти) . 

5274. Уравмоввшиаамив — зрівновЕжу- 

вання, зрівновЕження. 

5275. Уравновашиаать,-окть,-оя (сисше- 

му) — зрівновЕжувати, зрівно- 
вЕжнти,-ся. 

5276. Ураамоаашиаающий (о сопротив - 

лении) — зрівновЕисниЙ. 

5277. Урагулированиа — урегульову¬ 

вання, урегулювЕння. 

5278. Урагулироваииий — урегульбва- 

ний. 


5279. Урагулмровать,-ая — урегудьбвУ' 

вати, урегулювЕти,-ся. 

5280. Уровань (масла, води ) — рівень 

(-вня). 

5281. Уаиланка — підсйлювання, під- 

сйлення (У., Тмч;); усиленим 
(У.); зміцнення (У., Тмч.); 
у. (тока, намагмич.) — збільшу¬ 
вання, збільшення; 
у. о конечно* — підсйлювання кін¬ 
цеве; 

у. прадааритальиоо — и. попе¬ 
реднє; 

у. лромежуточмое — п. промівше, 
у. чарадующааая — п. почербяше. 

5282. Увмп.ннмй—підсйленнй; у. (то*. 

вентиляция ) — збільшений. 

5283. У опливать,-лкть,-вя — підселю¬ 

вати, підсйл ити,-сЯ. 

5284. Уоклмвающий (жран) підсиль¬ 

ний. . 

5285. Уоилмв — зусйлля (Г., Др-п 

силкування (У., Тмч.); зма¬ 
гання (У.); потуга (У.); на¬ 
туга (У.); 

у. вращающаа (поворачивакяцсе) — 

з. поворітнЄ; 

у. каоатальмоа — з. дотйчне; 
у. магмитно* — 3. магнбтне; 
у. раотягивающаа — з. ровтяжнй; 
у. одвигающм — 3. ЗСуввб; 

у. ожиивющм — з. стнскнб; 
у. окручиаающа* —- 3. закруТНЙ; 
у. орвамаающва —з. зрізувальне. 

5286. Уамлитапь — підсйльник (-ка); 
у. вентильний — п. хлипакбвий; 
у. виооиой частоти — п. висбкої 

частотй; 

у. двухлвмповий — п. ДВОЛЯМПб- 

вий; 

у. даухаламаитиий п. двоеле- 
ментбвий; ШІ 

у. мимрофонний — Т. МІКрофбн- 

ний; 

у. одно- ,двух- ,трах-каокадимй — 

п. одно-,дво-,три-каскЕдний; 

у. одноламповий — п. однолям- 

пбвий; 

у. промажуточимй — п. проміж¬ 
ний; 

у. рефлексний— п. рефлексбвий; 
у. р. иивароимй — п. р. інвЄрснвй; 
у. трахлсиловий — п. триляїшб- 

вий; 

у. трахаламанТнмй — и. трнеле- 
ментбвий. 

5287. Уоилительимй .(с лампе) — під¬ 

сильний . 

5288. Уоиоранма — пришвйдшування, 

пришвидшення; 
у. начальнеє — п. ПОЧаткбве. 

5289. Уокоранний — пришвйдшеннй. 

5290. Уокорять,-ить — пришвйдшу вати, 

пришвйдишти. 
у-оя —швидшати. 

5291. У оповив (резонанси) — умбва. 

5292. Уопокамммиа (кодебшшй) — уга¬ 

мовування, уг&мувЕння. 
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52#3. Уепенаавать,-иоить,-ол ; іо батр; 

б&шріеп; атоПіг — угамбву- 
ватн, угамували,-ся ^Г., У 
яаспокоювати (У., ТмчЛ: 
успокоювати (У.). 

5294. Уелоиаивающий \р действии) _ 

(у)гамівшкй. 

5295. Уепоиоемие (комбатіСі) — уга¬ 

мовування, угамув Андя ; 
у.^аоадушиоа — у, повітрянА; 
у. иаолйнм—у. олійне; 

У. регулимуамяа — у. регульо¬ 
ване. 

5296. Уолокоеиимй (о колсОаниях) — 

угамОваний 

5297. УФяамоитель ( колебаний )_уівіга- 

мівнгік (-ка); 

у. «оадушимй — у. повітр яний ; 
у. мидпоотний — у. течивяйй; 
у. мааляний — у. олійний; 

, 4>Лй Хі "• АНкіЛ У- МІДНИЙ. 

5298. Уопокоитальммй (о номере, сопро - 

x, Пиіелешш) — (у)гамівийй. 

52у9. Уотамашнііани(,<новіи { столбов , 
приборое) — стАвляння, постА- 
влення. 

5300. Уетяиавлиаать.-нояить ( столб) 

—ставляти, достАвити; 

y. нон такт —— уробйти дбтик (-ку); 
у. (мощность) — установляти, 

установгіти. 

5301. Уотаиовйвшийол (режим, тон) 
шм —устАлении. 

5302- Установив — устАва; установка 
(У., Тмч,); статки (Пул.), 
опорядження (Рнд.у, споруда 
(.Рнд.); уставлення (ЛсФ.); 

У. (процесе) (пластин) — стАв- 
ляння, постДвдения; 
у. баепроволочиая — рАдіоустава; 
у. аиутренняя у. внутрішня; 
у. аремеимал — у. тимчасова; 
у. амаманал — у. виклична; 
у. генераторная -у. генерАторна, 
гвнерАторпя; 

у. гроааоотаодиая — у, блиска- 
вйчникОиа; 

у. домовая — у. домОва; 
у. «іонная ^. дзвінковА; 

у. минаматографичвоная—у. кіне¬ 
матографічна, кінОвня, кіно- 
устАва; 

у. номмутациониая — у. комута¬ 
ційна; 

у. машинная у. машшіова; 

у. многофааная — у. многофа- 
80ва; 

у. однофазная—у. однофазОва; 
у. ооаетительмая — у. освітлю¬ 
вальна; . 

у. отдальная — у. ОКрАма; 
у. лод амная — у. підоймОва; 
у. лоходиая — у, похідна; 

У. прадвариталаиая — у. попе¬ 
редня; 

у. радиоталаграфная — у. радіо- 
телегрАфна; 

у. рас пре деяк тальн^л — у. розпо¬ 
дільча; 


у. оал зало-жаал Йот ванная — у. 

с ільсько-господАрська; 

у. оилооая— силбвня; 
у. о. оаврж і ни ц мая — с . надпо¬ 
тужна, 

у. «танцмоиная — у. стаційва; 
у. телеграфная — у. телеграфна, 
у. талафоиная — у. телефонна; 
у. тоиораопрадалмтальная — у. 

стру моровпод ільча; 
у. трехмашиимал — у. трнмаши- 
нОва; 

у. трахфаамая — у. трифааОва; 

у. алантричааавя, атаиция — 

електрОвня; 

у. алактроеветительиая — у. 

електроосвітлювальна; 

у. електросиловая — електроси- 
лОвня. 

5303. Уатаиоаланммй (прибор, столб) _ 

поетАвлениа; 

у. (о мощности) — устанбвлении. 

5304. У становлять,-вить — установ¬ 

ляти, установити. 

5305. Установочний ( материал )—уста- 

новнйй, монтАмший. 

5306. Уотаноащик, монтер —установник 

(-ка), монтАр (-ра). 

5307. У отой— сто Ан (-нА). 

5308. Уотойчиаий (о роботе) — стій¬ 

кий, стан і вкйй; у. (о материа- 
ле) — витривАлий; 
устойчивооть (роботи ) — ітіи- 
кість (-кости); у. (материала) — 
витривалість (-лости). 

5309. Уотраиаиие (поврежд .) — усу- 

вАння, усунення. 

5310. Уотранаимий (о поврежд.) — усу¬ 

нутий. 

5311. Устраиять,-имть - ур упАтк, угу - 

нути. 

5312. Уотрамланиа < олектронов) — пори¬ 

вання. 

5313. Уотрамлятьоя —поривАтися. 

531). Уотройотао — злагода (Г.,Дрг); 

устрій (У., Тмч ., ДСТ .); стрій 
(У.); справа (У.); справ у ванн я 
(У.); порядок (УТмч.), уклад 
(Тмч.); урядження (ЛсФ .); опо¬ 
рядження (Рнд 

а. (процесе) — злагоджування ; у ., 
отроанма (передатчика, прибо¬ 
ра) — будбва (Рнд.); 

у. громкоговорящее — гучномов- 
ня; 

у. иамеритальноа—з. вимірча; 

у. наружноа — з. надвірна; 
у. охладитальноа — з. охолодна. 
остуднА; 

у. прадохранитальноа — з. за- 

хиснА; 

У. раопраделитальноа — 3. рОЗПО- 
ДІЛЬЧЯ; 

у. сигналиаационнов — 3. Гас- 
лівнА. 

5315. Уотуп — приступок (-пка). 

5316. Утаканиа, у тачка (тока) — виті- 

кАння, витік (-ку); 


Утекать — Фарадизації я синусои дальняя 
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Утанать, утачь — витікАти, вй- 
текти. 

Утемающий (ток) —витічнйй. 

Утеч на (тока) — вйтік (-ку) 
(ДСТ., Др.у, витікання (У., 
Тмч.); утічка (У., Тмч.); ви- 
втік (Рнд.); збіг (Рнд.); 
у. боковая— в. бічнйй; 
у. вторинная — в. вторйнний; 
у. иагиитиая — в. магнітний; 
у. первинная — в. первйнний; 
у. равномерная — в. рівномірний; 
у. распредаленная (не)равномер- 
мо — в. розподілений (не)рівно- 
мірно. 

Утилиаация ( знергии ) — викори¬ 
стовування, вйкористАнпл. 
Утилиаированиа — ВИКОрИСТбву- 
вання, використання. 
Утмлиаированнмй — використа¬ 
ний. _ . 

Утилиаировать —» використбву- 
вати, використати. 

Утомлаииа (дизлектрика) — (у)в- 
тбмлювання, (у)втбиления, 
(у)втбма. 

, Утомлаинмй — (у)втбмлении. 
Утомлявмьій — (у)втбмлюваний; 
у-мооть — (у)втАмлюваність (-но- 
сти). 

Утоилятьоя,-митьоя — ^втом¬ 
лятися, (у)втомитися. 

Утонаниа (нити) — тбншання. 
Утонятьоя.-иитьоя (о нити нока¬ 
ла) —тАншати, потАншати. 

, Утопламиа (контакта) — заглйб- 
лювання, заглиблення; 
у. (в жидкость) — зануряння, 
занурення. 


Утопленими (контакт, п/тбар) 
заглйблений; у. (в жидкость)- 
занурений. 

Утоплять,-пить,-оя — заглиблю¬ 
вати, заглибйти; у .(а жид кость) 
—занурювати, занурАти. 

Утрата (свойств )— стрАта. 

Утрачай ний — стрАчеяНи. 

у трачи аан ма, - р ага—-стрАчу ваННЯ, 

стрАчення. 

Утрачивать,-ратить,-ая— страчу¬ 
вати, стрАтити. 

Утюг *лактрмчаокнй — прАска 

електрична. _ 

Уход (за машинами) -— порання 
(машин); догляд (У ., Тмч.); на¬ 
гляд (У.); пильнування ( У .. 
Тмч.); старунок (У.). 

Ухудшатьоя — гіршати, погір¬ 
шати. ... 

Ухудшаниа (магн. свойств ) — гір¬ 
шання, погіршання. 

Учаотмоаий (пост, виключатвль > 
-ДІЛЬНИЧНИЙ. 

У часток (сети, линии) — діль- 
нйця (ДСТ., Др.); часть (У., 
Тмч.); частка (У.+ Тмч.); уча- 
сток (У., Тмч.); поділ (У.); 
уділ (У.); 

у. оболуживаеммй — д. обслужу¬ 
вана; 

у. освеїдаемий —д. освітлювана; 

у. лараиривающий .— Д. пере- 
кривнА; 

у. путавой — д. шляховА; 

у. оамоотоятальний — Д. неза- 
лбжна; 

у. телеграфний — д. телегрАфна; 

у. телефонний — д. телефбнна. 


5344. Фабрикация — фабрикАція, ви¬ 

робляння, вироблення. 

5345. Фабрично-аааодоиой (о нагруаке) 

—виробнАвий. 

5346. Фаддинг— фАдинг (-гу). 

5347. Фааж —фАаа; 

ф. больная — ф. попшбджена; 
ф. аопомогатальная — ф. допо- 
мічнА; 

ф. главйая - ф. головнА; 
ф. адороаая — ф. непошкбджена; 
ф. иоиусотванная, вопомогаталь- 
ная—ф. допомічнА; 
ф.'начальная — ф. початкова; 
ф. иааааамланная — ф. невзАм- 
лена; 

ф. иараадальная — ф. нерозділь¬ 
на; 

ф. перенапряжениая — ф. пере¬ 
напружена; 

ф. противоположиая — ф. проти- 
лАжна; 

ф. рааделеииая—ф. розділена. 


5348. Фаанмй.-аовий (провод, обмотка, 

указатель) —фазбвий. 

5349. Фааометр —- фазомАтер (-гра). 

5350. Факультативний аиаоа —- вибір- 

ЧИЙ ВЙКЛИК (-ку). 

5351. Фальшивий —фальшйвий; 

ф. коитроллар — посерАдній кон- 
трблер (-ра). 

5352. Фантом (для изм. рент.*луч.) — 

фантбм (-на); 

ф. алюммииеаий — ф. алюмінІЙ- 

ний. 

5353. Фарад(а); іагаб; Катай (п); 1а- 

гай(ш)—фарАд (-да); 

ф. маждународний — ф. міЖНа- 

рбдній. 

5354. Фарадея; Кагайау ’в; КагайаувсЬег; 

(йе) Рагайау (клетка, машина, 
сеть) — ФарадАївський. 

5355. Фарадиаация — фарадизАція; 

ф. оинуооидальная — ф. сйнусо- 
ІдАльна. 
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Фіцщдический — Фонометр 


Фоноплекс — Фронт пикатий 
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5357 

5358. 

5359 


5360. 

5361. 


5362. 

5363 


5364. 


5365. 

5366. 


5367. 

5368. 


(ток ) — фарадгіч- 


Фарадич 

ний. 

Фарадматр — ємностемір (-ра), 
фарадмбтер (-тра). 

Фарфор—порцеляна; 
ф. аобаатоамй — п. азбестбва: 

♦ • мягиий, ніжний — п. м’яка' 
ф. нормальний — п. нормальна; 
ф. твердий—п. тверді; 
ф. фриттовий — П. фрнтбва. 
Фарфоровий (патрон,ролик,коль- 

40 ) —порце.шнбвий. 

фасонний (О проволоче, меди) _ 

обрисбвий. 

Фанно — фаянс (-су). 

Форрариоа очетчик; Реггагі* гпе- 
іег; КеггагІ 82 йЬ 1 Ьрг (ш); сошо- 
Ьеиг (пі) Кеггагіз—Ферр&ріпп- 
ський лічйльпик (-ка). 
Фврромаг митний — задізомагнет- 
ний, феромагнітний. 
Фврропирит — ферошрит (-ту). 
Форрорегенератианмй (приемник) 
—фероре імперативний. 

Фвррофои — ферофбн /-на). 
Фибра —фібра; 
ф. балая—ф. б їла; 
ф. аулианиаированная — ф. вул- 
канізбвана; 

ф. красная—ф. червбнн. 


53С9. Фнгура—фігури; 

ф-рьі Кундта —ф-ри Кундтівські; 
ф. Лихтенберговьі—ф-рп аііхтен- 
ббргові, порошні; 
ф. злектричеоиие — ф. імі'ктрпчіїі. 
5370- Фидер живильник (-ка), фідер 

(-ра); 

ф. кольцееой ік., ф. КІЛЬЦб- 

вий; 

ф. обратньїй — ж., ф. зворбтний; 
ф. одиночний ж., ф. одинич¬ 

ний; 

ф. отаодящий Ж., ф. ВІДВІД* 

ний; 


ф. отсаоьіеающий — ж., ф. від- 
сиснйй: 

ф. отходящий — Ж., ф. відхід- 
нйй; 

ф. паралпельньїй — ж., ф. рівно¬ 
біжний; 

ф. питатальньїй—ф. ЖИВЙЛЬНиИ, 
живильник (-ка); 

ф. подводящий - ж., ф. ПІДВІД' 
ішй; 

ф. оериеоньїй ж., ф. низковйй; 

Ф. оложиьій ж., ф. складний; 

ф. еоединительньїй — ж., ф. злуч- 
нгїй. 


5371. Фмдарнмй — живильникбвий, фі¬ 

дерний. 

5372. Фикеаж — фіксаж (-жу) 

5373. Фикоировамие — фіксування, 

фіксбвання. 

5374. Фмкоироваиний — фіксбваний. 

5375. Фиисировать—фіксувати. 

5376. Фииоирующий — фіксувальний. 

5377. ФиктивииЙ (о длине) — уявний; 
ф-внооть — уйвність (-ности). 


5378 


5379 

5380 

5381 


5382. 

5383. 

5384. 

5385. 
5380. 

5387. 

5388. 

5389. 

5390. 

5391. 

5392. 

5393. 
5391. 

5395. 

5396. 

5397. 

5398. 

5399. 

5400. 


фм " ьт Р — Цідило (Г., КХС. У 
ФС-, Пул., Др.)\ фільтер (У.. 
ФС.,ДСТ.); цідилка (У ., КХС. 9 
ФС.,); дестилярня ( ФС.); 
ф. висцимовий — ц. віСЦИНОВО; 
ф. воздушний — ц. повітряне; 
ф. злектричеокий — ц. елек- 
трйчие. 

Фильтр-пресо — цідило нагнітнб, 
цідилогпіт (-та). 

Фильтрация (масла) — цідіння, 
ціджеиня. 

Фильтровамие— цідіння, ціджен- 
ня, проціджування, проці- 
дження. 

Фильтроеаммьій — проціджений. 
Фил ьтровать — проціджувати, 
процідйти. 

Фильтрующий ( контур, стекло )— 
ЦІДИЛЬНИЙ. 

Фитиль — Гніт (Гнбту). 

Фмтильньій 'електрод) — Гпотб— 
вий. 

Флаг сигнальний мйіївіі гас- 
-іівна. 

Флагонит — флагоніт (-ту). 
Фла(я)иец крЙСИ (крИС). 
Флемминга лампа - ФлбмміїїГІВ- 
ськи лямни. 

Флинтглао флінтглас (-су). 
Флуороскоп—флюпроекбп (-па); 
ф. складмой — ф. складений, 
флюнемвто ф.іюксметер (-Тра). 

Флюорвсценция — флюоресцен- 

ЦІЯ. 

Флюорвсцировать - фліООреску- 

нати. 

Флюорвсцирующий (.ікраи) -- 
ф. і юоресцеи ц ін п и іі. 

Фонометр — фокометр р (-тра). 
фонуо — фокус (-са): 
ф магмитньїй — ф. магнетиий. 
Фокусний (о лампи , расстоянии )— 
фокуобвий.. 

Фольга — фо.іія; фольга (У.); 

сухозлотиця ( Тмч.); 
ф. золотая— ф. золота; 
ф. опоаянная — ЦИНофблІЯ, ста- 
н»оль (-лю); 


ф. свинцовая — ф. олив япа; 
ф. серебрянная—ф. срібна. 

5401. Фольговий—фоЛІЙНИЙ. 

540^. Фонарньїй (столб) — ліхтарний. 

5403. Фонарщин-щица — ліхтарник 

(-ка), ліхт&рниця. 

5404. Фонарь — ліхт4р (-ря) (Г., ФС., 

ДСТ ., Др .); лихтарня (У., 
Тмч., ФС.); фи(о)нар (У., 
ФС.); 

ф. дуговой—д. луковйй; 

Ф- мачтовьій—л. щогловйЙ; 
ф. пароаоаиьій — л. паротягб- 
вий; 

ф. о пламенной дугой — л. з по¬ 
лум'яним луком; 
ф. оигнальньїй — л. гаслівпйй. 

5405. Фоничеокий ( вьіаов , сигнал) — 

гудковйЙ, фонічний. 

5406. Фонометр — фономбтер (-тра). 


5407. Фоноплеио, телегр. — фошшлбке 

(-СУ)- 

5408. Фоиопор — фонопбр (-ра). 

5409. Фоиотелеграмма — звукотелвгр4- 

ма, фоиотелегр4ма. 

5410. Фонофор — фонофбр (-ра). 

5411. Фонтанний (заземлитель) — водо¬ 

грійний. 

5412. Фора принцип; Раиге в; Раиге- 

ВСЙЄ9; (сіє) Раиге — Фбрів 
принцип (-пу) 

5413. Форма (лампи, електрода) — 

форма; 

ф. грушвобраамая — ф. грушку- 
вата; 

ф. литейная — ф. лив4рна; 
ф. половинчатая - ф. ПОЛОВЙНЧи- 

ста; 

ф. оинуооядальная - ф. синусо- 
їд4льна. 

5414. Формирование (злектродов) —фор¬ 

мування, формбвипня; 
ф. недоотаточное — ф. педост4тнє; 
ф. прерваниое—ф. нербрваие. 

5415. Формированньїй — формований. 
54 16. Формировать (акк. пласт.) —фор¬ 
мувати. • 

5417. Формировочньій,-мовочньій (ток, 
сосуд, робота) — формівнйй. 
54)8. Формовать—формувати. 

5419. Формула—фбрмула; 

ф. Томоона — ф. Томсбнова; 
ф. змпиричеокая — ф. емпірйчна. 

5420. Фьрмфантор — сучіїиник (-ка) 

фбрми кривбї. 

5421. Форпостний (телефон) — форпбе- 

ний. 

5422. Фосфорний—фосфорний; 

ф.-бронзовий (о проволоке) — фбс- 
форно-спижовйй. 

5423. Фоофореоценция — фосфоресцбн- 

ція. 

5424. Фото-гальваиографичеоний — 

фотогальванографічний. 

5425. Фото-гальванография — фото¬ 

гальванографія. 

5420. Фотогравюра—свІтлорнтйна, фо¬ 
тогравюра. 

5427. Фотографичеоиий — фотографіч¬ 

ний. 

5428. Фотометр — світломір (-ра), 

фотомбтер (-тра); 
ф.^актиничеекий — с., ф. акти¬ 
нічний; 

ф. Бунеена, наеновоиий — о , 
ф. Бунзенівський; 
ф. интвгрирующий — с., ф. інте¬ 
грувальний; 

ф. калориметричеокий — с., ф- 

калориметрйчпий; 

ф. контрастний — Є., ф. К0ИТра- 

стбвий; 

ф. магнитний — с., ф. магнітний; 

ф. мерцающий, мигающий — С., 

ф. мигшій; 

ф. равной яркооти — с., ф. рів¬ 
ної яскр4вости; 

ф. раооеивающий — Є., ф- роа- 

сівнгій; 


ф. оеленовий — с., ф. селенбВИЙ; 
ф. оиешимющмй — С., ф. ЗМІШУ" 

вальний; 

ф. теневой — с., ф. тіньовий; 
ф. уличний — С., ф. вуличний; 
ф. химичееиий — с., ф- хемічний; 
ф. шаровой — с., ф. кулйстнв; 
ф. злеитричеоимй — с., ф. елек¬ 
тричний. 

5429. Фото метри ровам не — світлом іт 

рЯІІИЯ, фотометр у ВЙ.ННЯ, фото- 
метрбвання. 

5430. Фотометрировать — світлом ірити. 

фотометрув&ти. 

5431. Фотометрический — свіТЛОМІр- 

чнй, фотометрйчний. 

5432. Фотометрия — світломіряння, 

фотометрія. 

5433. Фототелеграф — світлотелбгр&ф 

(-фа), фототелеграф (-фа). 

5434. Фототелеграфна — світлотеле- 

графін, фототелеграфія. 

5435. Фототелеграфний — світлотелв- 

гра<іний, фототелеграфний. 
5430. Фототелефои — світлотелефбн^І 
(-ва), фототелефбн (-на). 

5437. Фототелефония —■ світлотелефо- 

иія, фототелефоиія. 

5438. Фотогелефониий — світлотеле- 

фбнниЙ, фототелефбиний. 

5439. Фотоусилительиая лампа — СВІТ- 

лопідсильн& лямпа. 

5440. Фотофон — фотофбн (-на). 

5441. Фотофоииий — фотофбнний. 

5442. Фотохимичеоний (ток)* — світло 

хемічний, фотохемічний. 

5443. Фотохиммя — світлохбмія, фото- 

хбмія. 

5444. Фотозлектричеоний— світлоелек- 

трйчиий, фотоелектричний. 

5445. Фотозлеитричеотво — СВІТЛО- 

елбктрика, фотоелектрика. 

5446. Франклина.-новокий; Ргапкііп'а; 

КгапкііпасЬе; (сіє) Ргапкііп 
(ящик, доска, ток) — Фран- 
кл і пінський. 

5447. Франклииизация — франкліні- 

зація. 

5448. Франклимиаироаать — Франкліні- 

зув4ти. 

5449. Франилинометр — франкліномб- 

тер (-тра). 

5450. ФрезированниЙ (якорь) — фрезб- 

ваний. 

5451. Фрезироаать (якорь) — фреву- 

в4ти. 

5452. Фринциокимй [приеод, муфта)— 

тертьовйй. 

5453. Фриттовий фарфор — фритбва 

порцеляна. 

5454. Фронт (воля м)—пербд (-ду),фровт 

(-ту); 

Ф. волновой — п. хвильовйй; 
ф. ирутой — П. Крутгій; 
ф. отвеоной -Р- п.прямовйсний; 
ф. понятий, пологий — п. полб- 

жистий. 
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5455. Фумо і Роисаи 11; Коисаи ІІзсЬе; (гіе) 

Роисаиіі (шок, цепь) — Фукб- 

ВИЙ. 

5456. Фулакмт — фулаксйт (-ту). 


5450. Характер (аащити) — характер 

(-ру); 

прадупредительиий — х. за¬ 
стережний. 

5460. Характеристика — характерй- 

стика; 

ж. анешияя—х. збвнїшня; 
ж. анутреиняи — х. внутрішня; 
ж. динамичеоиая — х. динамічна; 
ж. иагруаочная — X. обтяжнбва; 
ж. регулироаочна* — х. регуля¬ 
ційна; 

ж. компаундная — х. компаундна; 
ж. отатичсокая — х. статйчна; 
ж. шунтоаая — х. узбічникбва. 

5461. Харантериетичееиий (о линии, дон¬ 

них) — характеристичний. 

5462. Характерний ( треск , кривая) — 

характеристичний. 

5463. Хаоот (изолят. крюка) — хвіст 

(хвост4); 

ж. еаершеиимй — х. зайбржений. 

5464. Хвоетовой—хвостовий. 

5465. Химичеоиий ( випрямитель ) — хе- 

мічний. 

5466. Хлопчатобумажиий (об иаоляции) 

—бавовняний. 

5467. Ход — хід (хбду) (Г., У., Тмч.у, 

хода (У., ЛР); хідня (У.); 
ходка (У.); поступ ( Тмч.)‘, біг 
( Тмч .); рух ( Тмч.)\ 

*. лередвижание ( коммутатора ) 
—пербсув (-ву); 
ж. мертвий — хід мбртвий; 
ж. неровний — х. нерівний; 

ж. меравномерний — х. нерівно¬ 
мірний; 

ж. неолокойний — а. неспокій¬ 
ний; 

ж. иеуотойчивий — х. нестійкий; 
ж. плавний — х. плавкйй; 
ж. подееммий—х. підзбмниЙ; 
ж. прямой (коммутатора) — перб- 
еув простолінійний; 
ж. равномерний — ХІД рівномір¬ 
ний; 

ж. ровиий—х. рівний; 

х. опокоЙний — х.. спокійний; 


5483. Цаат — кблір (-льору); Ц- (окра- 

ска )—барва; 

ц. сигнальний — к. гасловиа; 

Ц. яркий— к. яскравий. 

5484. Цаетиой,-мий ( слеш, лампа) 

кольорбвий. 


5457. ФулакеитоаиЙ — фулакситбвий. 1 

5458. Фура кабельная — хура жильви- 

кбва, каблбва. 


ж. уетойчивий — х. СТІЙКЙЙ; 
ж. холоотой —х. яловий; 
ж. шумний —х. шумкйй. 

5468. Ходовой (о положений контрол¬ 

юй ра) — ходовйй. 

5469. Холодноломкий (о металле )— хо- 

лодноламкйй. 

5470. Холодний — холбдний. 

5471. Холоотой {ход) — Яловий; 

ж. контакт — нероббча дбтичка. 

5472. Холщеаий (о прокладне) — полот- 

нЯний. 

5473. Хомут '(на изоляторе) — вірв&нт 

(-та), хомут (-т4); 
ж. іамимной — в. затискний; 
ж. подваоиий — в. почшнйй; 
х. лредохранительний — в. за¬ 
побіжний; 

х. проволочний — в. дротяний; 
х. униаероальнмй — в. універ¬ 
сальний. 

5474. Хомутик (уголька) — вірвйнтик 

(-ка). 

5475. Хордовая обмотка — тятйвна бб- 

витка. 

5476. Хороший (контакт, проводник )— 

дббрий; 

хорошо проводящий —дббре про¬ 
відний. 

5477. Храповик, храпово» колеоо — аа- 

скочннк (-к4), заскочкбве кб- 
лесо. і 

5478. Храповой (о колесе) — заскочісб- 

виїі. 

5479. ХроматичеоииЙ ( стекло , свет) — 

хроматичний. 

5480. Хроморадиоматр — хроморадіо- 

мбтер (-тра). 

5481. Хронограф, хроиоокоп — хронб- 

граф (-фа); 

я. електричаский — електрохро- 
нбграф (-фа). 

5482. Хрупкмй (нзол. матер) — крих¬ 

кий; 

ж. , ломиий —ламкий; 

хрупиооть — крихкість (-кости); 

ж., ПОМКООТЬ—л 4м кість (-кости). 


ц 

5485. Цаетноать (окрашенность слеша, 

— ббрвність (-ности). 

5486. Цілий (прмод) — цілий; 
ц-ЛООТЬ — цілість (-лости). 

5487. Цальний (полюс, станина) су¬ 

цільний; 


Цельно-тянугаД — Цяякование 
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ц..тяи»тий (об опоре)— суцільно- 

ТЯІ'НвНИЙ. ПЙМЯИ- 

5489. Цммитация (цаоля т.) — Цвмвв 

т&ція. цементування; 
ч. алактричі.иая — Ц. електрична. 

5490. Цементний [бак, трубка ) Н 

ментбвий. , . 

5491. Центр <« аг РУ а,ш) "‘^ Н ^Й ) го 

ц. нагруеии оетм — Ц. мережного 

обтЯження; 

ц. пктаикя — Ц. живленім; 

ц. питающий, пктатальиий — Ц. 

живйльиий; 

ц. потрібліния — ц. споживання, 
ц. раопрадалнтвльиий — ‘Д- 

подільчий; 

ц. оитоіой — ц. світловий.__ 

5402. Ціитралиіациоиинй (л ост) 
це нтрал ізаційний. 

5498 Ц«итрали,вция (стре.юк, с ^ гиа ~ 

° лов а т. д.) —централізація. 

ц. (управлений) — зосереджу 

вакия, зосередження;. _ 

ц міхіничюная — ц. механічна, 
ц. оилоївя—ц. силові. 

5494 Цінтріпиюіанммй (семафор, 

0494 ' стрелкп) - централ.збваний 

ц. (об управлений) — зосе¬ 
реджений . 

5495. Центральний (о батареє, еозбі/- 

жОении) — центральний, 

і 4 їлаитричеоная отаиция ЦЄН- 
’ трбльна електрбвня. 

5496. Ціитрнрованиі — центрув&ння, 

центрбваїшя. 

5497. Центркроааиний — центрбваний. 
5498 Цаитркровать (якоря) центрувати. 
Цу1‘ Центр обенжий (авонок, руоильник, 

5 ' насос) — відосередкбвий, 

ц-жнооть — відосередковість (-ВО- 

5599 ЦалноЙ (о модніш, обмотке, под- 
всске) — танцю говин. 

5591. цопочка (угледержателя) — лан- 

цюжбк (-жка). -і я нііюг 

5592. 

*р>- 1,еп{ І;у фс г£ ет %сг: 

- к * ло 

(ФС., Др-У, пасмо (Рив.); петля 
ц анутріиияя - к. внутрішнє; 

ц.анГшняя - вбвнішне, 

ц. аоідушно-нсалч.ная — к. оо- 

вітряно-залізне; 

ц. вторинная - К ' 11 к * и[льва- 

ц. гальааиичвокая к - 

глевкая _ к. головні; 

Ц- глевкая __ к б лиска* 

ц . громоотводная 

вичникбве, петбк- 

ч . детектора,-торная — детек 

■ — к - запально; 

іамниутая - к. збмкнене 

ц. кааекотацконариая - к. квави 

стаціонЯрне; 


Ц комаидиая — к. керівнб; 

ці коицаитрациоинвя — к. кон¬ 
центраційне; 

ц. ламповая — к. лямлбв, 

Ц. магнктная — К. магпбтвм, 

ц магиктоалактричаокая к.маг- 

ц ^ляр Р иГ ; - К. молеку- 

ц , ^' г Р р Н . Є . ; .т.пьн« — к. нагрівнб; 
ц! н.полн.я - к. непбвне 
ц Н.отационарная — К. НвСТа 

ц ГГч- - ланціЬг за- 
™^н« - ь. відгалу- 

Ц. пвранчная — К. первинне; 
ц. полная —к. Пбвне, ППЯЙ- 

ц. приємная, радио — «• прнИ 

ц. рееоиирующвя — К. рвзона 

Ц. ральооаая - к. через рбйку; 
ц олотмая - к. складні, 
ц тока — к. струмовб; 

ц улраапаиии, «оианпная — К. 

и ^Г.-т.„ьна--й,Угам.внб; 
ц шунтоаая - К. узб.ЧНИКбве, 
ц інаивалантная — к. рівновбрт 
не, еквівалбнтне; 
ц. .лантрнчаоная — В. електрич 

4 .пактроотатичаоная — В. ЄЛЄК- 

ц .; р ;;г™-инуть _ к . звірові,- 

МК1КТИ . , V 

5503 Цикл (намагничив.) — цикл (-ЛУ1- 
5594 Цинличаоний (о намагничив.) 

циклічний. , _ 

5505. Цилинпр (« елементах) — цилш- 
дер (*ДР^)* вібло, 

ц. глиняний — Ц. ГЛ ^ НЯНИЙ :’_ К А. 

Ц. градукрованний — Ц. поділкб- 

ц. к«чо6натий — Ц. жолобча¬ 
стий; , „ 

ц."модний — Ц. МІДНИЙ, 

ц.'пераилючающкй — Ц. пере¬ 
мичний; 

ц пуоковой — Ц. пусковйй, 

Ц. рагиотрируниций — Ц. реестрів- 

ц. угольиий — Ц. вуглйНИЙ, 
ц . циико.мй — ц. цинкбвий; 
ц. шамотний -Ц. шамотбвий; 
ц. шороховатий — Ц. шершавий. 

5506. Цклнкдр мчав кий (реостат, 
ключатель, обмотка) — цилін¬ 
дричний; 

5507. Цинк — цйнк (*ку); 
ц. понриеаикв — цинкування; 

ц. покришать,-рить—цинкувЯтн; 
ц . покритий—цинкбваний. 

5508. Цкнкоааниа —цинкування, ЦИН- 

кбвання. 
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559?- М-мномнимв — цинкбваний. 
5510. Циниоаать — цинкувати. 

«>зі1. Цинковий (аккумулятор, палоч- 
.ш ка ’ бетла ) - ЦИНКОВИЙ. 

5512. Цирконовая нить (в лампс) _ 

цирконбва волосини. 

5513. Цириуляторнмй (злектр. злемент) 

~ -обігбвий. 

Чирнупяцмонньїй (ток)—обіжнйй. 
5515. Мнряуляция (масла, тока) — 
ббіг(-гу). 

55 ІЬ. Циферблат (в счетчикпх и Ьр. 

приб .)—циферблАт (-ту). 

5517. Цифра — цйфра; 

ц. амоиакиаающая — ц.вискочиа; 


5520. Чао-саеча — свічко-годгіна. 

оо21. Чаооаой (относ. ковремеїш, мощ- 
ность) — годинний; ч. ( относ. 
к часам, механизм) — годин¬ 
никовий. 

5522. Чаотица —чАстка; 

>г.»о магммти * я — ч. магнетна. 

оо23. Частинний (промажуток, осве- 
щение, шаг) — часткбвий; 

і. аторой шаг (обмотки), парад¬ 
ний шаг передній ступінь 
(-пеня); 

і. парвмй шаг, задний шаг ( об- 

мотки) —задній ступінь (-пені*). 

5о^1. Чаотний (о телеграмме, уста- 
новке) — приватний. 

оо*5. Чаотота — частота (ЛсФ.); ча¬ 
стість (У., Тмч.); 
ч. акуотичаокая — ч. акустична, 
слухова; 

ч. биания— ч. биття; 
ч. бойовая (воли) —ч. бічна; 
ч. большая —ч. велика; 
ч. високая—ч. висбка; 
ч. гармоиичаокал —ч. гармонічна; 
ч. малая— ч. малА; 
ч. ниакая— ч. низька; 

Ч. основная ( воли) — ч, основні; 
ч. переносе— ч. перенесення; 
ч. ооботаенная—ч. влАсиа. 

552Н. Чаототомар — частотомір (-ра); 
ч. контрольний — Ч. КОНТрбль- 
ниїі; 

і. злектроеауиоаой — ч. елекгро- 
звуковйй. 

5527. Чаоть — частина; 

ч. вертикальная (антінни) — 
ч. прямовисна; 

ч. глухая (обтюратора) — ч. не¬ 
прозора; 

ч. длинноволновая — ч. довго¬ 
хвильова ; 

ч. индуктируемая — ч. індукту- 
вАна, підіндуктнвна; 
ч. индуктирующая — ч. індукту- 
вАльна; 

•*. контактная — ч. дотичкбва; 
иороткоаолкосая — ч. коротко- 
хвильовА; 


ц. переоиакивающая — ц. пере- 
скочна. 

§®ї®' Мифро.мй (бланк) — цифйрний. 

5519. Цоколь —- сбкель (-кля); [призьба 
(гір )]; ц. (в лампе) — огузка; 

Ц. декоративний — с. оздобний, 
декоративний; 

ц. Сименоа — о. Сіменсшсьіса; 

ц. Томоои-Гауотона — о. Томсбн- 
Гаустбнівська; 

ч. Фарфоровий — о. порцелянб- 
ва; 

ц. штьжовой — 0 . устримна; 

ц. Здиоона — О. Едісбнівська. 


ч. легкоплавкая — ч. .іегкотопка; 
ч. литая — ч. лити, виливана; 
ч. лобовая ( обмотки ) — ч. гузи- 
рева; 

ч. надземная - ч. надземна; 

ч. полвремвиио-осввщаемая — ч . 

навперемінку освітлювана; 
ч. тавровая (для труб) трояк 
і-кА); 

•». токонеоущая — «трч'мовід 
(-воду); 

ч. торцевая (обмотки)— бік (боку) 
гузирбвий. 

5528. Часи — годинник (-ка); 

ч. оимпатичеокив вторичнив — 

електрогодинник нідкербваний; 
ч. алеитричеомие — ^лвктрогодйн- 
ник (-ки); 

ч. з. маятнкковьіе — <*. маятникб- 
вий; 

ч. з. первичиие - ц. керівний; 

ч. злектролитичеокие — г. елек- 
тролітйчнин. 

5529. Чатертон — чатертбп (-ну); 

ч.-компаунд — ч.-компаунд (-ду). 
о530. Чатертоновокая мастика — чатор- 
тбнівське мастиво. 

5531. Чашечка —чАшечка; 

ч. детектора,-риая— ч.дотекторбва. 

5532. Чашеобрааиий (рефлектор ) — 

чашкувАтии. 

5533. Чашечний (злемент) — чашко¬ 

вий. 

553 4. Чашка (в з лементах, батареях )— 
чАшка; 

ч. бокалообразная - ч. келеху- 
вата; 

-і. нонусообразная — н. лійку¬ 
вата; 

ч. нубкообразнаї — ч. келеху- 
вАта; 

ч. сточная — ч. етічнА. 

5535. Чоредоаамие ( полюсов) —• чергу- 

вАннр, чергбвання. 

5536. Черсдоаатьея-— чергуватися. 

5537. Чородующийоя (о полюсах) —чер- 

гівнйй, почербжний. 

5538. Чвриила (телегр .)—атрамбнт (-ту); 
н. масляние— а. олійний. 


Чернильница — Шарнирннн 
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5539. Чернильница (для краски) —кала- 

мАрчик (-чика). 

5540. Чериопишущий (аппарат) — фар- 

бопйсний. 

5541. Чаримй (занавес) —чбряиЙ. 

5542. Чернь платиновая — чорнинА 

платинбва. 

5543. Черга (в телегр.) — риса; 

ч. дробнвя, мелкая — р. дрібнА; 
ч. отделительная — р. віддільнА. 

5544. Чертеж—рисунок (-яка). 

5545. Чертить—рисувАти. 

5546. Четверть (периода) —чвбрть (-ти).”' 

5547. Четиий (об изображении , передане ) 

—вирАзний; 

ч-кость — вирАзність (-ности). 

5548. Четиообрааиая молиия — нами¬ 

сту в Ата блискавка. 

5549. Четирехноитаитиий (коммуто 

тор) — чотиридотичкбвий. 

5550. Четирехиратний (аппарат) — чо- 

тирикрАтнии; 

ч-тнооть — чотирикрАтність (-но¬ 
сти). 

5551. Четирехполюсимй (о динамо-ма¬ 

шин е) — чотириполюсбвий. 

5552. Четирехпроводнмй (о системе) — 

чотирипроводбвиЙ. 

5553. Четирехфаеиий—чотирифаабвиЙ. 

5554. Четирехчаотичиий ( изолнтор )— 

чотиричастковин. 

5555- Четирехелектродний (о лапе ) — 
чотириелектродний. 

5556. Четмрехзлементиий ( усилитель) 

чотириелементовий. 

5557. Чехол (телеіфона) — покрівбць 

(-вця); 


ч. меднмй — п. мідний; 
ч. шел новий — п. шовковий. 

5558. Чешуйчатмй (графит) — луску- 

вАтий. 

5559. Численний (і пример ) — число^Я. 

5560. Чиоло —числб; 

ч. иаивигоднейшее — ч. найко¬ 
рисніше; 

ч. передаточнеє — ч. нередАтне; 
ч. проиицаемооти — сучйнник 
(-ка) пронйкливостн. 

5561. Числоаой ( телегр. знак)—число 

вий. 

5562. Чистилиа — чистилка. 

5563. Чистильщии ( пластин ) — чистій 

(-тій). 

5564. Чистить (коллектор, контакт )— 

чйстити. 

5565. Чистка —чищення. 

5566. Чистота ( передачи ) —чистотА. 

5567. Чистий —чйстий. 

5568. Читать тслеграмму — читАти теле¬ 

граму. 

5509. Чрезмерньїй (о нагрузке) — над¬ 
мірний; 

ч-ность — надмірність (-ности). 

5570. Чувотвитальний (о точке детек¬ 

тора) —чутливий; 

Ч-ИОСТЬ — чутлйвість (-вости). 

5572. Чугунний (о ванне ) — чавунний. 

5573. Чулочная тмаиь (в сетках) —плб- 

тена тканина. 

5571. Чурка (для оттяжек) — цурпа¬ 

лок (-лка); 

деревинная — ц. дерев’яний. 


ш 


5575. Шаблон (обмотки) — мбдло; 

ш. в виде номииц — м. пожицю- 
вАте; 

ш. деревинний — м. дерев’йне. 

5576. Шаблонний (об обмотке) — мод- 

лбвий. 

5577. Шаг ( обмотки ) — ступінь(-пенй) 

(Г., У., Тмч); ступа (У., 
Тмч.); ступня (У.); поступ 
(У., Др.); крок (У., Тмч.); 
перебіг (Ск.); 

ш. аторой чаотичний, породний— 

с. передній’ 
ш. задний —с Адній; 
ш. иамерительиий — С- виді і р- 
чий; 

ш. передиИЙ — с. передній; 
ш. лолний —с. повний; 

ш. результирующий, лолний — 

с. пбвний; 

• ш. орсдний — с. пересічний; 

ш. укороченний — С. прикорбче- 
ний; 

ш. частинний — с. часткбвий; 

ш. ч. аторой, породний — с. пе¬ 
редній; 

ш. ч. первьій, задний — с. задній. 


5578. Шамотний цилиндр (в злементат 

—шамотбвий циліидер (-дра). 

5579. Шапка (колпак на сталбс) — 

шАпка; 

ш. предохран ител ьная — Ш. за¬ 
хисна. 

5580. Шар — куля; ш. (колпак стека. 

для ламп, фонарей) —бАнька; 
иі. висячий — б. виснА; 
ш. ламповий — б. лямпбва; 
ш. огненний — к. вогневА; 
ш. предокраиитепьмий — к. за- 
хиснА. 

5581. Шарик (розрядника, ударника) — 

кулька (У., Тмч., ФС., ДСТ.)\ 
опар (У.); банька (Тмч.); ку- 
льочка (ФС .); 

ш. пробковий — к. коркбва; 
ш. раз ряднина — к. виснажни- 
кбва. 

5582. Шариковий ( подшшишк ) — куль- 

ковйй. 

5583. Шариир—сустАв (-ва). 

5584. Шариирний (изолятор, щетко- 

держатель, злетромагнит ) _ 

сустАвний. 
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Щнроьидиьій - Шлем для зашити 


Шароаияний ( коїЮуктор , лампа) 

-- и „ —кулйстии. ' 

3386. Ш.роаой к У1 ьовй„;ш. (шаровий- 
нии. фотометр, якорь) — ку¬ 
лястий. н ' у 

“Т° бР *; иМв - кулястий; 
0588. Шахмат^вбіїааноа^раопопоиии^іа 

ішийцею.' ГЮЗМІЩЄННІ[ ша - 
з58Й. Шахта—шйхта; 

ш. пролааная для набвлай — П0 Л. 

каб°йвии' ЗКа) жиі ьник6вий, 
ззйО. ^^.- =В 0Ш0 ЄЛЬ , овввщв- 

зз*И ш.." й “Г а а шахт 4рсьі;а лямпа. 

81. Шаайцароний иоммутатор —швай- 

,- >ч ., ш.2 / Ьки " комутатор (-п а ). 

а " “ Ів “ ка ізолятора) _ ІШ 1 и І ка ’. 
і,чі мі пная — ж- впускні. 

ьТ,п‘Г. На (0ЛЯ по ' ,веса ) —шовко- 
0584. Шалноаьій (абажур, имляиин) - 
.. , шовкбпий. 
зз8з. Шаллан—шелак (-ку)- 

ш. яокрьіваниа — шелокувАпня; 
ш лонрьівать — шелакувати; 

5586 ш„Г° крь,ть ' и — ^поЛие.іакований. 
3386. Шаллановьій—щелакйвий 
з3 8,, Ш.ро«о.ать,й (коллектор) - щер- 

5548 м,'ЛТ к Т Ш‘‘Рш5пісті. (-пости). 
зз88. Шерстяная шнур _ вовийний 
шнур (.ра). 

зз8'8. Шаот _ асордйпа (Г.. у., Тмч., 
ДСі .), тичина У.>. тичка 
исТу'" Жер0ка <•'ялина 

ш. иаолированньїй — , аоль6 . 
вана; 

ш. лривмньїй ( громоотвоОа) л» 

приимільна; 

ш окладной (оля включ, в про- 
в° 0 ) — ж. складна. 
оЬОО. Шести гран НЬІЙ (о Проволоке , клем- 
ме ) — шостигранчістии; 
ш-ннооть — шостигранчістість 
(-тости;. 

5601. Шаотииииутньїй ечвтчин—шості,- 
, хвилинний лічгільник (-ка). 

оои~. Шеотиугольньїй (о расположении 
= ... провоО.) — шестикутним. 

□ЬОті. Шести.’Ьаанмй (ток, система ) _ 

шости фазовим; 

ш-аиость — июстифазбвість (-ве¬ 
сти). 

5604. Шина — шина (Г., У., Тмч 
Пул., ДСТ., Др.); 
ш. модная - ш. мідна; 

ш. ооветительная — ш. ОСВІТЛЮ- 
вальна; 

ш. отрицательная - ш . міну- 
сбва; 

ш. питательная — ш. живильна; 

ш. положительная - щ. нлюсбва; 
ш. распределительная — ш. роз¬ 
подільча; 

иі. силовая — ш силові; 


ш оинхрониаации — ш . еннхро- 
нізацтна; 

ш ооаГияитап!!*" ~ Ш - зСІ Р ча . 
" иительная — ш. злучні; 

ш. трансферная — ш. трансферна- 

Ш ГГь1ш Т -- 

з605. Шинний (изолятор, желе зо, _ 
шиновйй. 

0006 . Шиновержатель — шинотримйч 

5607. Шипение (вольт, ауеи) — С и- 
чіння. 

^ллл' Шип « т й—СИЧЙТИ. 

5609. Ширина (пкна. просвета) — ши¬ 
рина; 

5610 ш1 РИМ °”' “ ШИ Р“ Н У—завширшки. 
6610. Ширма — параван (-па); 

ш. защитительная (от врвдн дей- 
ствия рент, луч.) — хистбк 
(-сткі); 

ш. непрозрачная—п. НепрОВбриЙ; 

ш. флюоресцируюидая — п . флю- 

оресцеидіннни: 

ш. злєитричесиая - и «мектрЙЧ- 
нии. к 

5611. Широковещание — радіомбвлен- 
н я; 

І > IV. однов Р вм »«нов — р. одночасне. 

56К. Широковещател ьньїй — радіомбв- 
нии; 

“ станция — радіомовнії. 

оЬІ^. Широкоюбочньїй (изолятор) _ 

широкоострішкбвин. 

оЬП. Шифер - шифер (.р\ |; 

Ш. полированньїй ш . поліро¬ 
ваний: 

-Ні- IV. слюдяной — Ш. .ІосіІЯКОВШІ. 

оЬІа. Шиферньїй (о доске. пане.іи) _ 

ШИферІІИИ. 

5616. Шифрований (телеграммьі) —шиф- 
РУвап.ін, шифрбвяиня. 

561 1 Шифрованньїй (о те.іеграмме) — 
шифрованим. 

5618. Шифровать -- шифрувати. 

о619. Шкала ( прибора) — гнала; 

ш. зеркальная — с. люстрові. 

56^0. Шиаф—шахва; 

ш батарейний-—-ш. йлтерійна; 

ш. дождевой (Оля испьіталий) — 
ш. Дощова; 

ш. коммутационньїй — ш. комута¬ 
ційна. 

ш. модуляционньїй — Ш. Модуля¬ 
ційна: 

ш. распределительньїй — ш. роз¬ 
подільча; 

ш. отенной — ш. настінна; 

ш. сушильний (для кабелей) — 
сушарня. 

5621. Шкафообразньїй- шахвувітигі. 

5622. Школьний (гальванометр) — 

шкільний. 

5623. Шламм—шлям (-му); 

ш. анодний — ш . анодний. 

5624. Шлейф, петля (кривой) — петля. 

5625. Шлем, щит—шолбм (-ма); 

ш. для аащигьі (арения) — ш. за¬ 
хисний. 


ІШифовальньш — Штьірь 
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5626. Шлифовальньїй (станок )'—шліфу¬ 

вальний. 

5627. Шлифовальная , гальв. — шліфу¬ 

вальня. 

5628. Шлифование — шліфування, шлі¬ 

фування. 

5629. Шлифовать — шліфувати. 
5629а. Шлямбур — муропроббець (-бій¬ 
ця). 

5630. Шляпкв —шнпочка; 

ш . агатовая — ш. агатова; 
ш. желевная — ш. залізна. 

5631. Шнур—шнур (-ра) (Г., У., Др .); 

ш , шнурои (веревка) ■ — швбр- 
ка (Г.); 

ш. асбеотовьій — ш. азбестовий; 
ш. бронироаанньїй — ш. панцерб- 

вашш; 

ш. витой— ш. кручений; 
ш. водонепроницаемий — Ш. ВОД0- 

непроникливий; 
ш. двойной — ш. подвійний; 
ш. заводокой — ш. виробнбвии; 
ш. на бити — ш. сухозлітний; 
ш. каучуковий — ш. кавчукбвии; 
ш. круглий — ш. круглий; 

Ш. многожильньїй — ш. много- 
жй.іьнин; 

ш. налравлнющий (для Оуговьиг 
ламп) - - ш. напрямний; 
ш. натяжной .— ш. иатяжшш; 
ш. иепроникаемьій, водонепрони- 

цаемьій — ш. водонепрошік- 
.імвіні; 

ш. одножильний — ш. одножиль- 
пип; 

ш. опроомьій щ. запнтпйй; 
ш. питательньїй — Ш. ЖИВЙЛЬ- 
нин; 

ш. подвеонои - ш. ночіпнйй; 

ш. токолодводящий — Ш. струмо- 
підвіднйп; 

ш. тройной - - ш. потрійний; 

ш. хлопчатобумажньїй — ш. ба- 

вовнйпий; 

ш. шеротяной — ш. вовняний; 
ш. злеитричеоний НІ. глектрЙЧ- 
НІІІ1. 

5632. Шнуровой - іинуревйи; 

ш., веревочньій ( бандаж . обвязка) 
шворковйи. 

5633. Шиурокрутильиьій (станок) — 

шнурокрутний. 

5634. Шорох (в телефоне) — шамотіння. 

5635. Шпагатная, оотоаая кату ці на — 

стільникова шпуля. 

5636. Шпилька (« иках чзолятири) — 

кілочок (.-чка). 

5637. Шпилькообрааний ( магнит ) — 

шпилькуватая. 

5638. Шпиндель— шпіндель (-для). 

5639. Шпиндельний ( коммутатор ) — 

шпіпдельшій. 

5640. Шрифт, те леєр. - шрифт (-ту); 
ш. волнообрааоьій — ш. хвилю- 

вітий; 

ш. магнитньїй — ш. магнітний; 
ш. Мейера — ш. Мбєрівський; 
ш. Морзе мі. Мбрзівський; 


л. неявний — ш. невирізний; 
л. печатний—-ш . друкірський; 
ш. пружинящий *— ш. пружини¬ 
стий; 

Ш. Зотьена — ш. ЕстьбНІВСЬКИЙе 

5641. Штабик (лампи накал.) — шті- 

бик (-ка). 

5642. Штампованний (о динаможестиу 

—штампований. 

5643. Штамповвть —штампувіти. 

5644. Штанга — штіпга; ш. (в громо- 

отводе) — жердина, тичка. 

5645. Штатив —стоячбк (-чкі), штатив 

(-ва). 

5646. Штвловль; ріш^; біескег(Г); Іісііе(1 

[сіє сопіопсісиг] — прйтичка; 
закілок (РнО .)\штепсель(ДСТ .); 
затичка ( ФС.); 

ш. аиаивной — ц. виклична; 
ш. глухой — п. сліпі; 
ш. двухрожиовий — ц. дворіж- 
кбва; 

ш. контактний — п. дотичкова; 
ш. легкоплавкий — п. легко- 
ТОПКс*, 

ш. опроень й — її. ланитиі; 

Ш. отвлтимй — н. відповідні, 
відказбва; 

ш. переотавной — п. переставні; 

ш. предохраиительньїй — її. за¬ 
побіжна; 

ш . пружинящий — п. пружи¬ 
ниста; 

ш. соединительний — п. злучіїа; 
ш. трехконтантнмй — п. тридо- 
тичкова; 

Ш. ШТЬІНОВОЙ — ц. пристромпі. 

5647. Штепсельний ( виключатель , пат¬ 

рон, гнездо) — притичині,ии. 

5648. Штифт —шпеник (-ка) (Г., Др.); 

цвяшок (У.); гвіздок (У.); гвіз¬ 
дочок (У.); штифт (Тмч.); іьо- 
ник (Ар.)-. 

ш. арретировочний. аадерживаю- 

щий -- ш. затримнгій; 

ш. контактний —• ш. ДОТіїчкбвии; 
ш. металл ичес кий — ні. метале¬ 
вий; 

ш. направляющий - Ш. Напрям- 

нйи; 

ш. проталнивающий — щ. нро- 

штовхніін; 

ш. пружинний, пружинящий — 

ш. пружиншш; 
ш. упорний— ш. упорним; 
ш. установочний— ш. у станинним; 
ш. штепсельний — ці. притичкб- 
вий. 

5649. Штора (фототех.) запона; 

ш. навертиаающаяоя — роліта; 
ш. белая — з. біла. 

5650. Штрнховатий (о с.гюде) — риску- 

вітиіі; 

ш-тооть —рискуьітість (-тости). 
56:51. Штиковой штепсель— нристром- 
ні прйтичка. 

5652. Штиревой (изолятор) — шниньо- 

вйй. 

5653. Штирь — шпинь (-и.ч); 
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Штьірь изоляторньш — Щиток групповой 


ш. маоляторимй — ш. ізолятор¬ 
ний, 

ш. и. пряиой— ш. і. прямий* 
Шум (в микрофоне, маииіне ) — 
шум (-му); 

ш. «радний, паразитичеоиий (в те¬ 
лефоне) — ш. шкідлйвий; 
ш. побочиий, повтором ний — і»д. 
сторбнній. 

5655. Шумний — шумний, шумкий. 

5656. Шумоглушитель — відіІіУмник 

в _. (-ка). 

56.7. Шунт; аЬипІ N656080611188(111); 

сіегіуаііоо (0. війті (т) — 
узбічник (-ка); 


ш. длимимй — у. дбвгий; 
ш. короткий — у. короткий, 
ш. магнитмий — у. магнбтний. 
5658. Шуитироваммо — узббчування. 
узббчення. 

3659. Шуитированиий (о релз ) — узбб- 
чений. 

5660. Шуитироаать —узббчуваги, узбб- 

чити. 

5661. Шунтовой,-вий (возбудитель, дви- 

гатель, регулятор )— узбічни- 
кбвий. 

5662. Шунтомар — узбічникомір (-ра). 


5663. Щака (котушки )— щок4; 

цаим контантииа — щблепи ДО¬ 
ТИЧНІ. 

5661. Щалааой (токоприе.нник) — щі- 

ЛНННИЙ^ 

5665. Щал очний (аккумулятор, рас- 

твор ) — лужний. 

5666. Щалчни ( при радиоприеме) — ло¬ 

поті! я. 

5667. Щатма (для динамо, — щітка 

(Г., У., Тмч ., ДСТ., Др., ФС.У, 
щ. брусковая— щ. брускбва, 

щ. аопомогатальмая — щ. допо- 

мічн4; 

щ. главная —щ. головн4; 

щ. дополнитальная — щ. Д0ДЗТ- 

кбва; 

щ. аапаоная— ш. запасн4; 

Щ. наоательно-прилагающая — Щ. 

дотйчно-приляжнб; 
щ. иоллаиторная— -щ. комутатор¬ 
на; 

Ц. нольцавая, нольцеобразная — 

щ. кільцювати; 

щ. контактная —щ. дотичкбва; 
щ. лиотовая -щ. аркушбва; 
щ. модная —щ. мідна; 

ід. медмо-у гол ьная — щ. мідно- 
вугляна; 

щ. Морди —щ. Мбрдівська ; 

щони одиоиманнма — щбки одно¬ 
йменні; 

щ. омаднамная —щ. поміднена; 
щ. отрицательная —іц. мінусбва; 
щ. парадаточная —щ. передатна; 
щ. платанная —щ. плбтена; 
щ. подаижная— щ. рухбма; 
щ. положитальмая - щ. плюсова; 
щ. проволочная —щ. дротян4; 
щ. пружинячая —щ. пружиниста; 
щ рад наявная —щ. радійльна; 
щ«ии рааиоименние— щбки різно- 
ймбнні; 

щ. раадоланиая —щ. поділена; 


щ. ручная—щ. ручн4; 

щ. онольаящая—щ. ковзна; 
щ. олоистая—щ. шарові; 
щ. ообирательная-—щ. збірча; 
щ. угольная—щ. вугляна; 
щ. шлифоаалвная —Щ.шдіфу- 
вйльна; 

Щ. злактродная — щ. електрбдна. 

5668. Щоткодаржаталв—щітнйіс (-к4); 

щ. рвакциониьій — щ. реакцій¬ 
ний; 

щ. тройной—щ. потрійний; 

Щ шарииримй— Щ. сустбвний. 

5669. Щоточний (суппорт) — щітко¬ 

вий. 

5670. Щмпаиная слюда - скубаний лос- 

няк (-ку). 

5671. Щилци-щипці (-ців). 

5672. Щит (мотора) — щит (-та) (Г., 
У.. Тмч., Др.) ; заслона (Тмч.); 
заст у па (Тмч . ); зат ула ( Тмч .); 
заставка (Др.); 

щ. (сигнализации) —таблиця; 
щ.,шлем (для защити зрения ) — 
шолбм (-ма); 
щ. бокоаой—щ. бічний; 
щ. ладний—щ. задній; 
щ. лобовой—щ. лобовий; 
щ. нелрозрачньїй — щ. непрозо¬ 
рий; 

щ. парадний— щ. передній; 

щ. подиіипниковмй — щ. валь- 
нйчний; 

щ раопрадалиталвний — розпо¬ 
дільник головний, щит розпо¬ 
дільчий; 

щ. оигналвний — таблиця гас- 
лівн4. 

73. Щитовой (подишпник, осто-У — 
щитовйй; 

щ. (о щите сигнальном) — таб¬ 
личний. 

74. Щиток—щитбк (-тк4); 
щ. групповой—ід. груповий. 
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а 

5675. Збонит- ебоніт (-ту). 

5676. Збонитоаий (изолятор , раковина, 

трубка) —ебонітбвий. 

5677. Збурим—ебурйна. 

5678. Збуриновмй—ебуршібвий. 

5679. Звакуация (рентг . трубки )—ви- 

смокбвунання, висмокув4ння. 
5080. Звануированио (рентг . тр.) —ви- 
смокбвування, висмокув4ння. 

5681. Зввкуироввнимй (о трубке, колбе) 

—вйсмокувипіш. 

5682. Заакумроватв — висмокбвувати, 

вйсмокувати. 

5683. Звольаеитний (об обмотке) — 

розгорткбвий, евольвбнтнии. 

5681. Здиоонв; Еіііаоп ( патрон , ечет- 
чик, нарезка )— Едісбиівський. 

5685. Зкаатор магнитний — екв4тор 

(-ра) магнбтмии. 

5686. Зквивалант—рівнонартнмк (-ка), 

еквівалент (-та); 
з. оватовой— р., і*, світловий; 
а. злактричаокий— р., н. електрич¬ 
ний; 

». алантрохимичаокий—р., в. ЄЛЄК- 
трохемічшіи. 

5687. Зквиаалантний ( ток , сопротивле- 

ние, цепь) —рівноьартний, екві¬ 
валентним. 

5688. Зквипотеициальмий (о соединении, 

обмотке, линии) — рівнопотен- 
ціяльнип, еквіпотенціальний; 
з-ность — рівпоіютенцшльність, 
екв і потен діяльність (-пости). 

5689. Знилажная батарая — повозбва 

батбрія. 

5690. Зкономичаокий (козффициент, 

лампа, распределение) —еконо¬ 
мічний. 

5691. Зкономичиость (лампьі, света )— 

економічність (-пости). 

5692. Зкран; зсгееп; 8сйігт(пі); есгап(ш) 

— застувач (-ча), екран (-на) 
(ФС., Др.); 

затамняющий з., о. притбмню- 
в а.і ь ний; 

». магнитний—з., о. .магнбтний; 
з. напроарачний —з., е. непрозб- 
рии; 

я. приємний — 3., Є. Іірнйм4ль- 
ний; 

з. сравиаиия—і. порівнюваль¬ 
ний; 

з. уоиливающмй -- е., з. підсиль¬ 
ний; 

». флюорасцирующий — а. флюо- 
ресценційний; 

а. фотометри чесний — з. фотоме¬ 
тричний, світлом ірчии; 
ф. Бунзеиа — 3. ф. БунзенІВ- 
ськии; 

з. злактричесний — 3. електрйч- 
ний. 

5693. Зкранированив — застування, ек¬ 

ранування; 

а. магнитиое— а. магнбтне; 


в. злвктродинамичасков — 3. елек- 
родинамІчне; 

я. злвктроотатичевкое — а. олек- 
тростатй чиє. 

5694. ЗмршиироввиимЙ — з4стуваний, 

екранбвапий. 

5695. Зкраиировать — з4стувати, екра- 

нувати. 

5696. ЗкрамируїощиІЦ — з4стувниЙ, ек- 

ранув4льний. 

5697. Змспериментальний (стол) — ДО- 

слід тій. 

5698. Знопловтвция (сети, телефони )— 

експлоат4ція. 

5699. Зисплоатировать (суетник, стан - 

цию) —екешюату в4ти. 

5700. Зиопоаидия— експозиція. 

5701. Зиотрвтои —екстраструм (-му), 
з. замикання — ек. замичнйй;^ 
з. раамикаиия— ек. розмичнйй. 

5701а.Знотраиний (об освещении) —бке- 
тренний. 

5702. Зиодаитричаоимй (о положений 

жили) —ексцентричний. 

5703. Злаетичмий —еластичний; 
з-чность (изоляции, проводи) — ела¬ 
стичність (-ности). 

5704. Злаитриаадия — еЛектриз4ція, 

електризув4ння, електризбван- 
ня; 

а. дауполярная,биполяриая — е. 

двополйрна; 

». однополярная — Є. ОДНОПО- 

лярна; 

в. отрицатальная— е. від бмна; 
а. попожитвльная —е. додйтна; 

9. чвраа влияииа— е. виливом. 

5705. Злемтриаер —електриабр (-ра). 

5706. Злактриаовяниа - — електризув4н- 

ня, електризбвання. 

5707. Злеитриаооамний — електризбва- 

ний. 

5708. Злектризовать — електризув4ти. 

5709. ЗлактрмауамиЙ — електризува- 

нии. 


5710. Злвктриаующий (о силе) — елек- 

тризівнйй. 

5711. Зпаитрии—елбктрик (-ка). 

5712. Злактрифмндция — електрифік4- 

ція. 

5713. Злаитрифицмрораиив — електрн- 

фікув4ння, електрифікбванпя. 

5714. Злактрифицироаанний — елек- 

трифікбваний. 

5715. Злеитрмфмцмроаата - електри¬ 

фікувати. 

571(1. Злантричаский — електричний; 
з. аналиа — електроанад іза; 
а. веси електротереай (-зів); 

». гралка—електрогрійник (-ка); 
а. дорога—електрозаліанйця; 
а. пачь—електропіч (-пбчи); 
а. тормаа—електрогальмб; 
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ність і АПС., У., Тмч., ЛФ., 
ФС.) ; електризм {У.у, громовина 
(АПС., У., Тмч., ФС.); 

*• *™°офврмо* — е. атмосфбрца; 

• . ■ольтаичаоио* — е. вольтаїчна; 

• * гільмничіоної — е. гальва¬ 

нічна; 

». грозово*—е. грозова; 

». лучиото*—е. променяста; 

*■ иаввдзннов — е. наведена, ін- 
дуктОвана; 

». наколлоииоз (в аккцмуляторах) 
—е. нАбраиа, 

». раз но (одно) родиов — е . різно- 

(<->ДНо)ймЄнна; 

*• оаободное—е. вільна; 

з. овязаиноз —е. ЗВязана; 
з. отатичзоноз-—е. статична; 
з. трзния—Є. тертьова. 

5718. Злоктроакустима — електроаку¬ 
стика. 

37ІУ. Злвктроакустичзский — електро- 
акустйчнии. 

5720. Злактроанализ — електроаналіза. 

5721. Злзнтровоз—електротяг (-га); 

з. самодвижущийоя (с акк. тягой, 
бея вагонов) —е. акумуляторний. 

5722. Злвктровозбудительньїй — елек- 

трозворушшіи; 

з. оила, злвктродвижущая оила — 

електрозвору ше ІШЯ. 

5725. Злвитрогравюра — електрори- 
тина. 

5724. Злзнтрография •— електрографія. 
3723. Злаитрод—електрод (-да); 

з. аниумуляторньїй - - **. акумуля- 
торовий; 

з. бвздоятвльиьій — неактив¬ 
ний, нечинний; 

з. бутьілиообразимй — Є. пляш- 
кувАтий; 

в виде чашки — с. мисочкува- 
тии; 

з. в виде щетии — е. щіткуватии; 

з. вопомогательимй — е. допоміч- 
нйй; 

». газовий — е. газовий, газо- 
електрод (-да); 

В. глубоно-ребристьій -- е. ГЛИОО- 
ко-борознистий; 

9. децинормальньїй - — е. децшіор- 

мАльний; 

ш. донньїй (в печи Жиро) — е. дбн- 
нии; 

з. капельчатьій — е. краплистий; 
з. иоиичеокий—е. конічний; 

в. лопатообрааиьій — е. лопату- 
вАтии; 

а. маооажньїй—е. масажний; 
а. медиьій—е. мідний; 

з. иеполяриаующийоя — е. нено- 
.іяризаційнин; 
з. никкелевмй е. шк-іевий; 
з. нормальний -е, Нормальний; 
з. отрицательмьій — е. від’ємний, 
катод (-да); 

з. плаотинчатьій — с. платівчА- 
стин; 

а. платиновий і* п.іатинбвий; 


». поло жител ви ий —- е. додатний» 
анбд (-да); 

ш. поляриаующийоя — е. поляри- 
збваний; 

з. пористий —е. пористим; 

з. рзоплавлекний — е. розтбпле- 
ний; 

*• раопилйющийоя—е. розпорбш- 
ливий; 

з. растаоримий —е. розчинний; 
з. решетчатий — е. стільниковий; 
з. ртутний —е. живосрібиий; 

*. рунной —е. ручний; 

». оеребряииий —е. срібний; 
з. стальной —е. стальнйи; 
а. угольиий —е. вугляний; 
з. фитильньїй—«. Гнотовий; 
з. цилиндрмчесний — е. цилін- 
дрйчнии; 

з. цинковий —е. цинкбвии; 
з.-валик,-катом —е. валковйй. 

5726. Злектродвигатель —■ електрору- 

ШІИ (-шія); 

є. иеподвижмий, лоотояннмй —е. 

стаціонарний; 

з. переносний —е. переносний; 
з. стационарнмй — е. стаціонар- 
ііии; 

з. тяговой —•?. тягловий; 
з.-компаунд— е.-компаунд (-ду). 

5727. Злеитродвигательний {провисі) — 

електрорушійний. 

5728. Злектродаижущая оила; ЄІЄСІГО- 

шоііує Іогсе (Е.М.Р.); еіекіго- 
тоїопзсЬе КгаГі (1) (Е.М.К.); 
Іогсе (1) біесігошоїгісе (Г.Є.ш.) 
— електрозвору шення (Е.З.); 
електромоторна сила {ФС., 
ЛсФ.); електропр уОна сіна 
(Ун0.)\ електрогшна ана {Др.); 
електрорушна сила (ДСТ.у, 
з. с. внешняя— е. збвнішнс; 
з. с. гармоничеоная — е. гармо¬ 
нічне; 

а. с. дейотвующая— е. чинне; 
з. о. индуктированная — е. Індук- 
товапе; 

«. о. обратная, протиаодейотаую- 

щая — протиелектрозворч'шен¬ 
ня, 

9. с. противодейотвующая — про- 

тиел ектрозвору шення; 
з. с. реактивная —е. реактивне. 

5729. Злектродинамина —- електродина¬ 

міка. 

5731). Злектродмнаммческий {счетчик, ве- 
сьі, индукция) — електродина¬ 
мічний. 

5731. Злектродииамометр — слектродн- 

намомбтер (-тра), 
з. аотатичеокий —е. астатичний; 
з. одионитний, унифилярний—е. 

однониткбвий. 

5732. Злектродний ( потенциал , щетка, 

всишк) — електрбднии. 

5733. Злектрододержатель — електри- 

додбржавка. 

5734. Злектроемкоотньїй — електроЄм- 

нісний. 
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5735. Злзктроамкоеть — електроємність 
(-ности). 

5730. Злектрозвумовой (частотомір, 
действие) — електрозвуковйИ. 

5737. Злзитроиндуктмвиий (об оттал - 

кивати ) — електроіндуктив- 

иий; , ._ 

з-виооть — електроіндуктйвність 

(-пости). 

5738. Злвктроиспитатальиий — елек- 

тровипробнйй; 

з. отанция —— електровипрооовня. 

5739. Злзнтромал ори метр — електрока- 

лоримбтер (-тра). 

5740. Злектрокапиляриий (о явлений)— 

електроволоскувАтий, електро¬ 
капілярний; . 

а-риооть — електроволоскуватість 
(-тости), олоктрокапілйрність 

(-ности). 

5741. Злектрокинаматограф — електро¬ 

ні иематбграф (-фа). 

5742. Злвктро культура — електрону ли¬ 

ту ра. / 

5743. Злоитрояуот— електрону щ (-ша). 

5744. Злзктролиа—електрод іза; 

а аналитичеокий—е. аналітична, 
з. о гнем ио - жидки й — Є. вогняно- 

тбчна. , 

5745. Злектролизатор — електрод із Атор 

5746. Зп.і^ропмт— електроліт (-та); 
з. амфотерний —е. амфотерний; 

"з. бинарний —е. двоїстий; 

з. пзремешиваемий — Є. перемі- 

шупаниіі; 

а. промвмуточний — е. прОМІЖ- 

іши; . А 

а. раоллавлеииий — е. розтопле¬ 
ний; 

а. твердий —е. твердйй. 

5747. Злактролитичаокяй (волноукааа- 

тель , громоотвод) — електро¬ 
літичний. 

5748. Злактролитний ( прибор , инстру- 

мент) — електрод ітииВ. 

5749. Злактромагмит — електромагпбт 

(-та); 

а. глазной —е. бчний; 
а. диффароициальний — «. Дифе¬ 
ренціальний; 

а. кольцааой —є. кільцевий; 

а. отвсталейний — Є. ВІДГалуже- 

пии; . 

а. подковоосразиий — в. підкову- 

витий; . 

з, полу кольцааой — Є. швкільцо- 
вии; . „ 

а. отвржнввой —о. стрижневий; 
а. ударживающий — е.тримшій, 
а. «хромой» —е. скривий»; 
а. шариирньїй —е. суст4виий, 

шунтовий — в. увбічникбвий. 

5750. Зп.ктром»гнити»»Ция електро- 

мигнотиз4ція. 

5751. Злактромагнитизироваияа елек- 

тромаг и отиз ув4н ня, олектро- 

магиетизбвапня. 


5752. Зл.ктромагиипммромнний—елвв- 

тромагнетнабваний. 

5753. Зл.ктроим-нмти.мроротк елев- 

тромагпетизувбти. 

5754. Зл.итроч»гнитм*м — електромаг¬ 

нетизм (-му). 

с ,755 Зл.нтром.гнитний ( амперметр, 

57 гаситель, тормаз)-в лектрома- 

гнетний. 

5756. Зл.ігтронашмноетро.ммо елек- 

тромашинобудувАння; 
(производство) — електромапш- 
нобудівнйцтво. 

5757. Злактромвгаяоокоп — електроме- 

галоскбп (-па). 

5758. Злвктромвташіургия — електро- 

5759. Злзнтроматр—електромбтер (*чуа)ї 
а. абсолютний—е. абсолютний» 

з* гвтароотатичсокий — Є. гетеро¬ 
статичний; 

а. дисковий— в. кружбльниЙ; 
а. идиоотатичвокйй — в. ІДІОСТВ- 
тичний; 

а. иомровой— е. іскровйй; 
а иопитатвльммй—Є. випробний; 
а. иапиляримй — Є. волоскувА- 
тий, капілйрний; и 

•. квадрантний — в. квадрантб- 

а. и. Томоома — о. К. ТомсбнІВ- 
ський; 

т. нолокол©образний, колоиопь- 

нмй — е. дзвонувАтий; 

». коитр-филярний— е. протинит- 
кбвий. контр-філярний; 
а. крутильний— е. аакрутнйй; 
а. нормальний—е нормальний; 
а. образцоамй — е. взірцбвий, 
зразкбвий; 

а. параиоомий— е. переноснйй; 

9 . подваонмй— е. почіппйй; 
а. лолукруглий — е. півкруглий; 
а. противонитний, ионтр-филяр- 
ний — е. протиниткбвнй; 

«. рвгмстрирующий, оамопишу- 
щмй— е. самоийсииіі; 

Щ. оиммзтричний — Є. симетрйч- 

ниіі; 

а. Томоома— е. Томсбнівський; 
а. аталонний— е. етолбнний. 

5760. Злактромвхамиам — електромеха- 

нізм (-ма). 

5761. Злзктромахаиика — електромехА- 

ніка. 

5762. Злвнтромвхаиичаоний — електро¬ 

механічний. 

5763. Злвктромобиль — електромобіль 

(-ля). 

5764. Злеитромобмльний — електромо¬ 

більний. 

5765. Злактромоитар — електромонтбр 

(-ра). 

5766. Злактромотор — елоктромотбр 

(-ра); 

а. оаиний— е. полозкбвий. 

5767. Злвктрон— електрби (-на); 
з-ии свободиив^— е-ии незвйаші; 
з. оаяаамииа— е-нИ звязані. 


Словник електротехнічний. 


11 
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Злектронньїй — Злемент Геллезена 


Злемент гидрозлектрический — Зстьена 
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5768. Злеитроннмй (о лампе) — елек- 

трбнниЙ. 

5769. Злсктроониолеиие — електроза- 

кйснювання, електрозакйспен- 
ня. 

5770. Злвнтрооптина — електробптика. 

5771. Злвнтрооптичеокий (аппарат) — 

електрооптичний. 

5772. Злектрооеветительньїй —електро¬ 

освітлювальний. 

5773. Злектроосвещемие — електро- 

осв Ітлювання, електроосв ітлен- 
ня. 

5774. Злектроотрицатальммй — елек- 

тровід’бмний; 

а-иость—електровід'ймвість (-по¬ 
сти). 

5775. Злектропередача — електропере- 

силбння, електропереслйння. 

5776. Злвктропвчь—електропіч (-пбчи); 
». Жиро—е. безпосереднього бгрі- 

ву, «Кірбвська; 
а. Стассано—е. Стасс&нівська. 

5777. Зпектроплавление — влектротбп- 

лення. 

5778. Злаитроплаи (плановая комиссия 

по олектрификации )— електро- 
плАїї (-нуі. 

5779. Злвнтропиввматичеоиий — елек- 

троповітрйний, електропневма¬ 
тичний. 

5780. Злактро поло жител ьньїй — елек- 

трододйгний; 

а-нооть —електрододбтпість (-НО- 
сги). 

5781. Злек-ропроводньїй —електропро- 

шднйн; 

а-дност» — електронровідність 
(-НОСТИ). 

5782. Злвитропромьішлвнньїй — е.'іек- 

тропромислбвий’ 

а-ниость — електропромислбвість 
(-вости). 

5783. Злектросварка — електрозвАрю- 

ванпн, е.іектрозвАрення. 

5784. Злентросемафор — електросема- 

фор (-ра). 

5785. Злектросиоп — електроскбп (-па); 
а. Бонеибергера — е. БоненбЄрге- 

рі зськигі; 

*. о аолотьіми лиоточками—е. золо- 
топелюсткбви й. 

5786. Злвктроснопичасиий — електро¬ 

скопічний. 

5787. Злвктроокопия—електроскопія. 

5788. Злвмтроомос — електроосмбза, 

осмбза електрйчиа. 

5789. Злвитросиабжвмие — «мектропо- 

стачАння, електрон» істАчен-ня. 

5790. Злвнтростанция—елі ктрбвіїя; 

а. гидравличеокая,отаиция гидро- 
злентричесная — ВОД0ЄЛЄКТрбв- 

ші, гідроелектрбння: 
а. городокая—е. міськА; 

а. общаственмого пользования — 

е. громадського користання; 
з. районная—е. районбва; 
з. рудничная -с*. копальнбва; 


з. тепловая — теплоелектрбвня; 
а. центральная —е. цеитрАлбна. 

5791. Зпектроотатика — електростА- 

тика. 

5792. Злеитроотатичеоний — електро- 

статйчний. 

5793. Злектроотенолиа — електростено- 

ліза. 

5794. Злектроотроительотво — електро- 

будівнйцтво. 

5795. Зпектротеплотньїй ( прибор )—елек- 

тротепловйй. 

5796. Зпектротерм —електротбрм (-ма). 

5797. Злентротермичеоний — електро¬ 

термічний, електротепловйй. 

5798. Злектротерммя —електротерм ія. 

5799. Злектротермометр — електротер- 

момбтер (-тра). 

5800. Зпектротехник — електротбхник 

(-на). 

5801. Злектротехиинщ — електротех¬ 

ніка. 

5802. Злектротехмичеоиий — електро- 

техн Ічний. 

5803. Злектротипия —електротйпія. 

5804. Злентротоиичеомий — електрото- 

Н ІЧНИЙ. 

5805. Злектротормажение — електро- 

гальмувАння, електрогальмб- 
вання. 

5806. Злектрофизиография — елоктро- 

фізіогрАфія. 

5807. Злеитрофор —електрофбр (-ра). 

5808. Злентрофорньїй —електрофбр пий. 

5809. Злектрохимический — електрохе- 

м ічний. 

5810. Злвнтрохоаяйство —електрогоспо¬ 

дарство. 

5811. Злвнтро-злеитричесная индунция 

—елЄктро-елсктрйчна індукція. 

5812. Злентрозндосноо — електроепдос- 

мбза, електрична рндосмбза. 

5813. Злемент —елембнт (-та); 

а. батарейньїй —е. батеріііний; 
а. беккереля — е. Беккерблів- 
ський; 

а. бринетньїй —е. брикетний; 
з. Бунзена —е. Бунзешвський; 
а. бутьточнмй— е. пляшковий; 
а. включаемьій —е. умиканий; 
а. водоналивной — е. водоналив- 
нгіи; 

а. водородо-ниолородньїй— е. вод- 
нбво-киснбвий; 

*. воаобновляющийоя —е. віднов¬ 
люваний; 

а. Вольти—е. Вбльтівський; 

з. восотанавли^ающийся, воаоб- 

иовляющийоя —- Є. Ві; .іОВ- 

нйи; 

з. вторичиьій —е. вторинний; 
з. вьіключаемьій —е. вммикАнии; 
з. газовий —е. газбвнй; 
а. гальваничесний —е. гальваніч¬ 
ний; 

а. Гаукиноа —е. ГАукінгівський; 
а. Геллезена — е. Геллезбнів- 
ський; 


а. гидрозлектрический — е. гідро¬ 
електричний; 
з. Греие —е. Гренбвський; 
з. Гроее— е. Гровбвський; 
з. Даиизля— е. ДаніСлівський; 
а. двойиой —е. подвійний; 
а. детекторний —е. детбкторниЙ; 
». добавочньїй— е. додаткбвий; 
а. желеаиий —е. залізний; 
а. жидкий— е. течіїйй; 
а. закритий— -є. закритий; 
а. аамимутий— е. зАмкнеНий; 
з ма монстаитана и железа — е. 

констант Ано-зал ізний; 
з. иа коистаитаиа и меди— е. кон- 
стантано-м ідний; 

я. иа меди и цинка —- е. мідно- 
цинкбвий; 

я. иа угля и цинка — е. вуглйно- 
цинкбвий; 

а. кабельний — е. жильникбвий, 
каблбвий; 

а. Кало —е. Калбвський; 
а. Кламмонда — е. Кламмбндів- 
ськии; 

а. Кларка— е. КлАрківський; 
а. контрольний — 6. контрбль- 
ний; 

«. концентрационньїй — V. кон¬ 
центраційний; 

з. кругообрааний ( селеновий) — е. 
кружалувАтии; 

з. крюгера —е. Крюгерівський; 
з. Лаланда —е. ЛалАндівський; 
з. Лекланше — е. Лекланшбв- 
ськии; 

з. Ле-Шателье — е. ле-Шательбв- 
ський; 

«. медно-цинковий — с. МІДНО- 
цинкбвий; 

я. Мейдингера — е. Меидінгерів- 
ськии; 

з. микрофомиий— е. мікрофбнний; 
з. мокрий —е. мбкрии; 
з. молекулярний — е. молекуляр¬ 
ний; 

». иагревательний — е. нагрів- 
нйй; 

з. нормальний — е. нормальний; 

з. опрокидивающийоя — е. перо- 
кидшіи; 

з. откритий —е. відкритий; 
з. лервичний —е. первинний; 
з. плавающи' —е. плавний; 
з. пламеннь. —е. полум'Аний; 
з. плоский ( селеновий ) — е. плбс- 
кий; 

з. поляризационнмй — Є. поляри- 
заціиний; 

3. ПООТОЯННЬІЙ—е. постійний; 
з. разомннутий — е. розімкненнй; 
з. ребристий —е. реОрбваний; 

з. регенеративний — е. регенера¬ 
тивний; 

3 . ртутний— е. жнвосрібний; 

з. о газовим племенем — е. газо- 
полум’яннії; 

•, оветочувствительний — Є. світ¬ 
лочутливим: 


з. селеновий —е. селенбвии; 
з. Сименса— 6. Сіменсшський; 
з. сухой —е. сухим; 
з. термозлектрический — е. тепло¬ 
електричний, термоелектрич¬ 
ний; 

а. углецинковий — Є. вугляно- 
цинкбвии; 

а. угольммй —е. вугляний; 
а. Уиварда —е. У нвАрдівськнй; 
а. Флейшера —е.ФляпшерівськиЙ; 
а. фотозлектрический — е. СВ1ТЛО- 
електрйчний, фотоелектричним; 
з. Фуллара —е. Фуллерівський; 
а. циркуляторимй —е. ооігбвий; 
а. чашечний- —е. чашкувАтий; 
а. Шодрона —е. Шодрбнівськия; 
а.-купрои —е.-купрон (-ну), е. мід¬ 
ний. 

5814. Злемеитимй (коммутатор, сжим) 

—елементОвии. 

5815. Зллиптичесний (о проволокеу— еліп¬ 

тичний. 

5816. Змалеаий (лак, краска, дощечка) — 

склицАвіш. . ... . 

5817. Змалированний ( абажур , вашій, 

проволока) —склицьбваний. 

5818. Змьль —скли ця; 

з-ю покривание — склицювАння; 
з-ю покривать,-крить — склицю- 
вати, посклицювати; 

3-Ю покритий — СКЛИЦьбваний. 

5819. Змвиация- —еманація. 
5819а.Змиссированное излучение— ви¬ 
лучає промінювання, нроміньб- 
вання. 

5820. Змпирический (о градуировке, фор¬ 

мула) —емпіричним. 

5821. Зндодин —ендодйн (-на). 

5822. Зндосмос злектрический — ендос- 

моза електрична 
5828. Зиергия —енергія, снага; 
з. атомная— е. атомна; 
з. кииетическая —е. кінетична; 
з. лучистая —е. променяста; 
з. магнитная— е. магнбтна; 
з. механическая —е. механічна; 
а. молекулярная — е. молеку¬ 
лярна; 

з. об'ємная —е. обсягбва; 
з. отдаваемая— е. ви(від)д4вана; 

*. полеано-отпущенная — е. ко¬ 
ри сио-віддан а; 

а. потенциальная — Є. потенці- 
яльна; 

а. потребляемая— е. споживана; 
з. световая —е. світлов4; 
з. термозлектрическая — е. тепло¬ 
електрична, термоелектрйчиа; 
а. злектрическая — е. електрична; 
з. злектрохимическая — Є. елек- 
трохомічна. 

5824. Зриксона коммутатор — Ериксб*» 

швський комутйюр (-ра). 

5825. Зритемная доаа (££)>— -еритбмна 

дбза. 

5826. Зрубин —ерубіна. 

5827. Зстьена (аппарат, алфавит, знак) 

—Естьбнівсьшій. 
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ЗтажниЙ — Якорь барабанний 


5828. Зтажний ( вьіключатсль, стелаж ) 
—поверхбвий. 
і>829. Зталон— еталби (-на); 

»■ Виолля —е. Вібллівський; 

». нормальний —е. нормальний; 

». точний—Є. тбчіШЙ; 

•. фотометричеоиий — е. світло- 

мірчий, фотометрйчний. 

5830. Зталонироааииа — еталонування, 

еталопйванпя; 

а. абоолютное —е. абсолібтпе; 

». отнооительиое— е. відибсне. 

5831. Зталонироааниий (о машинеУ— 

еталонбваний. 

5832. Зталомировать— етпЛонувАти. 

5833. Зталонньій ( аппарат, прибор, про¬ 

волока )—етал 6 н її и Іі . 

5834. Зфир —етір (-ру); 

«. петролейний— Є. петролійний; 
а. саетовой— е. світловий. 

5835. Зффеит —ефбкт (-ту); 

а. ануотичаоний— е. акустйчний; 
а. антипода —е. антиподбвий; 
а. калоринесиий— е. калоргічний; 
а. ножний, «окиим— е. поверхнб- 
вий; 

а. магнитний —е. магнітний; 


а. мехаиичеоиий—в. механічний; 

а. оптичаонмй — е. зоровйй, оп- 
тйчний; 

а. ооветительиий — е. освітлю¬ 
вальний; 

а. поверхноотний, аоиин»—е. по¬ 
верхневий; 

а. оветовой—е. світловйй; 

а. теплоаой, термичеокий— е. ТРП- 
ловйй,термічний; 

*• тармоалактричаокий — е. тепло- 
електрйчний, термоелектрйч- 
ннй; 

*. фотоалектрический — е. СВІТЛО- 
електрйчний, фотоелектричний; 

а. холоотой—е. яловий; 

а. алентричееиий — е. електрйч¬ 
ний; 

а. алеитрохимический — о. елек- 
трохемічний. 

>36. Зффективньїй (о емкости, мощно- 
сти, сопротивлении ) — ефек¬ 
тивний; 

а-вность—ефектйвиість (-ности). 

137. Зффлореоценция — ефлоресцбн- 
дія. 


ю 


5838. Юбка (изолятора) — острішок 

(-шка); 

ю. нижняя—о. нйжній; 

ІО. фарфоровая—о. порцелянбвий. 

5839. Юбочмий иаолятор — острішкб- 

вий ізолйтор (-ра). 


5843. Яблочиова^оавча — Яблочкова 

свічка. - " 

5844. Явлание — йвиїце (Г., У., 

Тмч., ФС., КХС.);з' явище (У., 
Тмч., ФС.); ява (У., Тмч.); 
виява (У.); поява (У.); 
я. виараочатноо — я. позарозра- 
хуіікбве; 

я. Джоуля —я. ДжАвлеве; 
я. Заабоиа —я. Зесббкоое; 
я. магмитооптичвоиоа— я. магне- 
тооптгічне; 

я. поляриаационмоа — я. поляри¬ 
заційне; 

я. фотоалвитрмчвсиов — я, світло- 
елоктрйчне, фотоелектрйчне; 
я. алактричаоноа — я. електрйчне; 
я. алантрокалиляриоа — я. елек- 
троволоскувАто, електрокапі- 
лйрне; 

я. алактроотатичаоноа — «. елек¬ 
тростатичне. 

5845. Явновиражаиний, вмотупающий ' 

полюс— витичнйй пблюс (-са). 

5846. Яіин (в релз) — лзгік (-кА); 

я. иомтаитний— я. дотичкбвий. 


5840. Южимй (полюс, магнипиїзм)—пів¬ 

річний; 

ю.-магнитний — півдінно-магнбт- 

ний. 

5841. Юаа (аппарат, релз); Ни^Ьев; 

Ни^Ьев; Ни^Ьез—ЮзівськиЙ. 


5847. Яаичам— язичбк (-чкй); 

я. напроводящий — я. непровід¬ 
ний; 

я. подаеоной— я. почіпнйй; 

я. раа’едииительний — я. роз¬ 
лучний; 

я. отальиой — я. стальнйй; 

я. токопроводящий — я. струмО- 

провідпйй. 

5848. Яаичмоаий ( контакт, гребень ча- 

стотомера) — язичкбвий. 

5849. Яйцевидний (колпак,[кондуктор) 

—яйцювАтий. 

5850. Якориий (о якоре динамо) — ви- 

творцівий; я. (о якоре магната 
и др.) — кітвйчний. 

5851. Я нора (в динамо) ; агшаїиге; А ч- 

кег(гп); іпсіиіі(т), [аггааІиге ч ОІ 
—вйтворець (-рця); якор ( ЛФ 
ФС.); кітвиця (.Рнд., ЛсФ.); на¬ 
вій (Др.); 

я. (в громпотводе, магните и т. п.) 

— кітва, кітвиця (У.): 
и. барабанний — вйтворець бара¬ 
банний; 


Якорь без железа — Я и кообразньїй 
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и. баа жалааа ( счепгчика )— в. беа- 
аалізбвий; 

я. гладкий— в. ГЛАДКИЙ; 
я. двойной— в. подвійний; 

я. двухполюоиий — в. двополю- 
сбвий; 

я. даухфааиий— в. двофазбвий; 
я. динамо— в. динамбвий; 
я. дисковий— в. кружАльний; 

я.дирчатиЙ,о «виритими кана¬ 
лами— в. дірчАстий; 
я. аалаоиой— в. запасний; 
я. аваадообрааний, аааадчатий— 

в. зіркувАтий; 
я. аубчатий— в. зубчАстий; 
я. колаоообрааиий — в. колесувА- 
тий; 

я. колоколообрааиий— в. дзвону - 
вАтий; 

я. нольцееой-— в. кільцевий; 

я. иоротмоаамннутий — в. корот- 
козАмкнений; 

■«. крилатий, крильчатий (в тел. 

аппарате) — кітва крилАста; 
я. многополюоний — в. многопо- 
люсбвий; 

я. маполяриаоваииий — в. непо- 
ляризбваний; 

Я. ниряющий (в релз) — к. впірнА; 
я. однофваиий— в. однофазбвий; 
я. полюсний— в. полюсбвий; 

я. поляриаоваиний — в. ПОЛЯри- 
збваний; 

я. проаолочний— в. дротянйй; 
я. регулирующийоя — в. регулІВ- 
ний; 

я. отаржиавой— в. стрижнівиЙ; 
я. токопроводящий — в. струмо- 
провіднйй; 

я. фааиий— в. ф&збвий; 

я. фреаироааниий — в. фреабва- 
ний; 

я. центрирооанимй, цантроааи- 
иий— в. центрбваний; 
я. алоктромагиитиий — к. елек¬ 
тромагнітна. 

5852. Яма (для столба )— Ама; 
я. омотровая— я. оглядбва. 

5853. Яркий (свет , цвет) — яскрАвий; 
яркооть— яскрАвість (-вости). 


5854. Ярмо (магнита) — ярмб; 
я. динамо—я. динамбве; 

я. іамикающмон— я. замикане, 
я. магиитиоа—я. магнітне. 

5855. Ярмовий (о подвеске)— ярмовйО. 

5856. Яруоиий, атажний ( стелаж )— по¬ 

верхбвий. 

5857. Ясний— вирАзний; 

яснооть (передача) — вирАаність 
(-насти). 

5858. ЯчоЙка, кабиииа (вьіключатсля)^ 

комірка (Тмч.); я. (окк- 
шетки) — чарупка (Г.,У .,ґнО.). 
чашечка (У., Тмч.). 

5859. Ящик — скрйнька; я. (без криш¬ 

ки, неплотньїй, откритьіиу— 

ящик (-ка); скринька (Г., У*. 
Тмч., Др.); короб (У.. ДР-: 
ДСТ.); скриня (Тмч., ДС1.), 
шухляда (У.); 

я. акиумуляторнмй — я. акуму¬ 
ляторний; 

я. аппаратнмй—с. апарАтна; 
я. батарейний—я. батерійний; 
я. аводной—с. упускна; 
я. громоотводиий — с. блиска- 
вичникбва; 

я. деревинний — я., с. дерев’я¬ 
ний,-а; 

я. иеолирующий—с. ізоляційна; 

я. ииотрументальний — с. стру- 

* ментбва; 

я. кабельний — с. жильникбва. 


кабліва; 

... иоммутациоиимй — С. комута¬ 
ційна; 

я. контрольний — я., с. кон- 

ірбльна ий,-а; 

я. моторний—я., с. моторбвий,-а; 

я. ответвительний—с. відгалузнА; 

я. предохранитальиий — с. запо¬ 
біжна; 

я. радиоокопичаокий — с. радіо- 
скопічна; 


я. раопределитальний — с. розпо¬ 
дільча; 

я. ооадинитальимй—с. злучнА; 
я. чугумимй—с. чавунна. 

5860. Ящикообрааиий (змей) —скринь¬ 
ку вАтий. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ПОКАЗНИК 

А 


Абетка—55. 
а. Морзівська—36,55. 

Абонемент.—5. 

Абонементний—6. 

Абонент—7. 

Абонентний—8. 

Абсолютний—9. 

Абсолютність—9. 

Абсолютно-чорний— 9 . 

Абсорбція—12. 
а. змінна—12. 

Авдіон—113. 

Автографічний— 13 . 

Автодин—14. 

Автодиновий— 15 . 

Автомат—17. 
а. вимкчний—17. 
а. в(у)мичний—17. 
а. контрольний—17. 
а, максимальний—17. 
а. мінімальний—17. 
а. телефонний—17. 

Автомата—17. 

Автоматизація—18. 

Автоматичний—19. 

Автономний—20. 

Автоплексний—21. 

Автотипія—24. 

Ав отрансформатор—25. 

Автотрансформаторний 
—26. 

Аген (а)—ЗО. 

Агломерат—#7. 

Агрегат—28. 
а. запасний—28. 
а. збудний—28. 
а. регуляційний—-28. 
а. робочий—28. 

Агрегатний—29. 

Адит—31. 

Азбест—33. 

а. вулканізований—33. 

Азбестит—34. 

Азбестовий—-35. 

Азотний ,-товий—37. 

Аклі нічний—43. 

Аксіальний—44. 

Активний—15. 

Активність—-45. 

Актинічний—46. 

Актинічність—46. 

Актиноелектрика—49. 

Актиноелектричний—-50. 

Актинометер—47. 


Акти носвітл омі р—48. 
Акти ноф отой етер —48. 
Акумулювати—39. 
Акумулятор —40. 
а. виснажуваний —40. 
а. ґратчастий —40. 
а. Едісонівський —40. 
а. аалізно-ніклевий 
—40. 

а. кешеньковий —40. 
а. масовий —40. 
а. мідно-лужний —40. 
а. мідно-цинковий —40. 
а. олив’яний —40. 
а. олив’яно-цинковий 
—40. 

а. переносний— 40. 
а. Плантеївський —40. 
а. ра(я)мковий— 40. 
а. робочий —40. 
а. тарільчастий. (Трі- 
бельгорнівський) — 

а. тягловий—40. 
а. цинковий—40. 
а. чинний—40. 
Акумуляторний—41. 
Акумуляторна—41. 
Акумуляторотяг—41. 
Акумуляція—38,42. 
Акустичний—51. 
Алюміній—58. 

а. електролітичний 
—58. 

Алюмінійний—57. 

Алюра—54. 

Алябастет—52. 
Алябастровий—53. 
Альтернатор—56. 
а. самосинхронізацій- 
ний—56. 

Аматор—59. 

Аматорський—1885. 
Амброіна—60. 
Амброіновий—61. 

Амілоїд ний—63. 

Ампер—65. 

Ампераж—67. 

Амперів—66. 

Амперметер—70. 
а. електромагнетний 
—70. 

а. індукційний—70. 
а. кешеньковий—70. 


а. магнетний—70. 
а. пружинний—70. 
а. самописний—64, 70. 
а. тепловий—70. 
а.точний—70. 
а. уста(но)вний—70. 

Амперогодина—65. 

Амперозвій—69; 
а. протичинний—69. 
а. чиниий—69. 

Амперопровід—71. 

Амперосекундо—65. 

Амперотерези—63: 
а. десяткові—е5. 
а. пружинні—65. 
а. сотенні—65. 

Амперохвилина—65. 

Ампероцентиметер—65. 

Амплітуда—72. 

Амфотерний—73. 

Аналіза—74; 

а. електрична—74. 

Аналізатор—75. 

Анізотропний—76. 

Аніон—77. 

Анкерний—78. 

Анод—79, 5725. 
а. живосрібний—79. 
а. запалювальний—-79. 
а. платівчастий—79. 
а. плоский—79. 
а. розчинний—79. 
а. ручний—79. 
а. шаииькуватий—79. 

Анодний—80. 

Анормальний—81. 

Антена—82. 
а. Беверажівськаг—82. 
а. відрядна—82. 
а. віялувата—82. 
а. Г-подібна—82. 
а. здовжена—82. 
а. зірчаста—82. 
а. кліткова—82. 
а. лійкувата—82. 
а. надвірня—82. 
а. настроіста—82. 
а. ненастроїста—82. 
а. парасоль на—82. 
а. поворітна—82. 
а. подвійно-лійкувата 
—82. 

а. позема—82. 
а. призматична—82. 


а. приймальна—82. 
а. ра(я)мкова—82. 
а. скерована—82. 
а. спробна—82. 
а. сторчова—82. 
а. сурогатна—82. 
а- Т-подібна—82. 
а. хатня—82. 
а. шатрова—82. 
а. штучна—82. 

Антенний,-новий—83. 

Анти індуктор—84. 

Антикатод—85. 

Антикатоди и й—86. 

Антикогерер—87. 

Антимон— 4874. 

Антимонити— 4874 . 

Антимонування— 4874. 

Антисептичний—89. 

Апа рат—91. 
а. білописний—91. 
а. блоківний—91. 
а. Бодо(вський)—91. 
а. букводруківний—91. 
а. важільний—91. 
а. вартівпий—91. 
а. викличний—91. 
а. вимірчий—91. 
а. виріввяльний—91. 
а. Вітстонівський—91. 
а. гаслівний—91. 
а. головний блоківний 
—91. 

а. далекосяжний—91. 
а. друківний—91. 
а. дуплексний—91. 
а. вапитний—91. 
а. запобіжний—91. 
а. індукційний—91. 
а. кінематографічний 

—91. 

и. кшо-проекційний-91 • 


а. компенсаційний—91. 
а. лукогасний—91. 
а. многократний—91. 
а. Морзівський—91. 
а. нагрівний—91. 
а. намотувальний—91. 
а. напрямний—91. 
а. настільний —91. 
а. настінний—91. 
а. ординарний—91. 
а. освітлювальний — 

91. 

а. гшсний—91. 
а. полозковий—91. 
а. приймальний—91. 
а. проекційний—91. 
а. радіотелеграфний— 

9І. 

». радіотелефонний— 

91. 

а. реестрівний—91. 
а. Рентгенівський — 

а. розподільчий—91. 
а. ротаційний—91. 
а. самописний—91. 
а. світловий—91. 
а. слуховий—91. 
а. стадійний—91. 
а. стрілуватий—91. 
а. стрічний—91- 
а. струморовмичний — 

91. • 

а. телеграфний—91. 
а. телеграфний много¬ 
кратний—91. 
а. телефонний—91. 
а. тепловий—91. 
а. фарбописний—91. 

а. хуткодруківний—91. 
а. хуткочинний—91. 
а. чотирикратний—91. 


а. ЮаівськиЙ—91. 

а.-резонатор—91- 

Апаратний—93, 

Апаратня — 92, 

1267. 

Апаратобудування —94. 

Аперіодичний —90. 

Аперіодичність —90. 

Аргоновий—96. 

Аркуш— 1851. 

а. гутаперчевий—18 &1 • 
а. запобіжний— 1 • 
а. магнеггний— 1851. 
а. манганіновий— 
а. мідний— 
а. мосяжевий— 
а. нікліновиЙ— 1851. 
а. олив’яний—1851. 
а. платиновий—18&1* 
а. цинковий —1851. 

Аркушевий—1852. 

Арматура— 97. 

Арсонвалівськии—774. 

Арсонвалізація—101. 

Асиметричний—103. 

Асинхронний— 104. 

Астазійний— 107. 

Астазування ,-зовання 
* 105. 

Астазу вати—106. 

Астатичний—107. 

Астатичність—107. 

Асфальт Ю8. 

Асфальтований—10». 
«-фальтовий—110. 


сфальтувати— 
тмосферний—111 


Бавовняний—5466 г 
База—116. 

б. тролейна—116. 
Байдужий — 151, 1374, 
1364, 2353. 

Байдужість—2353, 151, 
1364. 


Бакеліт—117. 

Бакелітовий—118. 
Баластовий—122. 
Балістичний—123. 

Балон—124. 

б. лямповий—124. 
б. скляний—124. 
Бамбуковий—125. 
Банка—128. 

б. еталонна—1*8. 

Баня—1615. 

БанястиЙ—1801. 

Банька—1615,1592,5580» 


5587. 

б. алябастрова— 


1615. 


Б 

б. висна—1615, 5580. 
б. внутрішня—1615. 
б. запобіжна—1615. 
б. лямпова — 1615, 

5580. 

б. матова—1615. 
б. опалова—1615. 
б. почіпна—1615. 
б. світорозсівна—1615. 
б. скляна—1615. 
б. яйцювата—1615. 
Барабан—129. 

б. накрутний—129. 
б. подавальний—129. 
б. пружинний—129. 
б. реестрівний—129. 
б. тягловий—129. 
Барабанний—130. 
Баранець—184, 131 
Баранчик—608. 

Барва—5483. 

Барвність—5485. 


Баретер—132. 

Басейн—-134. 

6. жильниковий, кайло¬ 
вий—134. 

БатерійниЙ—135. 

Батерійннк—135. 

Батерія—136. 
б. акумуляторна—136. 
б. алюмінійна—136. 
б. анодна— 136. 
б. вирівняльна— 136. 
б. виснажна—136. 
б. водоналивна— 136. 
о. вольтівська—136. 
б. вугляна—136. 
б. газова—136. 
б. гальванічна—136. 
б. дзвінкова—136. 
б. допомічна—136. 
б.жарова—136. 
б. аанурна—136. 
б. каскадна—136. 
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б. лінійна — 136. 
б. лямпова—136. 
б. місцево—136. 
б. наснажив — 136. 
б. неперепосна — 136. 
б. освітлювальна—136. 
б. первинна — 136. 
б. переносна—136. 
б. пляшкова—136. 
б. повозова—136. 
б. поляризаційна— 136. 
б. польова—136. 
б. походна—136. 
б. пробувальна — 136. 
6-І рівиопотужні-—-136. 
б. стадійна—136. 
б. стаціонарна — 136. 
б. суха—136. 
б. східчаста—136. 
б. телеграфна—136. 
б. телефонна—136. 
б. теплоелектрична — 
136. 

б. тяглова—136. 
б. формівна—136. 
б. центральна—136. 

6-І падати чину — 
136. г? 

Бачення на віддаль—3$4. 

Беверажівська антена— 
140. 

БеаватниЙ —144. 

Бездротовий— 1 65. 

Беаіскровий—149. 

Безконечний— 162 . 

Безперервний—2378. 

Безперервність— 2378. 

Безпечний—150. 

Безпечність—150. 

Безповітряний простір]— 


Беапол юсовий—164. 


Беапосередп і й —2374, 

3822. 

Безпосередність—2374. 
Безрейковий—152. 
Безреостатний—153. 
Безструктурний—166. 
Беаударннй—154. 
Беаударність—154. 
Безцементовий—167. 
Безшумний—168. 
Бергманівська трубка 
— 160. 

Бореговий—161. 
Бетонний—169. 
Бетоновий—169. 

Бинда—1834. 
б. бляшана—1834. 
б. залізна—1834. 
Бнндовнй—1838. 
Биття—170. 

Біг—5013. 

Бігання—141, 190. 
Бігати-—142, 191- 
Бігун—3359. 
Біелектраліза—177. 

Бі електролізний—178. 
Бік- -4835. 


б. гузиревий — 5527. 
б. задній—4835. 
б. збірчий—4835. 
б. збуджений—4835. 
б. кінцевий—4835. 
б. комутаторний— 

б. обвинений—4835. 
б. обмотаний—4835. 
б. передній—4835. 
б. під індуктивний— 
4835. 

б. початковий—4835. 
б. чинний—4835. 
б. чільний—4835. 
б. чутливий—4835. 
Біластий—156. 

Білення—155. 

Білий—159. 

Білий жар—157. 
Білописний—158. 

Біляче колесо—155-а. 
Бісквіт—173. 

Бітит—174. 

Бітитовий—175. 

Бічний—195. 

Блан(о)к—179. 
б. буковний—179. 
б. циферний—179. 
Бланковий—180. 

Блим—183, 2005. 

б. світловий—183. 
Блимання—2005. 

Блимати—2006, 2035. 
Блимний—2007. 

Блиск—181. 

Блискавиця—2112. 
Блискавичний—740, 

2112. 

Бл искавичник—744. 
б. автоматичний — 

744. 

б. вугляний—744. 
б. вугляний безповітря¬ 
ний—744. 

б. вугляноплатівча- 
стий—744. 
б. голкуватий—744. 
б. гребінчастий — 

744. 

б. електродинамічний 
—744. 

б. електролітичний— 
744. 

б. ємнісний—744. 
б. кліткуватий — 744. 
б. кружальний—744. 
б. лінійний—7 *4. 
б. олійний—744. 
б. патронний—744. 
б. платі вчастнй—744. 
б. ріжн&тий—744. 
б. рогітий—744. 
б. ролькояий—744 
б. стапійний—-744. 
б. стовповий—-744. 
б. течив ний—744. 
б. хиткий—744. 

Блискавичниковий—- 745. 


Блискавка—2112. 
б. зигзагувата— 2112 . 

б. зміяста—2112. 
б. куляста—2112. 
б. ланцюгова—2112. 
б. намистувата—2112. 
б. стьожкувата—2112. 
Блок—184. 
б. вирядний—184. 
б. маршрутний—184. 
б. приймальний—184. 
6 -й спаровані—184. 
б.-апарат—184. 
б.-а. виконувач—184. 
б.-а. вічко—184. 
б.-а. двовічковий—184. 
б.-а. диферелціяльний 
—184. 

б.-а. обминний—184. 
б.-а. проміжний—184. 
б.-а^оапорядчий — 

б.-а. чотиривічковий — 
184. 

б.-а. шляхової блоків- 


ки—184. 
б.-гасло—184. 
б.-дільниця—184. 
б.-електровпя—184- 
б.-заскочка—184. 
б.-клавіша—184. 
б.-механізм—184. 
б.-м. надставний— 184. 
б.-пост—184. 
б.-система.—184. 

Блоківка—187. 
б. абсолютна—187. 
б. абсолюти о- дозвіль- 
ча—187. 

б. автоматична—187. 
б. взаємна—187. 
б. групова—187. 
б. дозвільча—187. 
б. залежна—187. 
б. напівавтоматична — 
187. 

б. неавтоматична—187. 
б. незалежна—187. 
б. ординарна—187. 
б. стадійна—187. 
б. умовна—187. 
б. часу—187. 
б. шляхова—187. 

Блоківний—188. 

Блокований— 85. 

Блокування—187. 

Блокувати—186. 

Бл очковий—189. 

Бляск—4542. 

Бляха—1043. 
б. біла—1043. 
б. Гратчаста—1043. 
б. діркована—1043. 
б. мідна—1043. 

Бляшаний—1044. 

Бляшка—3126. 

Бовванець—5138. 
б. відтяжний—5138. 
б. дерев’яний—5138. 
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б. кам’яний—5138. 
б. отосний—5138. 



Болометер—196. 
Болометричний—197. 
Волово—2400. 
БрйДфільдівський—221. 
Бретналь—1738. 
Брижоване залізо—711. 
Бризка—220 
Брикетний—207. 

Бритваль—5001. 

б. графітовий—5001. 
б. електричний—5001. 
Бритв альний—5002. 
Врунастий папір — 
1711. 

Брусок—219. 


У-подібний—246. 

Вага—300, 296. 

в. зчіпна—296. 
Вагівниця—300. 

Ваговий—297. 

Вагон—247. 

в. автономний—247. 
в. одиничний—247. 
в. подвійний—247. 
в. причіпний—247. 
в. трамвайний—247. 
в.-мотор—247. 
в.-мотор посажирний— 
247. 

в.-рушій—247. 
Вагонний—248. 
Вагоповод—249. 
Ваготіння—3638. 

В аж елець—4287 - 
Важіль—4286. 

в. виснажний—4286. 
в. гальмівний—4286. 
в. дотичковий—4286. 
в. друківний 4286. 
в. затримпий—428о. 
в. зупипяльаий — 
4286. 

в. зчіпний—4286. 
в. колінчастий—4286. 
в. напрямний—4286. 
в. пересувний* *4286. 
в. писиий—42 
в. подвійний—4286. 
в. розчіпний—1286. 
в-і спаровані—4286. 

в. стьожкопосувний 

4286. 

Важільний—4288. 

Важка—3776. 

Важкий—5158. 

Важний—299. 

Важність—298. 

Важок—677. 

Вакууметер—251. 


б. вугляний—219. 
б. дотичковий—219. 
б. влучний—219. 
б. ципковиЙ—219. 
Бубнявіння—3943. 
Бубнявіти—3944. 

Бубон—129. 

Будівля— 1267, 3419, 
4841. 

Будка—1542, 224. 
б. блискавичникова— 
224. 

б. глуха—224. 
б. жи іьникова—224. 
б. каблова—224. 
б. постова—224. 
б. проекційна—224. 
б. розмовна—224. 
б. розподільча — 
224. 


В 

Вал—252. 

в. перемичний—252. 
Валковий—254. 

Валок—253. 

в. друківний—253. 
в. карбований—253. 
в. натискний—253. 
в. натяжний—253. 
в. стьожкопосувний— 
253. 

в. тяговий—253. 
в. тяжний—253. 
в. фарбівний—253. 
Вальниця—3282. 
в.стояча—3282. 
в. щитова- 4 -3282. 

Вальничний—3283. 
Вальцювання—3709. 
Вантажний—748. 
Варіокуплер—261. 

Варі ометер—262. 

в. двонитковий—262. 
Варі ятор—257. 

ВаріяціІ—258. 
в. випадкові—258. 
в. магнетні—258. 
в. м. вікові—258. 
в. м. добові—258. 
в. м. річні—258. 
Варпик електричний— 
1544. 

Вартість—1284. 

в. квадратична — 
1284. 

в. к. пересічна—1284. 
в. максимальна — 
1284. 

в. миттьова—1284. 
в. пайбільша—1284. 
в. найменша—1284. 
в. пересічпа—1284. 
в. справжня—1284. 
Ват—263, 5162. 


б. трансформаторна— 

224. 

Будковий—225. 

Будова—4841, 5314. 
Будування—3417, 3419- 

б. поступове—3417. 
Бува—2681. 

Бувковий—1843. 

Буква— 226. 
Букводруківний— 440. 
Буковний —227. і 

БунзенівськиЙ СВІТЛОМІР' 
—233. 

Бурт—696. 

Буря—235. 

0. магнетна—235. 

Бусол я—236, 1638. 
Буферний—240. 

Бюро—245. 

б. телефонне—245. 


Ватметер—264. 

в. динамометричний — 
—264. 

в. диференціальний— 
264. 

в. еталонний—264. 
в. індукційний—264. 
в. люстроскалевий—■ 
264. 

в. одпофазовий—264. 
в. подвійний—264. 
в. самописний—265, 
264. 

в. тепловий—264. 
в. трифазовий—264. 
Ватний—266, 5163. 

Вато-година—263. 
Вбираний—3181. 
Вбираність—3181. 
Вбирання—12, 3185. 
в. атмосферне—3185. 
в. вибірче—3185. 

7 в. змінне—12. 

Вбирати—10, 3183. 
Вбирач—3180, 3182. 
Вбирний—3184. 
Вбирність—11,4753. 
Вглиб просуватися — 
272. 

Вгвинчений—267. 
Вґвинчувап ня—268. 
Вґвинчуватн.-нтити — 
269. 

Вебер—273. 

Ведіння—274. 

Вежа—139. 
в. перехідна—139. 
в. постова—139. 
Вектор—279. 

в-и розбіжні—279. 
Векторний—280. 
Великий—202, 1781- 
в. струм—4510. 
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Величина—281. 
в. миттьова—281. 
в.струму на п амп. 
—4506. 

ВенельтівськиЙ — 282. 
Вентилятор—287. 
Вентиляція—289. 

Вентиль—285. 

Вервечка—3206. 
Вернутий—383. 

Верстат—4792. 
в. діркувальний— 

4792. 

О. крутильний—4792. 
в. полірувальний— 
4792. 

в. шнурокрутний- 

4792. 

Вертальник—3628. 
Вертання—379, 382. 

в. землею—379. 
Вертатися— 381. 

Верх—291, 294. 
в. непрозорий—291. 
в-а скісно зрізати — 
294. 

Верхній—292. 
Вершковий—295. 

Вершок—293. 

Взаємини—4425. 
Взаємоіндукція—306, 

308. 

Взасмочин—307. 

Взірець—2499. 

в. світломірчий—2499. 
Взірцевий—2503. 
Вибивач—3827. 
Вибірність—4469. 

в. подвійна—4469. 
Вибірчий—1303, 4468. 

в. виклик—5350. 
Вибруд—2681. 

Вибух—314. 

Вибухати ,-хнути—316. 
Вибуховий—317. 
Вивертати,-рнути— 500 
Вивід—2841. 

Вивірений—496. 
ивірчий—498. 
ивіряиня.-рення—497. 
Вивтік—5319. 

Вигин—501. 

Вигинати—502. 

Вигідний—503. 
Вигладжування ,-ження 
--4429. 

Вигладжувати ,-дити— 
4430. 

Вигляд—327. 

в. синусоїдальний— 

327. 

Вигнуття—501. 
'Виготовлений ,-туваниЙ 
—1314. 

Виготовлюваний—-1315. 
Виготовляння ,-лення— 
—1313. 

Виготовляти ,-вити— 

1316. 


Вид—327. 

Видавання,-дання — 
2801. 

Видавати ,-дати—2802. 
Виданий—2803. 
Видатність—596, 2760. 
в. добова—2760. 
в. електрична—2760. 
в. електролітична— 
2760. 

в. механічна—2760. 
в. пересічна—2760. 
в. питома—2760. 
в. повна—2760. 
в. практична—2760. 
в. річна—2760. 
в. світлова — 2760, 
4386. 

в. уявна—2760. 

Види—329. 

Виділений—511. 
Виділяння—510. 
Виділяти ,-лити—-512. 
Видність—325. 
Видовження—5202. 
Видруковування, - ку¬ 
вання—2795. 
Видруковувати—2796. 
Видрукуваний—2794. 
Видуга—3847. 
Вижолобок— 204, 514. 

в. радіяльний—514. 
Визнавчик— 3948. 
Визначати ,-чити—2648. 
Визначення ,-чання— 
2307, 2647. 

Вийманий ключ—4897. 
Виймати, вийняти — 
533. 

Виклик—515. 
в. автоматичний—515. 
в. гудковий—515. 
в. дзвінковий—515. 
в.індукторний—515. 
в. лямпочковий—515. 
в. різкий—515. 
Викликальня—517. 
Викликати—516. 
Викличний—517, 3289. 
Виключник—525. 
Виконавчий—1418. 
Виконаний—538. 
Виконання—537.. 
Виконувати ,-нати—539. 
Викопування ,-пання— 
2816. 

Викопувати,-пати— 2815. 
Використаний—1420, 

5322. 

Використовував ня,-тан- 
ня — 1419, 5321, 
5320. 

Використовувати ,-тати— 

5323, 1421. 
Викочування—518. 
Викочувати ,-к отити—519. 
Викручувати,-крутити — 

500. 

Виладування—3967. 


Виливаний—1854. 
Виливання,-лиття— 

2778. 

Виливний—2779. 

Вилиця—4838. 
в. надземна—4838. 
в. централізована— 
4838. 

Виличний—4839. 

Вилка—330. 
в. влучні—330. 
в. двополярні—330. 
в. електролітичні — 
330. 

Вилкуватий—332. 

Вилуск—5087. 

Вилучання ,-чення — 
5210. 

Вилучати ,-чити—5212. 
Вилучений—5211. 
Вилучив нромінювання 
—5819а. 

Вилучник—525. 
Вимиканий—524. 
Вимикання,-мкнення — 
528, 566. 

в. гряничне—528. 
в. залежне—528. 
в. максимальне—528. 
в. миттьове—528. 
в. мінімальне—528. 
в. незалежне—528. 
в. обмежено-запежне — 
528. 

в. прохідне—528. 
Вимикати, -минути —526, 
567. 

Вимикач—525. 
в. важільний—525, 
в. виснажений—525. 
в. висувний—525. 
в. віддальний—525. 
в. відосередковий— 

525. 

в. вугляний—525. 
в. горшковий—525. 
в. груповий—525. 
в. гряничний—526. 
в. ґудзиковий—525. 
в двополюсовий— 525. 
в. дистаціііний—525. 
в. диференційний— 

525. 

в. дільничний—525. 
в. електромагнетний — 
525. 

в. живосрібний—525. 
в. запасний—525. 
в. запобіжний—525. 
в.звичайний—525. 
в. камерний—525. 
в. кінцевий—525. 
в. колінчасто-важіль¬ 
ний—525. 

в. коробочковий —525. 
в. магнетниЙ—525. 
в. максимальний— 525. 
в. мережний—525. 
в. мечиковий—525. 
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в. миттьовий—525. 
в. мінімальний—525. 
в. настінний—525. 
в. натискний—525. 
в. натяжний—525. 
в. нулевий—525. 
в. однополюсовий—525. 
в. олійний—1936, 525. 
в. операційний—525. 
в. ординарний—525. 
в. перекидний—525. 
в. підстроєний—525. 
в. поверховий—525. 
в. повільний—525. 
в. повітряний—525. 
в. поворітиий—525. 
в. подвійний—525. 
в. притичковий—525. 
в. пружинний—525. 
в. ріжнатий—525. 
в. роздільчий—525. 
в. рольковий—525. 
в. ручний—525. 
в. секційний—525. 
в. стовповий—525. 
в. східчастий—525. 

в. трансформаторний 

—525. 

в. триполюсовий— 525. 
в. трипроводовий—525. 

в. трубчастий—-525. 
в. хуткочинний—525. 
в. шнуровий—525. 
в. щогловий—525. 
Вимичний—527. 

Виміна—2475. 

Вимір—1326. 

в. балістичний—-1326. 
в. допомічний—1326. 
в. електричний—1326. 
в. калориметричний— 
1326. 

Вимірник—1328. 

Вимірня—1329. 

Вимірчий—1329. 
Вимірюваний —1330. 
Виміряний—1327. 
Виміряння,-рення—1326. 
Виміряти,-рити,-ся — 
1331. 

Вимкнутий—565, 529. 
Вимовність—4753, 102. 
Винесення—3177. 

Виображати.-бразити — 

1337. 

Виоб ражепня—1331 
Випадання ,-дення—596, 

534, 510. 

Випадати,-пасти—597, 

535. 

Випадний—536. 
Випалений—2485. 
Випарність — 4753, 
1416. 

Випаровування—1415. 
Випаровувати ,-ритя ,-ся 
—1417. 

Випереджання—2631. 
в. гістерезне—2631 


В ипе р е джати, -дати— 

2629, 5261. 

Виаередний— 2630, 5262. 
Випинання,-пиуття— 552. 
Випинати ,-пнути,-ся — 

553. 

Виплив—3435. 

Випнутий— 551. 
Виповнений— 2259 . 

Вшювнювання.-нення— 

2258. 

Виповнювати ,-нити— 

2260. 

Виправлений — 541, 

1425. 

Виправляй ня ,-лення— 
540, 1424. 

Виправляти,-вити— 1426, 
542. 

Виробний— 1432. 
Випробовня— 3370, 1432, 
2761,4794. 

Випробовування,-буван- 

ня— 1430. 
в. лінійне— 1430. 
в. наднаснажне— 1430. 
в. підводне— 1430. 
в. приймальне— 1430. 
в. тривале— 1430. 
Випробовувати,-бувати 
—1433, 2652. 
Випроб(ов)увач —1431, 
3528. 

в. акумуляторний— 
1431. 

в. батерійний— 1431. 
в. лінійний— 1431. 
в. стадійний— 1431. 
Випробуваний— 2651 . 
Випробування— 2650. 
Випробувач— 1431. 
Випромінюваний— 1318. 
Випромінювач— 3872. 
Випростаний— 545. 
Випростувальний— 859, 
547. 

Випростувальність— 859, 
4423. 

Випростування,-стайня 
—544. 

Випростувати—546. 
Випростувач—543. 
в. алюмінійний—543. 
в. аргоновий—543. 
в. вібраційний—543. 
в. дволамповий—543. 
в. електролітичний— 
543. 

в. ЖИВОСрІбНИЙ —• 

543. 

в. катодний—543. 
в. лямповий—543. 
в. механічний—543. 
в. неоновий—543. 
в. одноламповий—543. 
в. трилямповий—543. 
в. хемічний—543. 
Випруд—4035. 

Випуск—548, 499. 


в. залитий—499. 
в. сухий—499. 
Випускання —548 , 142а- 
Випускати,-стати—649, 
1429. 

Випускний —550. 

Вираз—561. 

в. символічний—561. 
Виразний—5857. 
Виразність—5547. 
Вирівнювання ,-вневня— 
540, 544, 5268, 558- 
Вирів нювати ,-вняти ,-ся 
к —542, 559, 5269. 
Вирівнювач—5271. 

в. магнетниЙ—5271. 
ВирівияльниЙ —240, 560, 
541,5270, 5272. 

Виріз,-зування ,-зання 

—563. 

Вирізаний —562. 
Вирізковий —4461. 
Вирізувати ,-зати —564. 
Виробляння,-лення— 

5344, 3699. 

Виробляти,-бити —3698. 
Виробневий —1068, 

5345. 

Виробництво —3699. 

в. масове—3699. 
Виробня—1064. * 

в. електротехнічна— 
1064. 

Висаджувати ,-дити — 316. 
Висихання —586. 
Висихати,-сохнути —587. 
Вискакування —568. 
Вискакувати,-скочити— 
569. 

Вискочний—570. 
Вислідний—3865, 4194. 
Вислуханий—571. 
Вислухування.-хання 
телефоном—572. 
Вислухувати,- хати—573. 
Висмоковування .-ку¬ 
вання—521, 5680, 
5679. 

Внсмоковувати ,-кувати 
—522, 5682. 
Висмокуваний —520, 

5681. 

Висмолений—574, 2702. 
Висмолити—2703. 
Виснага—4036, 4035. 
в. аперіодична—4035. 
в. атмосферна—4035. 
в. безперервна—4036, 
4035. 

я. (по)бічна—4035. 
в. блискавична—4035 
в. електрична—4035. 
в. жмуткувата—4035 
в. зворотна—4035. 
в. іскрова—4035. 
в. нитчаста—4035. 
в. коливна—4035. 
в конвекційна—4035. 
в. максимальна—4035. 
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в. миттьова—4036. 
в. місцева—4036. 
в. однонапрямна— 
4035. 

и. переривчаста — 
4035. 

в. періодична—4035. 
в. поверхнева—4036. 
в. повільна—4036. 
в. променяста—4035. 
в. різнонапрямна— 
4035. 

в. снопом—4035. 
в. спробна—4036. 
в. статична—4035. 
в. сяй сова—4035. 
в. тиха*»-4035. 
в. хутка—4036. 
в. часткова—40^5. 
в-гу полегшити — 
4035. 

Виснажання,-ження— 
4043. 

Виснажений—4044. 
Виснажний—4038. 
Виснажник—4037. 
в. олюмінійний — 
4037. 

в. голчастий—4037. 
в. електролітичний— 
4037. 

в. кулястий—4037. 
в. олив’яний—4037. 
в. ріжнатий—4037. 
в. рогатий—4037. 
в. рольковий—4037. 
в. ручний—4037. 
в. сяЙвовиЙ—4037. 
в. універсальний— 
4037. 

Висножникова кулька 
—5581. 

ВисножувальниЙ — 
4042. 

Виснажування ,-жання, 
-ження—4036. 
Виснажувати ,-жати, 
•жити— 040 
Висний—336. 

Високий—575. 

в. дашок—691. 
Високовольтовий—576. 
Висота—577. 

в. ефективна.—577. 
Висотовизначник—3890. 
Вистилання ,-стелення— 
523. 

в. олив’яне—523. 
Вистілка—523. 

Виступ—578. 
в. оброблений—578. 
в. передній—578. 
Виступання—579. 
Виступати ,-пити—580. 
Висування—507. 

В и с у в ати ,-су нути—508. 
Висувний—509. 

в. лямпа—3286. 
Висушений—582. 


Висушування ,-шення— 
—583. 

Висушу вати,-шити—584. 
Витворений—557. 
Витворець—648, 5851. 
в. барабанний—5851. 
в. беазалізовий—5851. 
в. гладкий—5851. 
в. двополюсовий— 
5851. 

в. двофазовий—5851. 
в. дірчастий—5851. 
в. дротяний—5851. 
в. запасний—5851. 
в. зіркуватий—5851. 
в. зубчастий—5851. 
в. кільцевий—5851. 
в. колесуватий—5851. 
в. короткозамкнений 
—5851. 

ь. кружальний — 
5851. 

В. МИ0Г0П0Л юсовий — 
5851. 

в. неполяризований— 
5851. 

в. однофазовий—5851. 
в. подвійний—5851. 
в. полюсовий—5851. 
в. поляризований— 
—5851. 

в. регулівний—5851. 
в. стрижневий—5851. 
в. струмопровідний— 
—5851. 

в. фрезований—5851. 
в. центрований—5851. 
Витворцевий—5850. 
Витворця—648. 
Витворюваний—554. 
Витворювання ,-рення— 

555, 3699. 

Витворювати,-рити — 

556. 

Вителка—339. 
Витикання—579. 
Витикатися,-ткнутися— 
580, 2275. 

Витичний—581. 

Витік—5316, 5319. 
в. бічний—5319. 
в. вторинний—5319. 
в. магнетний—5319. 
в. первинний—5319. 
в. рівномірний—5319. 
в. розподілений — 
5319. 

Витікання—5316, 5319, 
1437. 

Витікати,-текти—1438, 
5317. 

Витічний—5318. 
Виточений—592. 
Виточування ,-чення— 
—590. 

Виточувати ,-чити—591. 
Витрата—1234, 41Л. 

в. стала—4121. 
Витрачання—1236. 


Ви трачати ,-тратити.— 

1к37. 

Витрачений—1235. 
Витривалий—5308. 
Витривалість—5308. 
Віггрпм—513. 

Виїушка — 2136, 

2252. 

Витягання ,-гнення—588, 
593, 1311. 

Витягати ,-гти—589, 1310. 
Витягнутий—1312. 
Витяжний—595. 

ВихідпиЙ—2844, 1444, 
598. 

Вихор—344. 
в. електромагнотний — 
344. 

в. магнетний—344. 
Вихровий—343. 
Вичавлений—504. 
Вичавлювання—505. 
Вичавлювати,-вити— 506. 
Вища гармонічна—585. 
Виява—5844. 

Виявлений—2481. 
Виявлення—861, 1338. 
Виявляння,-лення— 

2482. 

Виявляти,-вити—2589, 

2483. 

Виявник—1362. 
Виявниковий—1363. 
Віблик—2901. 

Вібло—5505. 

Вібратор—319, 4248. 
в. Гертцівський—4248. 
в. Каппівський — 

319. 

Вібраційний—320. 
Вібрувати—322. 
Вігандівська лямпа — 
323. 

Відбивання—2808. 
в. мішане—2808. 
в. многократне—2808. 
в. однократне—2808. 
Відбивати ,-бити—768 * 
2806. 

Відбивач—2804, 4242. 
в. бляшаний—4242. 
в. вітринний—4242. 
в. внутрішній—2804, 
4242. 

в. глибоко-конічний— 
4242. 

в. зовнішній—2804. 
в. люстровий—2804, 
4242. 

в. мельхіоровий—4242. 
в. надвірний—4242. 
в. переставний—4242. 
в. півкулястий—2804, 
4242. 

в. склицьований — 
4242. 

в. стелевий—4242. 
в. сценічний—4242. 
в. -відрядник—4242. 
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Відбивний—2805, 2807. 
Відбивність—4753, 2805. 
Відбирач—3558. 

Відбити—2809. 

Відбій—2734. 

в. автоматичний—2734. 
в. звичайний—2734. 
в. подвійний—2734. 
Відбійний—2735. 

Відведений—2738. 
Відведення—2737, 2754. 

Відвід—2754. 

в. перехідний—2754. 
в. подвійний—2754. 
в. простий—2754. 
в. уземлювальний— 

2754. 

Відвідний—2756. 

Відводити ,-вести—2755. 
Відволічка—2841. 
Відволожений—5174. 
Відволожування,-ження 

—5173. 

Відворітний—2508. 4154. 
Відгалужений—2746. 
Відгалужування,-ження 
—2745. 

Відгалужу вати ,-зити,-ся 

—2747. 

Відгалузний—2744, 2748. 
Відгалузок—2745. 

Відгілок—2745. 
Відґвинтний—2753. 
Відгвинчений—2750. 
Відгвинчування ,-чення 
—2751. 

Відгвинчувати ,-нтити,-ся 

—2752. 

Віддаваний—2757. 
Віддавання—2760. 
Віддавати,-дати—2758. 
Віддалений—5188. 
Віддалення—51 7. 
Віддаляння—5187. 
Віддаляти,-лити—5189. 
Віддаль—1100. 

в. фокусова—4100. 

В і тдол ь п н й —929. 
Відданий—2759. 

Віддіча—2760. 

Відділ—2761. 

в. електролітичний 

276І. ^ й 

ь . радіотелеграфний— 

в. телеграфний— л 761. 
в. теїефоііниЙ—к М. 
.Відділяння,-лення—2761. 
Віддільний—2762. 
Від’ємний—2813. 
Відігрівання ,-гріття— 
2783. 

Віді грівати,-гріти— 

Підігрівний—2784-а. 

Ві ді грітий—2785. 
Відімкнений—2770. 

Відкидання.-кинення 

2736. 

Відкидний—2767. 


Відкритий—2777. 
Відлічувати ,-чити — 

2831. 

Відлучання,-чення—. 

2822. 

Відлучати ,-чити—2824. 
Відлучений—2823. 
Відлучник—525. 

в. високої частоти— 

3180. 

Відмет —4035. 

Відмиканий—2772. 
Відмикання — 2775, 

2797. 

в. повне—2775. 
в. тимчасове—2775. 
Відмикати,-мкнути,-ся— 

2773, 2798. 

Відмичний—2774. 

Відмітний—2780. 
Відновлений—395. 
Відновлення—394. 
Відновлюваний—396. 

Відновлювання ,-ленпя 

442. 

ВІ дновл ювати ,-вити— 

397. 

Відновляти,-вити—441. 
Відновний—398, 393-а. 
Відносний—2781. 
Відносність—2781. 
Відношення—2782. 

в. передатне—2782. 
Відосередковий—5499. 
Відосередковість—5499. 
Відпадання—2791. 
Відпадати,-пасти—2792. 
Відпадний—2793. 
Відпалений—2789. 

Відпалювання,-лення— 

2765. 

в. термоиагнетне —2765 . 
Відпих—2832. 

Відпихання—2832. 

Відпір—2734. 

Відповідний—2749, 4692, 
4693. 

Відповідність—4692. 
Відповідь—2743. 
Відпорність—3787. 
Відпочинок—2764. 
Відпуск—2801. 
Відпускання—2801. 
Відпустити,-скати,-ся— 
2802. 

Відпущений—2789, к803. 
Відрегульований—2811. 
Ві дрегульовування ,-л ю- 
ваиня—2810. 

Відрегульовувати,-регу- 
лювати—2812. 
Відривання—2816. 
Відривати, відірвати — 
2815. 

Відривний—2817. 
Відрізок—4454. 

Відряджання,-ження— 

3423. 


Відряджати ,-дити— -962 . 
3422. 

В ід ряджений—3421. 
Відрядний—2800, 2963. 
Відрядник—2799, 2964, 
5065. ллл . 

в. концертовий—29^.4. 
в. лямповий—2904, 

2799. ^ я 

в. л. телеграфний— 

2964. 

в. переносний—2964. 

в. простий—2964. 
в. супряжепий—2799. 
в. телеграфний—2964. 
в. телефонний—2964. 
в.-відбивач—2964. 
Відсисний—2818. 
Відскакування—2819. 
Відскакувати—2820. 
Відскочний—2821 • 
Відслівна плата—3405. 
Відставання—2825. 
Відставати ,-тати—2826. 
Відстань—831. 

в. межиполюсова—мі* 
Відстроєний—2828. 

в. цілковите—2820. 
Відступ—3720. 

Відсування,-су нення— 

2786. 

Відсувати,-сунути — 

2787. 

Відсунутий—2788. 
Відсутність—2829. 
Відтворення—439. 
Відтворювати ,-рити— 

440. 

Ві дтручування—2832. 
Відтягання—2838. 
Відтягати* гти—2839. 
Відтягачка—2841. 
Відтяжний—2842, 2840. 
Відхил — 2768, 5223, 
4558. 

в. електричний—4558. 
в. західний—4558. 
в. магнетовий—4558. 
в. східний—4558. 
Відхилений—2769, 5224. 
Відхиломір—822. 

Відхил опоказна стрілка 
—4561. 

Відхиляння ,-лепня — 
5223, 2768. 
в. граничне—2768. 
в. пересічне—2768. 
в. повне—? 7 68. 
Відхиляти ,-лити—2770. 
Відхилятися ,-л итися— 
4560, 5225. 
Ьідхильний—2771. 

В і дштовхни й—2834. 
Відштовхування—2832. 
в. електроіндуктивне 
—2832. 

в. молекулярне—2832. 
Відштовхувати ,-хнути— 
2833. 
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Відшукувач електро¬ 
магнетний—5069 
Відшумпик—5656. 

Віз- 4923, 3160. 
в. жильниковий, кабле- 
вии—4923, 3160, 
в. освітлювальний— 
3160. 

“■ Радіотелеграфний _ 

Візок—4934, 1485. 
в. пересувний—1485. 
в. поворітний—4934. 
в. почіпний—4934. 
Військовий—372. 

Вікно вимірне—2594. 
Вікові магнетні зміни— 
278. 

Віконний—2598. 

Віконце лоснякове— 

2599 

Вільний-^4422. 

Вільно почеплений—■ 

4422. 

Вінець—1719. 

Вінця—.1747. 

Вірвант—5437, 4884. 
в. дротяний—5437. 
в. запобіжний—5437. 
в. затискний—5437. 
в. почіпний—5437. 

Віск—432. 

Вісний—2693, 44. 

Вістря—2720. 
в. збіжне—2720. 
в. збірче—2720. 
в. набіжне—2720. 
Вісцинове цідило—335. 
Вісь—2730. 
в. магнетна—2730. 
в. поворітна—2730. 
в. полярна—2730. 

Вітер електричний — 

302. 

Вітка—ЗОЇ. 

Вітринний—340. 

Вітрит—341. 

Вітровий—304. 

Вітровиця—289. 

Вітрогін—287. 

Вітряк—2000. 
Вітстонівський—342. 

в. місток—5215. 
Віялуватий—277. 

Вказання—’218. 

Вказівка—5216. 
Вказівний—5217, 5220. 
Вказник—5216. 

Вкладання—477. 

Вкладати,-ласти—479. 
Вкладений—478. 

Вкладення—5221. 

Вкручений—267. 

Власний—4662. 

Властивість—4423. 
в. ізоляційна—4423. 
в. магнетна—4423. 
Влоговина—696. 

Вмикання—349,462. 


Вмикати—461, 348. 
Вмикач—873, 3 і7. 

в. батерійний—347. 
Внутрішній—364. 
Вовняний шнур—5598. 
Вогкість—4899. 
Вогнегасник—2541. 
Вогнестійкий— 2540. 
Вогнестійкість—2540. 
Вогнетривкий—2542. 
Вогнетривкість—2542. 
Вогнянотечна електролі- 
за—2539. 

Вогонь—2544. 

в. коловий—2544. 

Вода підкислена—365. 
Водневий—368. 
Воднево-кисневий—369. 
Водограйний—5411. 
Водоелектричний—667. 
Водоелектровня—664. 
Водоналивний—366. 
Водонеп роникл и вий— 

367. 

Водоструминний—370. 
Водяний —371. 

Вологий—351. 

Вол огоелектромі р—863. 
Волокно—2414, 409, 
в. азбестове—409. 
в. бамбукове—409. 
в. подовжнє—409. 

Волок .уватий—408. 
Волосина—410, 2414. 
в. амілоТдпа—2414. 
в. бамбукова—2414. 
в. Вольфрамова — 

2414. 

в. вугляна—2414. 
в. гнічена—2414. 
в. закріплена—2414. 
в. кварцова — 2414, 

410. 

в. лямпова—2414. 
в. магнетна—2414. 
в. метальована—2414, 
410. 

в. паперова—2414. 
в. почіпна—2414, 410. 
в. світна—2414. 
в. спірально-зігнена — 
2414. 

в. торійована—2414. 
в. тягнена—2414. 
в. цирконова—2414. 
Волосний—411. 

Вольт—412. 

Вольта-^раммівська ма¬ 
шина—413. 

Вольтаж—414. 

в. сталий—414. 

Вольта Ізаці я—415. 

в. синусоїдальна —415 
Вол ьтаметер—417. 
в. Бупзепів(ський)— 

417. 

в. ваговий—417. 
в. водяний—417, 
в. газовий—417. 


в. електролітичний—■ 
417. 

в. металевий—417. 
в. мідний—417. 
в. об’ємний—417* 
в. обсяговий—41V. 
в. срібловий—417. 
в. титраційний—417. 
в. цинковий—417. 

Вол ьтампер—4 1 8. 
Вольтамперпетер—419. 

в. кешеньковий—419. 
Вольта-фарадична індук¬ 
ція—420. 

Вольтівський—416, 426. 
Вольт-кулон—422. 
Вольтметер—423. 
в. аперіодичний—423. 
в. гаслівннй—423. 
в. головний—423. 
в. двоскалевий—423. 
в. диференціяльний— 
423. 

в. дотичковий—423. 
в- електромагнетний — 
423. 

а. многокамерний— 

423. 

н. многоквадрантовий 
—423. 

в. подвійний—423. 
в. пружинний—423. 
в. самописний—423, 

425. 

в. синхронізаційний 
— 423. 

в. статичний—423. 
в. стаційний—423. 
в. сумарний—423. 
в. тепловий—423. 
в. точний—423. 
в. фазовий—423. 
ВольтметровиН—424. 
Вольтододатна динамо— 
237. 

в. машина—427, 1963. 

Вольфрам—428. 
Вольфрамовий—429. 
Ворочок—2033. 
в. полотняний—2033. 
в. шовковий—2033. 
Воскування—3298. 
Воскуватий—433. 
Восьмикратна телеграфія 
—2608. 

Впадання в синхронізм— 
446. 

Впадати, впасти в синхро¬ 
нізм—445. 

Впадний—2861. 

Вплив—384, 353. 

Вплітати,-лести—447. 
Вправлений—5083. 
Вправляння,-лення— 

5082. 

Вправляти ,-вити—'5084. 
Вправ н і сть—2140. 
Впровадження—270. 

Впуск—270. 
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Впускати ,-стити—449. 

Впусковий—-271. 

Вражати, вразити—3392. 

Вставляти ,-вити—471. 

Встромляти,-мити—476. 

Втома ,-м л ення—5324. 

Втомлений—5325. 

Втомл (овальний—-5326. 

Втомлювальність — 

532 і. 

Втомлятися,-митися— 
.327. 

Вторинний—480. 

Втрата—3433. 
в. додаткова—3433. 
в. вимірна—3433. 
в. загальна—3433. 
в. змінпа—3433. 
в. найбільша—-3433. 
в. шкідна—3433. 

Втрачений—-3434. 

Втягання ,-гнення—483. 

Втягти—3737. 

Втяжний—485. 

Вугіль,-гілля—5182. 
в-я буре—5182. 
в-я велике—5182. 


Гавс—639. 

Гаданий—3479, 2584. 

Газ—бОЗ.і. 

г. гримучий—603а. 
г. металевий—603а. 
г. оклгодований— 603а. 
г. світильний—603а. 

Газовий—604. 

Газодинамо—605. 

Газоелекгрод—5725. 

Газопідпальпик—606. 

Газосвітлова лямпа—604. 

Газотворення—607. 

Газування,зовання—510. 

Гайляндова діяграма — 

643. 

Гайслерівська трубка— 

644. 

Гак—1792. 

г. бічний—1792. 
г. зайоржений—1792. 
г. І-подібний—1792. 
г. ізоляторний—Г92. 
г. ізольований—1 
г. настінний—1792. 
г. подвійний—1792. 
г. почіпний—1792. 
г. стельовий—1792. 
г. й-тдібиий—1792. 
г-а викрутити—-1792. 

Галеніт—609. 

Галенітовий—610. 

Галерія—611. 

Галузка—301. 

г. рівнобіжна—ЗОЇ. 

Гальванізація—612, 613. 

Гальванізований—614. 


в-я великоаернясте — 
5182. 

в-я графітне—5182. 
в-я груоозернясте —- 
5182. 

в-я дрібнозернясте- 

5182. 

в-я кам’яне—5182. 
в-я копальн(ев)е—5182. 
в-я мінеральне—5182. 
в-я м’ядо—5182. 
в. насочений—5182. 
в. однорідний—5182. 
в. плюсовий—5182. 
в-я ретортне—5182. 
в-я тверде^-5182. 

Ву гл еде ржавка—5 176. 
в. верхня—5176. 
в. спідня—5176. 
Вуглезернястий—5177. 
Вуглезернястість—5177. 
Вуглина—5182. 
в. дотичкова—5182. 
в. мінусова—5182. 
в. плюсова—5182. 
в. пеміднена—5182. 


г 

Гальванізовня—3370. 
Гальванізування—612, 
613. 

г. дотиканням—612. 
г. занурянням—612. 
Гал ьван і зу вати^-615. 
Гальванічний—616. 
Гальванокавстичнин— 
618. 

Гал ьванокавтер—619. 
Гальванометер—620. 
г. абсолютний—620. 
г. аперіодичний—620. 
г. астатичний—620. 
г. балістичний—620. 
г. двонитковий—620. 
г. диференціяльний— 
620. 

у. електромагнетний— 
620. 

г. закрутний— 620. 
г. кешеньковий—620. 
г. коливний—620. 
г. люстровий—620. 
г. морський—620. 
г. панцеровапий—620. 
г. переносний—620. 
г. пружинний—620. 

‘ г. прямовисний—620. 
г. самописний—620. 
г. скалевий—620. 
г. струнний—620. 
г. тепловий—620. 
г. універсальний— 620. 
Гальванопласт—621. 
Гальванопластика—622. 


Вугляний—5184. 

Вугляно-живосрібний— 

5184. 

в.-цинковиЙ—5178. 
Вузловий—5214. 
Вузлувата мережа—4595. 
Вузол—5213. 

Вуличний—5234. 
Вулканізований—490. 
Вулканізування,-ніаа- 
ція—189. 

Вулканізувати—491. 
Вулканіт—492. 

в.-авбест—492. 

Вутлий перекрій—4589- 
Вушко—5343. 

в. почіпне—3094 , 3208.. 
Вхід—495. 475. 

в. повторний—475 . 
Вхідний—473, 494. 

в. ємність—493. 
Входження—495, 475. 
Входити—474. 

В'язальний—599, 2940. 
В'язання—600. 

В’язати—601. 

В’язка—3845. 


Гал ьванопл астич ний— 
623. 

Гальванопластовня— 

623, 1059. 
Гальваноскоп—624. 
г. відбійний—624. 
г. кешеньковий—624. 
г. прямовисний—624. 
Гальваноскопічний— 625.. 
Гальваноскопія—626. 
Гальваностегі я—627. 
Гальванофарадизація— 
628. 

Гальмівний—5049, 5048. 
Гальмо—5046. 

г. диференціяльне— 
5046. 

г. електромагнетне— 
5046. 

г. магнетне—5046. 
г. саморегулівне—5046. 
Гальмовий—5048. 
Гальмування—5045. 

г. електрична—5045. 
Гальмувати—5047. 
Гамівпий—645. 

Гамівник—840. 

Гамівність—845. 
Гамування—693. 
Гамувати—695. 

Гарантія—632. 

г. здавальна—632. 

Г арантований —630. 
Гарантувати—631. 

Гармата електромагнетна. 
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Гармонічна—633. 
г. вища—633. 
г. п-ого порядку—633. 

Гармонічний—634. 

Гарнітура—635. 

Гасильний—637, 5X49. 

Гасильник—636. 
г. електромагнетний— 
636. 

Гасити—638, 5150. 

Гасіння—640, 5148. 

Гаслівець—4498,3528. 
г. вихідний—4498. 
г. довгочасний—4498. 
г. допере їздовий—4498 
г. застережний—4498. 
г. наскрізний—4498. 
г. переїздовий—4498. 
г. переносний—4498. 
і', пересгережний— 
4438. 

г. прохідний—4498. 
г. світловий—4399. 
г.-загородник—4498. 

Гаслівпий—4505, 4499, 
4504. 

Гаслівництво—4500,4505. 

Гасло—4498. 

г. акустичне—4498. 
г. блоківне—4498. 
г. викличне—4498. 
г. відбійне—4498. 
г. відкрите—4498. 
г. Гвалтівне—4498. 
г. денне—4498. 
г. дзвінкове—4498. 
г. загальне—4498. 
г. закрите—4498. 
г. звісткове—4498. 
г. зорове—4498. 
г. маневрове—4498. 
г. місцеве—4498. 
г. нічне—4498. 
г. оптичне—4498. 
г. слухове.—4498. 
г. термоелектричне— 

г. тональне—4498. 
г. тривожне—4498. 

Гаслований—4502. 

Гасловання—4501. 

Гасломір—1328. 

Гаслування—4501, 4500. 
г. електричне- 4500. 
г. жезлове—4500. 
г. залізничне—4500. 
г. залізничне дзвонове 
—4500. 

г. пожежне—4500. 

Гаслу в ти —1503. 

Гасовий—1524. 

Тачковий—1794. 

Гачкуватий—1795. 

Гачок—1793. 

г. почіпний—1793, 

4562. 

г. пружинний—1480. 

Гашення—5148. 

Гвіздок—1573, 5648. 


Геакс-ізоляція—642. 

Гектоват—645, 646. 

Гектовато-година—645 

Геліографія—647. 

Генератор—648. 
г. асинхронний—648. 
г. випередний—648. 
г. головний—648. 
г. двофазозий—648. 
г. електричний—648. 
г. залізний—648. 
г. коливань—648. 
г. однофазовий—648. 
г. Подвійний—648. 
г. синхронний—648. 

г. термоелектричний- 

648. 

г. тихорушний—648. 
г. трамвайний—648. 
г трифазовий—648. 
г. хемічний—048. 
г. нівидкорушниіі—648. 

Генераторний—649. 

Генераторня—53.Г2. 

Генерація—650. 

Генерований—651. 

Генерувальний—653. 

Генерувати—652. 

Генрі—81-а, 054. 

Герметичний— 655 . 

Герметичність—655. 

Гертцівський—656. 

Гетерогенний—657. 

Гетерогенність—657. 

Гетеродин—658. 

Гетеродинний—659. 

Гетеростатичний—660. 

Гетеростатичність—660. 

Гефнері вський—661. 

Гідравлічний—664. 

Гідроелектричний—667. 

Гідроелектровня—667, 
664. 

Гідроксильний—665. 

Гідропластика— 666 . 

Гілка—301. 
г. догірня—ЗОЇ. 
г. додільна—ЗОЇ. 

Гільза—668. 
г. гумова—668. 
г. дотичкова—668. 
г. ебонітова—668. 
г. запобіжна—668. 

Гільчаста іскра—3955. 

Гірлянда—675. 

Гірська елентрозалізниця 
—977. 

Гіршая ня—5340. 

Гіршати—5339. 

Гістереза—678. 
г. обертова—678. 
г. статична—678. 

Гістероз ний—679. 

Гістерезометер—880. 

Гістерия—678. 

Гітгорфівськнй—681. 

Гладило—3628. 

Гладкий—683. 

Гладкість—683. 


Глейта—687. 

Глибина—689. 
Глибинний—690. 

Глибокий—691. 

Глиняний—688. 
Глухий—692. ’ 
г. будка—1263. 

Глушити—693. 

Глушіння—693. 

Глушник—6з4, 4871. 
г. ланцюговий—4871. 

Гніздо—696. 
г. випробне—696. 
г. відказове—696. 
г. відповідне—096. 
г. додаткове—696. 
г. запитне—696. 
г. влучне—69з. 
г. комбіноване—696. 
г. лямпове—696. 
г. многократно—696. 
г. подвійне—096. 
г. потрійне—696. 
г. притичкове—696. 
г. пружинне—696. 

Гніт—3517, 3561. 

Гнітити—3521. 

Гнічений—3520. 

Гиіченял—3519. 

Гнучкий— 662 . 

Гнучкість—662. 

Говірний вольтів лук— 
697. 

Говірник—4283. 
г. антисептичний— 
.4283. 

г. віялунатий—4283. 
г. металічний—4283. 

Годинний—5521. 

Годинник—5528. 
г. елек ролітичний— 
5528. 

Годинниковий—5521. 

Гойдалка—1500. 

Гойдання—1507. 
г. вільне—1507. 
г. власне—1507. 

Гойдатися—1508, 1595. 

Голий—701. 

Голка—1296. 
г. вказівна—1298. 
г. дотичкова—1296. 
г. дудчаста—1296. 
г. електролітна—1296. 
г. лічильник 'Ва— 1296. 

Голкотримач—1297. 

Головка—294, 699. 
г. дотична—099. 
г. заглиблена—099- 
г. закрутна—699. 
г. кругла—099. 
г. оздобна—294. 
г. потайна—699. 
г. тетувата—699. 
г. чотиригранчаста— 
099. 

г. шостигранчаста — 
699. 

Головний—682. 


Голчастий — Гудзиковий 
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Голчастий—1298. 

Горбик—223. 

Горіння—704. 

Горіти—705. 

Горішковий ізолятор— 
2673. 

Горловина—4114. 

Гострий—2723. 

Гострість—2722. 

Гострозубці—2721, 1803. 

Готовий—710. 

Готування—3554. 

Готувати—3556, 3222. 

Гра—1299. 

г. аксіальна—1299. 
г. висна—1299. 

Градієнт—712. 

Градіентовий—713. 

Градільня—714. 

Градус—719. 

Грам—720. 
г.-йон—720. 

Границя—3469. 
г. верхня—3469. 
г. вимірча—3469. 
г. критична—3469. 
г. нижня—3469. 

Граничний—1748, 3470. 
г. лінія—3187. 

Граничність—3470. 

Граніт—722. 

Гранітний—723. 

Грань—724, 3469. 

График—725. 
г. добовий—725. 
г. річний—725. 

Графіт—726. 

г. золотистий—726. 
г. лускуватий—726. 
г. порошкуватий — 
726. 

г. природній—726. 


Гора—696, 444, 1467, 
2863, 3748. 

г. відкрита—696, 1467, 
444. 

ґ. викрита—696, 1467, 
444. 

ґ. вапіввідкрита — 696. 
ґ. напівзакрита— 1467. 
144. 

Гарова обвитка—129 
Гвинт—333. 

Ґ. дотичковий—333. 
ґ.’ затискний—333. 

Г. земляний—137. 

Г. мікрометричний— 
333. 

. Г. регулівний—333. 
ґ. упірний—333. 
ґ. устнновний—333. 


г. ретортний—726. 
г. сріблястий—726. 
Графітний—730. 
Графітованпй—728. • 
Графітування,-товання — 
727. 

Графі тувати—729. 
Графітуватий—731. 
Графічний—732. 

Гребінка—733. 

Гребі нку ватиЙ—734. 
Гребінчик—3095. 

Гребінь—735. 

г. язичковий—735. 
Гридлик—738. 

Гримучий гав—737. 
Трійник—736. 

Грімниця—2112. 

Гроза—739. 

Грозовий.—740. 
Гроаопоказник—741. 

г. Понова—741. 
Громобезпечник—4037. 
Громовина—5717. 
Громовиця—739. 
Громовичний—740. 
Громоавід—744. 
Громостяг—744. 

Грубий—5034. 

Грубина—5036. 

Група—750. 

Групівний—753. 

Груповий—754. 
Групування.-повання— 
752. 

Групувати—751. 

Груша—755. 

г. скляна—755. 
Груш(к)уватий—756. 

г. дотична—755. 
Губчастий—757. 

Гудіння—758. 


ґ 

Гвинтовий—334. 

Гніт—3585. 

Гнотовий—5386. 
Грамшвськни—721. 
Грант—-1749. 

Грата—3815. 

Гратковий—4490. 
Гратниця—4245, 4487. 

Г. акумуляторна—4245. 
ґ. анодозастур.альна — 
4487. 

ґ. дрібноґратчаста— 
4245. 

ґ. захисна—4487. 
ґ. Коренсівська— 4245. 
ґ. охоронна—4487, 
4245. 

Г. половинчаста—4245. 
ґ. рідкоґратчаста—• 
4245. 


Гудковий—5405. 

Гузир—1625. 

Гуаи р евий—1858. 
г. злука дужками- - 
1858. 

г. я іука розвилкова — 
1858. 

г-ві частини обвитки— 
699. 

Гук—5087. 

Гума—4186. 

г. вулканізована- 
4186. 

г. м’яко—4186. 
г. підроблена—4186. 
г. пооливована—4186. 
г.-сирець—4186. 
г. тверда—1186. 
Гумілак—762. 
Гуммелівський—761. 
Гумований—3745. 
Гумовий—4187. 

Гупер і вський—763. 
Гуртовий тариф—-2664. 
Густи, гудіти—759. 
Густий—764, 3149. 
Гутаперча—765. 
Гутаперчевий—766. 
Гучник—4283. 

Гучномір—1328. 
Гучномовець—940, 742, 
743, 1900, 4935. 
г. хатній—4942. 
Гучномовний—743. 
Гучномовня—743. 

Гуща—767, 2681. 

Гущина—3150. 
г. вислідна—3150. 
г. місцева—3150. 
г. поверхнева—3150. 
г. рівноварта—3150. 
і*, стала—3150. 


Ґ. руштувата -4245. 

Г ратчастий—4246. 
ґрунт—749, 3447. 

Ґ. вогкий—3447. 
ґ. сухий—3447. 
Гудзик—1573, 3828. 

Ґ. викличний—-1573. 
ґ. гаслівний—1573. 

Ґ. грушкуватий — 
1573. 

ґ. дзвіпковий—1573. 
Г. дотичковий—1573, 
3828. 

ґ. ебонітовий—3828. 
ґ. електричний—1573. 
ґ. натискний—1573. 

Г. пусковий—1573. 
ґ .-переривник—1573. 
Гудзиковий— 1574. 


Словник електротехнічний. 
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Давати—76В. 

д. гасла—4503. 

Далекий—770. 

Далекість—770. 
Далекобачення—4922а» 
4950. 

Далекосяжний— 772. 
Далекосяжність -771, 
770. 

д. магнетна—771. 

Дам .існування електрич¬ 
не—773. 

Дармовис—3206. 

Дати—708. 

Дах—1790. 

Дашковий—3. 
Даиікодержавка —4. 
Дашок—2, 2167. 
д. бляшаний— 2. 
д. високий—2. 
д. закритий— 2. 
д. захищений— -2. 
д. лямгіовиЙ— 2. 
д. молочно-скляний— 2. 
д. паперовий— 2. 
д. плоский— 2. 
д. пругуватнй—2 . 
д. склицьований— 2. 
д.скляний— 2. 
д. шовковий— 2. 
Дверцята— 776. 

Двигало—778. 

Двигач—778. 

Двигіт—4720. 

Двигтіти—4719. 

Двигун дивись "рушій» — 
778. 

Движиик—778. 

Двобічний—794. 
Двоватний—796. 
Двовитворцевий—809. 
Двоґраткова лямпа— 
3141. 

Дводотичковий—800. 
Двоелектродний—807. 
Двоелемент, »вий—808. 
Двожильний—797. 
Двожил ьни к-—797. 

Двозі гнутий—785. 
Двозначний—798. 
Двоїстий—171а. 
ДвоконсольниЙ—799. 
Двоконусний—787. 
Двократний—788. 
Двомагнетний—802. 
Двометалевий—171. 
ДвонитковиЙ—789, 176. 
Двопоказний—798. 

Д вопол юсовий—790. 
Двополярний—791, 172. 
Двопроводовий—792. 
Дворіжковий—803. 
Дворогий ізолятор—801. 
Двоскісно-зрізаний— 
1179. 

Двосхідчастий—795. 


Д 

Двотарифний—804. 
Двоушний телефон—784, 
700. 

Двофазовий—805. 
ДвохвильовиЙ—786. 
Двохвильовість—786. 
Двочастковий—4715, 

806. 

Двочашковий дзвінок - 
1261. 

Двошаровий—793. 
Девіяційний—811. 
Дейокізація—814. 
Деконцентрація—828. 
Декремент—830. 

Де л ьта-і з ол ятор—-835. 
Демодуляція—836. 
Демультиплікація— 

846. 

Денний—972, 953. 

Денце—954. 

Депол я ризатор—847. 
Деполяризація—848. 
Деполяризований — 

850. 

Деполяризувальний— 

851. 

Деполяризувальність— 

851. 

Депол Я риз у вати—849. 
Дерев ний—987. 

Дерево парафіноване— 

852. 

Дерев’яний—853. 
Деренчання—98 і. 
Деренчати—985. 
Деренчливий—986. 
Державка—854, 855. 
д. дашковя -855. 
д. дзвінкова—855. 
д. дотичкова—855. 
д. жильиикова—855. 
д. затискна—855. 
д. каблева—855. 
д. рухома—855. 
д. стельова—855. 
Державо—4789. 

Держак—855, 427 9. 
Держально—855. 
Держальце—855. 
д. верхнє—855. 
д. нижнє—855. 
Держанце—855. 

Держець—855. 

Дестил ювати—932. 
Дестилярня—5378. 
Дестиляція—930. 
Дестильований— 931. 
Десятиграмна свічка- 
866 . 

Десятковий — 818, 

857. 

Деталь—857а. 

Детектор—858. 

д. болометричний — 

858. 


д. двокристалевий— 
3073. 

д. дотичний— 858. 
д. електролітичний-т- 
858. 

д. кристалічний — 858. 
д. магнетний— 858. 
д. мікрофонний— 858. 
д. порожнявий— 858. 
д. самописний— 858. 
д. температурний— 85К. 
д. термоелектричний - 
858. 

Дете кто р ііи й—860. 
Детектувальний— 859. 
Детекція—861. 

Дефлектор—862. 
д. бусольний Томсонів- 
ський—862. 
Деформація—863. 
Деформований—-864. 
Деформувати—865. 
Джавлеве тепло—875.' 
Джавлеметер—876. 
Джавль—877. 

Джгут—1032. 
д. дротяний—1032. 
д. залізний—1032. 
д. подвійний—1032. 
Джек—873. 

Джерело—1440. 
д. досліджуване— 1440. 
д-ла різнокольорові — 
1440. 

д. точкове—1440. 
Джигер—874. 

Джут—878. 

Джутовий—879. 

Дзвін—1608, 1615. 
д. гаслівний—1608. 
д. залізничний—1608. 
Дзвінковий—1260. 
Дзвінок—1611, 1261. 
д. відосередковий— 
1261. 

д. гаслівний—1261. 
д. г.залізничний—1261. 
д. двочашковий—1261. 
д. деренчливий—1261. 
д. електричний—1261. 
д. з відповідною хли¬ 
павкою—1261. 
д. конічний—1261. 
д. контрольний—1261. 
д. настільний—1261. 
д. неправдивий—1261. 
д. одночашковий—1261. 
д. поляризований 
1261. 

д. тривожний—1261. 
Дзвоник—1261. 

Давоновий—1610. 
Дзвонуватий—1609. 
Дзижчання—1053. 
Дзижчати— 1054. 

Дзизкучий—1055. 


Дивівор*—897. 
Дизель-альтернатор— 

898. 

Димчастий—1014. 

Дипа—89і>а. 

Динама—899- 
Динамічний—900. 

Динамо—907. 
д.-бляха—904» 905. 
д. вольтододатна — 
1963. 

Дииамобудівний—912. 
Динамобудівництво—911. 
Динамобудування—911. 
Дипамовий—901, 908. 
Динамовиробня—-1064. 
Динамовня — 3370, 
908. 

Динамограф—902. 

д. самописний—902. 
Динамоелектричннй—913. 

Динамо-компау нд—906. 
Диномомашина—913, 

9о7. 

д. виклична—907. 
д. вирівняльна—907. 
д. відкрита—907. 
д. вторинна—907. 
д. головна—907. 
д. двокомутаторна— 
907. 

д. двопол юсова—907. 
д. допомічна—907. 
д. закрита—907. 
д. запасна—907. 
д. індукторна—907. 
д.-компаунд—907- 
д. кружальна—907. 
д. многополюсова— 

907. 

д. напівзакрита—907. 
д. шшірзахищена— 907. 

д. низ 1 - ва—907. 

д. однополярна—907. 
д. освітлювальна— 907. 
д. первинна—907. 

д. перекомпаундована 

—907. 

д. подвійна—907. 
д. суднова—907. 

д. узбічникова—907. 
д. чотириполюсова 
,907. 


909. 

д. закрутний—909. 
д. крила(с)тий—909. 

Динамометричпий—910. 

Динамору ші й—903. 
Динатрон—914. 
Диплекс—916. 
Диплексний—917. 
Дисиметричнвй—-922 - 
Диск—918. 

Дисонанс—923. 


Дисонансовий—924. 

Д исоці йований—927. 

Дисоці ювати ,-ся—928. 

Дисоціяційнигі—925. 

Дисоці яція—926. 
д. електрична—926. 
д. електролітична—926. 
д. постійна—926. 

Диспетчерська система— 
921. 

Дистаційний—929. 

Диференційований — 935. 

Диференці ювання—934. 

Диференціювати—936. 

Диференціяльний —933. 

Дифракція—937. 

Дифузія—938. 

Дифузний —939. 

Дифузор—940. 
д. суцільний—940. 

Дифундувальний—943. 

Дифундування ,-довання 
—941. 

Дифундувати —942. 

Діелектрик—944. 
д. течивний—944. 

Діелектрина—945. 

Діелектричний—946. 

Дієвий—817. 

Дійсний—1439, 816. 

Дійти—3640. 

Ділашія—815. 

Ділениця—4467. 

Ділення—831. 

Діління—831. 

Дільник—832. 

Дільниця—5342. 
д. незалежна—5342. 
д. обслужувана— 5342. 
д. освітлювана—5342. 
д. перекривші—5342. 
д. телеграфна—5342. 
д. телефонна—5342. 
д. шляхова—5342. 

Дільничний-г-5341. 

Діод—915. 

Діра—1015. 

Дірка—3654. 

Діркувальний—3087. 

Діркування.-ковання— 
3088, 3086. 

Діркувати—3089. 

Ді ркувач—3085. 

Дірчастий—1016. 

Діючий—817 • 

Дія—815. 

Діяграма—880. 
д. Гайл шдова—880. 
д. зведена—880. 
д. колова—880. 
д. просторова—880. 
д. часова—880. 

Діяктричний струм— 
881. 

Діяліза—882. 

Діяліт—883. 

Діямагнетизм—884. 

Діямагнетний —885. 

Ді ямагнетометер—886. 


Діяння—815. 

Діапазон—890. 
д. неперер явний—890. 

Діапозитив—889. 
д. рентгенівський— 

889. 

Діафаноскоп—891. 

Діафаноскопія—892. 

Діафрагма—893. 

Діафрагмований—895. 

Діафрагмування—894. 

Діафрагмувати—896. 

Дмухання—1012. 

Дмухати—1011а. 

Дно—955. 

До червоного роажарювя- 
ти ,-рити ,-ся—963. 

Добір опорів—1896* 

Добовий—4876. 

Добре провідний—5476. 

Добрий—5476. 

Добуток—596. 

Довгастий—3686. 

Довгастість—3686. 

Довгий—949. 

Довгополюсовий—965. 

Довготривалий—964. 

Довготривалість—964. 

Довгохвильовий—948. 

Доведений—3530. 

Доведення—3529. 

Довести—3541. 

Довжина—947. 
д. активна—947. 
д. виготовлювана—947. 
д. підіндуктивна— 947. 
д. розрахункова—947. 
д. розтопна—947. 
д. теоретична—947. 
д. уявна—-947. 
д. ч інна—947. 

Довжіння—5202. 

Довільний—3700. 

Довільність—3700. 

Доводити—3541. 

Догірний—1302, 443. 

Догляд—2196, 5338. 
д. лінійний—2196. 

Додатковий—-974,956. 

Додатній—3325. 

Додільний—1302, 2412. 

Доза—959. 
д. глибинна—959. 
д. еритемна—-959. 
д. звичайна—953. 
д. обсягова—959. 
д. поверхнева—859. 

Дозвіл—4021. 
д. відряджати—4021. 
д. приймати—4021. 
л слухати—4021. 

Дозвільчий—4023. 

Дозволений—4022. 

Дозволяти ,-л ити—4020. 

Доаиметер—960. 
д. відкритий—960. 
д. калориметричний— 
960. 

Дозиметрія—961. 


д. шостипол юсова- - 
907. 

Динамомашинови г і— 908. 
Динамометер— 9«)9. 

д. диференціяльний— 
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Дозування ,-зовання- 
961. 

Докрутити—957. 

Долати—3607. 

Доливання—966. 

Доливати ,-лити—967. 

Долитий—968. 

Доломіт—-969. 

Доломітовий—970. 

Домовий—971. 

Донесення—4690. 

Допере їздовий—3478. 

Доплачування ,-ченнн- 
973, 

Допомічний—464. 

Допускання—976. 

Допускний—975. 

Дорога—977. 

Досконалий—5151, 
4663. 

Досконалість—5151. 
4663. 

Дослід—2670, 1434. 
д. експериментальним 
—1434. 

д. спробний—1434. 

Досліджений—1435. 

Досліджуваний—1435. 

Дос л іджування ,-ження 
— 1434. 

Дослідний—5697. 

Достатній—981. 

Дотик—3575, 1680. 
д. добрий— 680. 

Д. земляний—1680. 
д. нещільний—1680. 
д. поганий—1680. 
д. спокійний—1680. 
д. сталий—1680. 
д. сторонній—1680. 
д. тимчасовий —»680. 
д. тривалий—1680. 
д. уривчастий— 1680. 

Дотикання—1491. 

Дотикатися— 1492. 

Дотискач—1114. 

Дотична—1680. 

д. батерійна—1680. 
д. вдарна—1680. 
д. виклична—1680. 
д. вилкова—1680 
д. витяжна—-1680. 
д. віконна—1680. 
д. вільна—1680. 
д. вугляна—16 0. 
д. гальмівна—1680. 
д. ґудзикова—1680. 
д. допомічна—1680. 
д. живосрібна—1680. 
д. заглиблена—1680. 
д. замична—1680. 
д. зривна—1680. 
д. ізольована—1680. 
д. ковзна—1680. 
д. котка—1680. 
д. металева—4680. 
д. мечикова—1680. 
д. настільна—1680. 
д. настінна-»-1680. 


д. натискна—1680. 
д. натяжна—1680. 
д. неробоча—1680. 
д. нерухома—1680. 
д. ниткова^—1680. 
д. пожала—1680. 
д. одвірчана—1680. 
д. перескочна—1680. 
д. переставна—1680. 
д. пересувна—1680. 
д. платівчаста—1680. 
д. погана—1680. 
д. притискова—1680. 
д. притичкова—1680. 
д. проміжна—1680. 
д. пружинна—1680. 
д. регулівиа—1680. 
д. регульована—1680. 
д. рейкова—1680. 
д. розмична—1680- 
д. рухома^—1680. 
д. скринькова—-1680. 
д. тертьова—1880. 
д. тимчасова—1680. 
д. іульпанувата—1680. 
д. хуткочинна—1680. 
д. язичкова—1680. 
д. ялова—1680. 

ДотичковиЙ—1681. 

Дотичник—1682. 
д. двополюсовий— 

1682. 

д. моторовий—1682. 

Д. ОЛІ юполюсовий- 

1682. 

Доторканий—3570, 4697. 

Доторкання—1491, 3568, 
3575, 4695, 4698. 

Доторкатися—3569, 1492, 
4696. 

Іоторкнення—-3568. 

Доторкнутися—3569, 
4696. 

. І,от »чений—2271. 

Доточування ,-чення— 
2272. 

Доточув ти,-чити—2273. 

Дотуляння —3596. 

Дотул з ти ,-лити ,-ся— 
3597 

. Хотул ьний—3598. 

Дочервоне проміння - 
1386. 

Дошка—978. 
д. випробна—-978. 
д. висувна—978. 
д. відгалузна—978. 
д. дотичкова—978. 
д. запобіжникова—97Н. 
д. комутаторна—978. 
д. комутаційна—978. 
д. марморова—978. 
д. натяжна—978. 
д. нумерна—978. 
л. резонансова—978. 
д. розподільча—978. 
д. р. вільнопоставлена 
—978. 

д. р. вогнетривка—978. 


д. р. настінна —978. 
д. р. нормальна—978. 
д. р. плоска—978. 
д. р. рухома—978. 
д. струморозподільчн — 
978. 

д. шиферпа—978. 
Дощечка—983. 
д. каліберна—983. 
д. притискова—978, 
983. 

д. резонансова—983. 
д. резонаторна—983. 
д. склицева—983. 
д. целюлоїдна—983. 
Дощовий—958. 

Драбина—1840. 
Драбинчастий—1841. 
Дрижання—992. 

Дрібний—1993. 
Дрібиоґратчастий—1995. 
Дрібнозернистий—1994. 
Дрібномоторовий—1996. 
Дріт—3667, 3674. 
д. алюміній ний—3674. 
д. вальцьований—3674. 
д. відпущений—3674. 
д. вольтметровий— 
3674. 

д. в’язальний—3674. 
д. гальванізований- 
3674. 

д. голий—3674. 
д. грубий—3674. 
д. двометалевнй— 3674. 
д. двошаровий—3674. 
д. дзвінковий—3674. 
д. еліптичний—3674. 
д. еталонний—3674. 
д. залізний—3674. 
д. звитий—3674. 
д. ЗіучниЙ-—3674. 
д. квадратовий—3671. 
д. константановий— 
3674. 

д. контрольний—3674. 
д. круглий—3674. 
д. крупіновий—3674. 
д. кручений—3674. 
д. легкотопкий—3674. 
д. манганіновий—3674. 
д. металевий—3674. 
д. мідний—3674. 
д. мосяжевий—3674. 
д. натяжний—3674. 
д. неізольований— 

3674. 

нейзильберний- 
3674. 

д. ніклі новий—3674. 
д. ні кльований — 3674. 
Д; Обвиткпвий—3674. 
д. обмотаний—3674. 
д. обрисовий—3674. 
д. одиничний—3674. 
д. одношаровий— 3674. 
д. олив’яний—3674. 
д. панцерний—3674. 
д. поплетений—3674. 
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і. провальцьований— 
3674. 

і. протяганий—3674. 
д. профільний—3674. 
д. прямокутний—3674. 
д. реотановий—3674. 
д. реофорний—3674. 
д. склицьоваїшй — 
3674. 

д. спижовий—3674. 
д. срібний—3674. 
д. стальний—-3674. 
і. твердо-тягнений— 

3674. і і 

д. телеграфний—3674. 
д. телефонний—3674. 
д. тонкий—3674. 

V. топкий—3674. 
д. тролейний—3674. 
д. тягнений—3674. 
і. фосфорно-спижовий 

д. цинкований—3674. 


д. шостигранчастий— 
3674. 

д. шостикутний—3674. 
Дробити—989. 

Дробіння—990. 
Дроблення—990. 
Дцоселюваїшя ,-льованпя 
—996. 

Д росел ювати—998. 
Дросель—999. 

д. радіочастотний— 
999. 

Дросельний—1000. 
Дросельований—997. 
Дротуватий—3675. 
Дротяний—3676. 

Другий—481. 

ДрУ к —3098. 

д. невиразним—3098. 
Друкарський—3097. 
Друківний—3096. 

Дуга—1001. 

д. дотична—-1001, 22». 
д. влучна—1001. 


д. полюсова—1001. 
д. тр амв айна—1001. 
Дуговий—1002. 

Дугу ватий—1005. 

Дуже вгамований—4510. 
Дуже збуджений—4510. 
Дуже наснажений—1*1°- 
Дуже плямистий—4510. 
Дужка—1006. 

д. бляшана—ІООб. 
д. штампована- -1006. 
Дуплекс—1007. 

д.-трансляція—1007. 
Дуплікатор—5197. 

Дути—1011-а. 

Дутий—3356. 

Дути на—3330. 

Дуття—1012. 

д. магтіетове—1012. 
Душ—1013. 

Дьоготь—812. 

д. деревний—812. 
д. кам’яновугляний- 
812 . 


е. вторинна— 
в. генераторна—4794. 
е. громадського кори¬ 
стання—5790. 
додаткова—4794. 
й. копальнева—5790. 
малопотужна 

1794. 

в. .міська—4794. 

е. освітлювальна- 

4794. 

о. основна— 4704. 
о. первинна—4794. 

побережна—4794. 
і•. потужна—4794. 
е. районова—4794. 
е. розподільча—4794. 
е. сільсько-господар¬ 
ська—4794. 
е. суднова—4794. 
е. трамвайна—4794. 
е. центральна—4794. 
5790. 

Е л е кт ровол оску ватий- 
5740. 

Електроволоскуватість 

—5740. 

Електровстаткування - 

3670. 

Елекірогальмо—5046. 

е. рейкове—5046. 
Електрогальмовання 
5805. 

Е л е ктро гал ьмування 
—5805. 

Ел е ктрогасліввицтво 
4500. 

Електрогінна сила— 
5728. 


Ебоніт—5675. ^ 
Ебонітовий—5676. 

Ебурини—5677. 
Ебуриновий—5678. 
Евольвентний—5683. 
Едісонівський—5684. 
Екватор магнетний— 

5685. 

Економічний—5690. 

Еко номі чні сть—5690. 

Екран дивись «застувач» 
—5692. 

Екрану вальний—5696. 
Екранування—5693. 
Екранувати—5695. 

Екснл атаці я—5698. 
Експлоатувати—5099. 
Експозиція—5700. 
Ккстрасгрум—5701. 
і*, замияний—5701. 

»*. розмичний—5701. 
Екстренний—5701- . 
Ексцентричний—-5702. 
Еластичний—5703. 
Еластичність—5703. 
Електризація—5704. 
о. від'ємна—5704. 

впливом—5704. 
е. двополярна—5704. 
і■. додатна—5704. 

г-. однополярна — 

5704. 

Електризер—5705. 
ь лекгризівний—5710. 
Е.іектри8М—5717. 
Електризовіний—5707. 
ЕлеістризуваниЙ —5709. 

Електризували я,-з звання 

- 2310, 5706, 

5704. 


Е 

Електризувати—.5708. 

Електрика—5717. 

є. атмосфери —о717 
"є. вільна—5717. 
е. вольтаїчпа—5717. 
е. гальванічна—5717. 
е. грозова—5717. 
е. звязана—5717. 
е. індуктовапа—5717. 
е. набрана—5717. 
е. наведена—5717. 
е. однойменна -5717. 
е. променяста—5717. 
е. різнойменна—5717. 
е. статична—5717. 
е. тертьова—5717. 
Ел°ктрифікація—5712. 
Електпифікований— 

5714. 

Електрифікували я.-ко¬ 
пання—5713. 
Електрифікувати—5715. 
Електричний—5716. 
Електричність—5717. 
Електроакустика—5718. 
Електроакустичний— 

5719. 

Ел е і строанал і за —5716, 

5720. 

Електробілення—155. 
Електробуді вництво— 
5794. 

Електровипробовня- 

5738. 

Електровід’ ємний — 

5774. 

Електровід’ємпість—• 

5774. 

Електровня—5302, 5016, 
1794, 5790. 
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Електрогодинник — Електромобіль 


Електрогодинник—5528. 
е. керівний—5528'. 
е. маятниковий—5528. 
Електрогорно—707. 
Електрогосподарство— 
5810. 

Електрографія—5724. 
ЕлектрогріЙник—57 1 6. 

е. Гратчастий—736. 
Електрод—5725. 
е. акумуляторовигі— 
5725. 

е. валковий—5725 
е. від’ємний—5725. 
е. вугляний—5725. 
е. газовий—5725. 
е. глибокоборознистий 
—5725. 

є. Гнотовий —-5725. 
е. денний—5725. 
е. децинормальний— 
5725. 

е. додатний—5725. 
е. допомічний— 5725. 
е. живосрібний— 5725. 
е. конічний—5725. 
е. краплистий—5725. 
е. лопатуватий—5725- 
е. масажний—5725. 
е. мисочкуватий—5725. 
е. мідний—5725. 
е. неактивний—5725. 
е. неполяризаційний — 
5725. 

е. ніклевий—5725. 
е. нормальний—5725. 
е. платиновий—5725. 
е. платівчастий—5725. 
е. пллійкуватий— 5725. 
е. поляризований— 
5725. 

е. пористий—5725. 
е. розпорошливий— 
5725. 

е. розтоплений—5725. 
е. розчинний—5725. 
в. ручний—5725. 
е. срібний—5725. 
в. стальний—5725. 
е. стільниковий 
5725. 

е. циліндричний 
5725. 

«. цинковий—5725. 
е. щіткуватий—5725. 
Електродинаміка—5729. 
Електродинамічний— 

5730. 

Електроди намометер— 

5731. 

о. астатичний—5731. 
е. однонитковий - . 
5731. 

Електродний—5732. 

Ел ектрододатний—5780. 
Електрододатність — 
5780. 

Електрідо ге ржав к 
733. 


Електродріт—3667. 
Електро-електрична ін¬ 
дукція—5811. 
Електроендосмоза—5812. 
Електроємні сний—5731. 
Електроємність—5735. 
Електрозакиснення, 
-нюванпя—5769. 
Електроаалізниця — 
977. 

е. безрейкова—977. 
е. гірська—977. 
е. зубчаста—977. 
е. кодільна—977. 
е. місцева—977. 
е надземна—977. 
е. позаміська—977. 
е. почіпна—977. 
е. приміська—977. 
е. тунельна—977. 
Електрозварення —5783, 
4362. 

е. дотичне—4362. 

. е. лукове—4362. 
Електрозворушений— 
5722. 

Електрозворуше ння— 
5728. 

е. гармонічне—4506. 
5728. 

е. зовнішнє—5728. 
е. індуктоване—5728. 
е. надане—4506. 
е. реактивне—5728. 
е. чинне—5728. 
Електрозвуковий — 5736. 
Електроіндуктивний— 
5737. 

Електроіндуктивність— 
5737. 

Електрокалориметер— 

5739. 

Електрокапілярний— 

5740. 

.Елзктрокапілярність— 

5740. 

Електроні нематограф — 

5741. 

Ел ектрокул ьту ра—574 2. 
Електрокущ—5743. 
Електрод іза—5744. 
аналітична—5744. 
е. вогнянотечна— 5744. 
Електрод і затор—5745. 
Електроліт—5746. 
е. амфотерний—5746. 
е. двоїстий—57 46. 
е. перемішуваний— 

574 5. 

є .^проміжний—-5746. 
е. розтоплений—5746. 
е. твердий—5746. 
Електролітичний—5747. 
Електрол юту ва пня— 
2909. 

Електромагнет—5743. 
е. відгалужений — 
57.9. 


«. диференціяльний 

5749. 

е. кільцевий—5749. 
е. кривий—5749. 
е. очний—57.9. 
е. півкільцевий—57г9. 
е. підкоьуватий— 

5749. 

е. стрижневий—5749. 
е. суставний—5749. 
е. (зі)тримний—5749. 
е. узбічниковий —5749 - 
Електромагнетиаація— 

5750. 

Електромагнетизм—5754. 
Електромагнетизований 
—5752. 

Електромагнетизованая 
— 5751. 

Електромагнетизуванця — 

5751. 

Електромагнетизувати 

—5753. 

Електромагнетішй-- 

5755. 

Електромашинобуді в- 
ництво—5756. 
Електромаши нобуду - 
вання—5756. 
Електромегалоскоп 

5757. 

Електрометалургія— 

5758. 

Електрометер—5759. 
е. абсолютний—5759. 
е. випробний—5759. 
е. взірцевий—5759. 
е. волоскуватий—5759. 
е. гетеростатичний — 

5759. 

е. дзвонуватий—5759. 
е. еталонний—5759. 
е. закрутний—5759. 
е. зразковий—5759. 
е. ідіостатичний—5759. 
е. іскровий—5759. 
е. капілярний—5759. 
е. квадрантовий—5759. 
е. к. Томсонівський — 
5759. 

е. контрфілярниіі - 
5759. 

е. кружальний—5759. 
е. нормальний—-5 59. 
е. переносний—5759. 
е. півкруглий—5759. 
е. п зчіпний—>759. 
е. пробувальний— 

5759. 

в. цротинитковий— 
5759. 

е. самописний—-5759. 
е. симетричний—5759. 
е. Томсонівський 5759. 
Електромеханізм — 5760. 
Електромеханіка — 5761. 
Електромеханічний— 
5762. 

Електромобі ть 5763. 


Електромобільним — Елеме нт Шодронівськии 
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Електромобільний—5764. 
Електромонтер—5765. 

Електромотор—5766. 

е. полозковий—>766. 

е, тягловий—5766. 
Електромоторна сила— 
5728. 

Електрон —5767. 
е-ни звязані—576<. 
е-ни незвязані—5767. 
Електронний—57 68. 
Електрооптика—5770. 
Електрооптичний—о771. 
Електроосвітлення, 

-лювання—5773. 
Електрорсмоза—5788 

Електропересилаиня 

5775. 

Клектропересланни - 

Електропідойма—3285. 
Електропіч — 5716, 

5776. 

в. безпосереднього 

огріву—5776. 
Електроплан—5778. 

Електропневматичний ■ 

5779. 

Електролові дня—3540. 
Електроповітрянии 

5779. 

Електроностачан ня— 

5789. 

Електропровідний— 

5781 

Клнктропровідник 3671. 
Електропровідність- 

3668,5781. 

Електропромисловий— 

5782. 

Електропромисловість 

5782. 

Електропрудна сила— 
5728 ' 

Електроритина —572Л • 

Електрорушій—5726. 
е.-компаунд—5726. 
в. переносний—5726. 
е. стаціонарний— 

5726. 

в. тягловий—5726. _ 0 „ 

Електрорушійний—5727. 

Електросемафор—5784. 
Електросиловня—5302, 
4794. 

Електроскоп—5785. 
о. Боненбергер ський 
—5785. 

е. золотопелюстко- 

вий—5785. 

Електроскопічний —о7оЬ. 
Електроскопів—5787. 
Електростатика—5791. 
Електростатичний—5792. 
Електростеноліза—5793. 
Елект рості лець—4850. 
Електротепловий — 5795, 
5797. 

Електротерези—571И 


Елоктротерм—5796. 
Електротермічний—579 <. 
Електротермія-—5798. 

Електр оте рмом стер— 

5799. 

Електротехішк-—5800. 
Електротехніка —5801. 
Електротехнічний—5802. 
Електротипія—5803. 
ЕлектротонічниЙ—5801. 
Електротоплення 5777. 
Електротоппа піч—3116. 
Електротяг—5721. 
е. акумуляторний — 

5721. 

Електрофарбувапня, 

-совання—1758. • 

Елечтрофізіог рафія— 

5806. 

Електрофор—5807. 

Ел е ктрофо р и и й—5808 
Електрохемічний—5809. 
Електрохронограф— 

5481. 

Елемент—5813. 

е. батерійний—5813. 

е. Беккерелівський— 

5813. 

е. брикетний —5813. 
о. Бунзенівський— 

58ІЗ. 

е. вимиканий—5813 
е. відкритий—5813. 
є. відновний—5813. 
е. вмичний—5813. 

е воднево-кисневий— 

5813. „ __ 

в. водоналивний—<>813. 
е. Вольтівський-5813. 

е. вторинний—5813. 
е. вугляний—5813. 

е. вугляно-цинковий — 

5813. 

е. газовий—5813. 

е. газополум’яний— 

5813. 

е. гальванічний—5813. 
е. ГаукінсівськиЙ— 

5813. 

е. Гелевенівський— 
5813. 

ч. гідроелектричний— 

5813. 

е, греневський—5813. 
е. трійний—5813. 
е. Грове(вський)— 
5813. 

е. Данієлівський— 
5813. 

е. детекторний—5813. 
е. додатковий—5813. 
е. живосрібний — 
5813. 

в. жильниковий 
5813. 

е. закритий—5813. 
е. залізний—5813. 
в. замкнений—5813. 
е. каблевнй—5813. 


с . Кало(вський). 

5813. 

«. Кламмондівськии- 

5813. 

е. Кларківський 

5813. 

константан о-зал і знин 

—5813. 

е. константан о-міднии— 

е. контрольний—5813. 
е. концентраційний— 

5813. 

е. кружалуватии— 

5813. 

... Крюгерівський- 

5813. 

е. купрон—5816. 

е. Лаляндівськии— ооіа. 

в. Леїіланшевський — 

5813. 

е. ле Шатльєвськии 
—5813. 

є. Мейдшгерівськаи — 

5813. 

ч. мідно-цинковий — 

5813. г 

у. мікрофонний—о813. 

е. мокрий—5813. 

н. молекуляриии—5813. 

е. нормальний—5813. 
е. обіговий—5813-^ 

е. первинний—5813. 
е. перекидний—5813. 

е. плавпий—5813. 
е. плоский—5813. 
е. пляшковий—5813- 
е. подвійний—5813. 
е. полум’яний—5813. 
е. поляризаційний— 

5813. 

о. постійний—5813. 
е. ребрований—5813. 

е. регенеративний— 

5813. 

е. розімкнеиий—5813. 

в. світлоелектричний 

—5813. 

ч. світлочутливий— 

5813. 

«. селеновий— 5813. 
е. Сіменсівський—5813. 
е. сухий—5813. 

o. теплоелектричний— 
5813. 

у. термоелектричний - 
5813. 

е. течивний—5813. 
е. УнвардівськиЙ - 
5813. 

p. Фляйшерівськии 

5813. 

«■. фотоелектричний 
5813. 

«. Фулерівський—- 
5813. 

е. чашкуватий—5813. 
е. Шодронівоький- 
5813. 
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Ьлвиентовнй—5814 
Еліптичний—5815 
Еманація—5819. 

Емпіричний— 5820 
Ендодин— 5821. 
Ендосмоаа електрична 
—5822. 

Енергія— 5823. 
е. атомна—5823. 

е. видавана— 5823. 
в. електрична— 5823. 

е. електрохемічна— 
5823. 

е. кінетична —5823. 
в. корисіт-ві.ідана- - 
5823. 

е. магнетті —5823 
е. механічна— 5823. 
е. молекулярна— 5823 
е. обсягова —5823. 
е. потенціальна —5823. 
е. променяста— 5823 
е. світлова —5823. 
споживана— 5823. 

• . теплоелектрична_ 

5823. 

термоелектрична— 
5823. 


Ернксонівський комута- 
тор—5824. 

Еритемна доза— 5825. 
Ерубіна— 5826. 
Естьенівськнй— 5827 

Еталон—5829. 
е. Віоллівськяй— 

5829. 

е. нормальний—5829. 

е. світломірчий _ 

5829. 

е. точний—5829. 

* 5829 МЄТРИЧНИЙ 
Еталонний —5833. 
Еталонований— 5831. 
(Еталонування •■новання 

' —5830. 

е. абсолютне—5830 
в. відносне—5830. 

Еталонувати— 5832. 

Етер—5834. 
е. петролійиий—5834 
е. світловий—5834 
Ефект—2140, 5835. 
е. акустичний—5835. 
е. антиподовнй — 

5835. 


е. електричний—5835. 
в. електрохемічний— 
5835. 

в. зоровий—5835. 

«. калоричний—5835. 
е. магнетний—5835. 
е. механічний—5835 
е. оптичний— 5835. 
е. освітлювальний— 
5835. 

е. поверхневий—5835, 
4554. 

е. світловий—5835. 

«• світлоелектричний 
—5835. 

е. слуховий— 5835. • 

е. тепловий— 5835. 
е. теплоелектричний - 
583о. 

в. термічний—5835. 
е. термоелектричний_ 

5835. 

е. фотоелектричний- 
5835. 

е. яловий—5835. 
Ефективний—5836. 
Ефективність—5836. 
Ефлоресценція—15837 


Ємність—1027. 
с. абсолютна—1027. 
е. вислідна—102і. 
е. виснажна— 1027 
вхідна—1027. 

•' ■ гарантована — 
1027. 

Є. дійсна 1027. 


ИіаОкн— 1029. 
Жаменівська свічка— 
1030. 

Жар—1031, 1457. 

■к. білий— 1031, 1457. 
к. червоний —1457. 
Жарівки —703. 

Жаровні! —1460. 
Жевріння— 2216, 704. 

Ж. залишкове — 1457 
Жевріти —705. 

Жезл о—1033. 

Жезловий—1034. 
Жердина—5599, 5544. 

ж. ізольована—5599. 
Ж. приймальна—5599. 

ж. складна—5599. 
Жердка- 5599. 

Живе срібло—4271. 
Живильний—3111, 3113 
Живильник—5370. 

ж. відвідний—5370. 

*• вітистій -5370. ■ 


Є 

и. електростатична— 
1027. 

е. залишкова—1027. 
е. індуктивна—1027. 
е. індукційна—1027. 
е. корисна—1027. 
е. миттьова—1027. 
е. Ііаснджна—1027 


Ж 

ж. відхідний—5370. 
ж. зворотний—5370. 
ж. влучний—5370. 
ж. кільцевий—5370. 
ж. низковий—5370. 
ж. одиничішй—5370. 
ж. підвідний—5370. 
ж. рівнобіжний— 5370. 
ж. складний—5370. 
Живильниковий—5370. 
Живити—3112. 

Живлення —3110. 
ж. многобічне —3110. 
ж. однобічне —3110. 
ж. подвійне —3110. 
Живосрібний —4270. 
Живосрібно-струминний 
—4270. 

Жиґер—1045. 

Жила —1049. 
ж. азбестова— 1049. 
ж. панцерована 
1049. 


в. питома—1027. 
в. робоча—1027. 
в. розподілена 
1027. 

є. складова—1027. 
6. скупчена—1027. 
Ємнісний—1026. 
вмнострмір—535М. 


ж. подвійна--1049. 
к. почіпна—1049. 
Жил ь ник—1449. 
ж. алюмінійний—1449 
ж. асфальтований 
1449. 

ж. асфальтувати- 
1449. 

-к. вальцьований- 
1449. 

ж. гнучкий—1449. 
ж. головний—1449. 
ж. гумовий—1449. 
ж. гутаперчовий — 
1449. 

ж. допомічний—1449. 
ж. живильний—1449. 
ж. запасний—1449. 
ж. звитий—1449. 
ж. ізольований—1449. 
ж. килимовий—1449 
ж. контрольний — 
1449. 


Жильник концентричний — Заклепування $85 


ж. концентричний 
1449. 

ж. копальневий 
144». 

ж. мідний—1449. 
ж. надземний—1449 
ж. неіядуїсційний— 
1449. 

ж. обтисноний—1449. 
ж. оживлений—1449. 
ж. оконітовий—1449. 
ж. освітлювальний— 
1449. 

ж. панцерований— 
1449. 

ж. паперовий—1449. 
ж. підводний—1449. 
ж. підводний важкий— 
1449. 

ж. підземний—1449. 
ж. підоймовий—1449. 
ж. плоский—1449.' 
ж. побережний — 

1449. 


З запобіжником—4642. 

За годинником—3154. 
Забарвлений—-2601. 
Забарвленість—2600. 
Забарвлювання,-лення 
—2602. 

Забарвлювати ,-вити ,-ся 
—2603. 

Забивання—1148. 
ЗаОивап^-бити ,-ся- 
1149. 

Забирання ,-бі р—1057. 
Забирати ,-брати—1058. 
Забруднений — 1216, 
1091. 

Забрудненість—1091. 
Забруднювання,-иення- - 
1090,1215. 

Забруднювати ,-нити ,-ся 
—1092, 1217. 
Завада—815. 

Заваджати—2031. 2032. 
Завала—1084. 

Завалений—-1085. 

Завал єні сть—1085 
Завал ювання,-лення- 
1084. 

Завалювати ,-лити- -1083. 
Завіса—1177. 

в. чорна—1177. 
Завширшки—5609. 
Загайний—1161. 
Загальмований—1233. 
Загальмовування,- муван- 

ня—1231. 

Загальмовувати ,-мувати 
_1232. 

Загальний— 2534. 
Загасання— 3441, 3179. 


ж. поодивований— 
1449. 

ж. прилучений—1449. 
ж. (про)яальцьовапий 
—1449. 

ж. проміжний—1449. 
Ж. рі'зервний—1449. 
ж. річковий—1449. 
ж. саперний—1449. 
ж. стру мопід відпий- 
1449. 

ж. струмоировідний 

1449. 

ж . суходільний — 
1449. 

ж. телеграфний — 
1449. 

ж. телефонний—1449. 
ж. шахтовий—1449. 
Жильникарня—1460. 
Жил ь н и каретно—1450, 
834. 

ЖильниковиЙ—1450. 


з 

Загасити ,-снути - 1239, 
3442. 

Загаювальний рух— 1159. 
Загаювання ,-гаяння— 
1158. 

Загаюватигаяти ,-ся— - 
1160. 

Загаяний—1159. 
Загинання,-гнуття—1072: 
Загинати ,-ся—1073. 

Загі псований—1075. 
Загіпсовування ,-сування 
—1074. 

Загі псовувати,-сувати-— 

1076. 

Заглиблений—5331. 
Заглиблювання,-лення — 
5330. 

Заглушений—1080. 

• Заглушний—>1078. 
Заглушування ,-шення- - 
1079. 

Заглушувати ,-шити- 

1077. 

Загнути ,-ся—1073. 
Загострений—-1179. 
Загострювання,-рання— 
1178. 

Заграва—4542. 
а. південна—4542. 

з. північна—4542. 

з. полярна—4542. 
Заґвинчений—1060. 
Заґвинчувапші,-чення — 
1061. 

Загви ич у вати ,-птити— 
1062. 

Заґрунтував ня—г-1116. 
Задавання—1094. 


Жаль никопі ді й мальніпая 
—1448. 

Жильничок—1447. 

Жи ран доля—1998. 

ж. дво-,три - ріжцош» 
1»93. 

ж. спускна—1893. 
ж. стельова—1893. 
Жирандольний—1894. 
Жирометер—1051. 

Жі рейнський)—1052. 1 
Жмут—3845. 
Жмуткуватий—3846, 
Жовггий—1041. 

Жолоб—696. 
Жолобитися—1713. 

• Жолоблення—1715. 

Жол облив і сть—-2226. 
Жолобок—10^9. 
Жолобчастий—1040. 
Жорсткий—1042. 
Жорсткість—1042. 
Жорсткомір—1328. 
Журнал—1056. л. 


Задавати ,-дати ,-ся— 

1093. 

Заданий—1095. 

Задляння—5202. 
Задмухування.-хання 

1104. 1 

Задмухувати ,-дути- 

1105. 

Задній—1103. 

з. ступінь—2924. 
Задовільний*—5209. 
Задовільність—5209. 

Задра—1241. 

Зайвий—1857, 2004. 
Зайвина—1304. 

ЗайвинниЙ—1305. 

Займання—1081. 

Займатися,-йнятися — 

1082, 1112, 435. 
Зайоржений—1108. 
Закарлюченнй—3342. 
Закарл ючу ван ня ,-чеипн 
—1072. 

Закарл ючу вати ,-чити— 

1073. 

Закиснювальпнй—2591 
Закілок—>5646. .< 

Закіптюватися,-титися — 
3299. 

Закіпчуванпя ,-чення— 

1125. 

3&кііґ4 у вати ,-птити,-ся— 

1120. і 

Заклад—1-059. л 

Закладання—1 ЩО. 
Закладати ,-клЯоги— ивТ. 
Закладка—3^13. 
ЗаклепаниЙ^йІ332.. 
Заклепува пя ,-ианнйкб; І/" і 
1133.ГЧ. Г 
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Заклепувати — Запобіжник рогатий 


Запобіжник розподільчий — Защіпаная 


187 


Заклепувати,-пати 
1134. 

Заклинений—1135. 
Заклинювання гнення— 
*136. 

Заклинювати,-нити— 

1137. 

Закон—1138. 

а. Амперів—1138. 
з. віддалей—1138. 
з. Кірхгофів—1138. 
з. Омів—1138. 
Закопування—345. 

Закоп у вати ,-пати—346. 
Закривання ,-криття - 
1145. 

Закривка—1225. 
Закритий—;1146. 

Закріпка—1140, 1130. 
а. бічна—1140. 
з. валізна—1139. 
з. олив’яна—1139. 
з. спіральна—1139. 
з. шрубова—1017. 

Закрі пковий—1018. 
Закріплювання ,-лення 
—1142. 

Закрі пл ювати ,-п л яти, 
-пити—1143, 1098. 
Закріпллння,-лення— 
1097. 

Закріпний—1144, 1141. 
Закрут—339. 

ЗакрутниЙ—1785. 
Закручений—2931. 
Закрученість—1786. 
Закручування ,-чення- 
2930. 

Закручувати,-крутити ,-ся 
—^ 929 . 

Залежний—1063. 
Заливання,-лиття —1151 
Заливний—1153. 
Заливчий—1153. 
Залишковий—2718. 
Залізний—1036. 
Залізниця—1036. 
Залізничний—1035. 
Залізняк— 1037. 

з. магнетций—1037. 
Залізо—1038. 

з. активне—1038. 
з. аркушеве—1038. 
з. брижоване—1038. 
з. виливане—1038. 
з. гальванізоване— 
1038. 

з. динамове—1038., 
з. дірковайе—1038. 
з. жолобувате—1038. 
з. карбоване—1038. 
а. коване—1038. 
з. кувне—1038. 
з. леговане—1038. 
а. хвилясте—1038. 
Залізомагпетний—5364. 
Залізо-ніклевий—1038. 
Заломлений—3492. 


Заломлювання ,-лення- — 
3491. 

а. електричне—3491. 
в. електростатичне- 
3491. 

з, подвійне—-3491. 

Зал омл ювати,-ломити 
3493. 

Заломлювач—4243. 
Заломний—3494. 

Залучник—1114. 

Заля—1150. 

Замазаний—1154. 

Замазка—1155. 

а. водотривка—1155. 
Замазування,-мазання — 
1155. 

Замазувати ,-зати—1156. 
Замбонівський стовпець— 
1157. 

Замет-4-1204. 

Замикання ,-мкнення 
1171. 

3. коротке—1171. 
з. на себе—1171. 
з. раптове—1171. 
з. часткове—1171. 
Замикати,-минути ,-ся 
1174. 

Замикач—1172. 
з. вимичний—1172. 
з. тачковий—1172. 
з. вакрайковии—1172. 
з. замінний—1172. 
з. колінчастий—1172. 
з. на коротке-^-1172. 
Замичний—1173, 1175. 
Заміна—1162, 3012, 4615. 
Замі нений—1163. 
Замінний—4617, 1616. 
1165. 

Замінність—4617. 

Замі пяти,-нити—ЗО і 4, 
1164. 

Заміщати,-містити—1166. 
Заміщений—1168. 
Замкнений—1169. 

Замок—1170. 

з. клинковій —1170. 
з. шиновий—1170. 
Занумерувати—2424. 
3407. 

Занурений—178, 3191. 
5331. 

Зану рюван ий—-3188. 
Занурювати,-рити— 5332. 
Зануряння ,-рення— 

2609,477, 5330, 3190. 
Зануряти ,-рити—2610, 
479, 3189-. 

Занютований—1132. 
Занютовування ,-туванни 
—1133. 

Занютовувати ,-тувати— 
1134. 

Заобтяженість—1088. 
Заобтяжування,-ження — 

1089. 


ЗаоОтя жувати ,-жити— 
1086. 

За(о)кру гл ювання—2604. 
За(о)круглювати ,-глити— 
2606. 

Западина—696, 444,3658. 
Запалений—1109. 
Запалювальний,-пальний 
—1113. 

Запальник—1111. 

з. електричний—1111. 

3.жаровий—1111. 
з.іскровий—1111. 
Запалювати,-лити,-ся -- 
1112 . 

Запас—1185. 

Запасний—1186. 

Запинач—525, 347. 
Запирання—1187. 
Запирати,-перти—1188. 
Запис—1194. 

Записаний—1190. 

Запису вання ,-сання- 
1191. 

Записувати,-сати — 1192. 
Запит—2657. 

Запитнип—2658. 
Запитування ,-тання— 
2645. 

Запитувати ,-тати- 2646. 
Залізний—1183, 2827. 
Запізнювання ,-нення 

1181, 2825. 

Запізнюватися ,-нитися — 

1182. 

Запірний—1189. 
Запломбований—1195. 
Запломбо ву вання убу¬ 
вання—1196, 1197. 
Запобігання—3472. 
Запобігати,-бігти—3477, 
3471. 

Запоб іжн и й—347 6. 
Запобіжник—3475. 
з. блискавичний- 
3475. 

з. висувний—3475. 
з. водоструминний— 
3475. 

з. груповий—3475. 

■і. двополюсовий— 
3475. 

і. додатковий—3475. 
з. затичковий—3475. 
з. звичайний—3475. 
з. контрольний—3475. 
з. непідміннай—3475. 
з. однополюсовий— 
3475. ? 

з. олив’яний—3475- 
з. патронний—3475. 
з. платиновий—3475. 
з. платівчастий—3475. 
з. подвійний—3475. 
з. потрійний—3475. 
з. притичковий—3475. 
з. пробивний—3475. 
з. ріжнатий—3475. 
з. рогатий—3475. 


а. розподільчий—3475. 
а. сифонний—3475. 
а. станіолевий—3475. 
з. топкий—3475. 
а. трубчастий—3475. 
з. уаемлювольний— 

3475. 

з. циновий—3475. 
з. цииофолійний—3475. 
Заповнений—1199. 
Заповненість—1199. 

Заповн ювання ,-нення- 
1198. 

з. пересічне—1198. 
Заповнювати ,-нити— 

1200. 

Запозичання ,-чення— 

1122. 

Запозичати ,-чити—1124. 
Запозичений—1123. 

Запона—5649. 

з. біла—5649. 

Запора—1201. 

з. магнетна—-1201. 
Заправлений—1096. 
Заправляння,-лення- 
1097. 

з. гумове—1097. 
з. жильиикове—109? 
з. каблеве—1097. 
з. кінцеве—1097. 
з. металеве—1097. 
Заправляти ,-вити—109Н 
Запровід—270. 

Запрошений—3549. 
Запрошення—3548. 
Запрошувати,-п росити 
3547. 

Запускам ня—1202. 

Залу скати,-стити—1202. 
Зарис—1695. 

Зару кавок—2149. 

Заряд—1204. 

Засвічений—1109. 
Засвічуванняучення- 
1081, 1110. 
Засвічувати ,-с в ітити 
1112 . 

Засвічуватися ,-світитиси 
—1082. 

Засерпанкований—1070. 
Засерпанковування ,-ку- 
вання—1069. 
Засерпанкувати ,-ся 1071. 
Засіб—4769. 

з. гасильний—4769. 
з. запобіжний—4769. 
з. настроювальний— 
4769. 

з. підсильний—4769 
з. протипожежний- 
4769. 

Заскакування—1245. 
Заскакувати,-скочити — 

1246. 

Заскочка-4657,1797,1176. 
з. зворотна—1176. 
з. маршрутна—1176. 
з. основна—1176. 


з. проміжна—1176. 
з. протиповторна - 
1176. 

з. спускна—4657. 
Заскочковий—5478.' 
Заскочний—1247. 

Заслінка—1214. 

з. запобіжна—1214 
Заслона—1251, 5672. 
Засмоктувалиний—1213. 
Засмоктування ,-тання - 
1211 . 

Засмо кту вати ,-тати ,-си 
1212. 

Заспокоювати—5293. 
Заставка—5672. 
Застережник—3475. 
Застигання—1219. 
Застигати—1220. 
Застиглий—1221. 
Застібка—3821, 1218. 
Застуваний—5694. 
Застування—214, 5697. 

5693. 

електродинамічне 

5693. 

з. електростатичне- 

5693. 

з. магнетне—5693. 
Застувати—5695. 
Застувач—5692. 

з. електричний—5692. 
а. магнетиий—5692. 
з. непрозорий—5692. 
з. підсильний—5692. 
порівнювальний— 
5692. 

л. приймальний —5692. 
з. притемнювальний— 
5692. 

3 . світломірчий— 5692. 
з. флюоресценційний 
—5692. 

.і. фотометричний— 
5692. 

з. ф. Бунзенівськии 
—5692. 

Застувний—5696. 
Заступа—5672. 

Заступати ,-пити—1166. 
Заступний—1167. 
Засувка—1176. 
Затверділий—1224. 
Затемнений—1227. 
Затемнювання ,-неіін я 
Г 1226, 2527. 

Затемнювати ,-нити 
1228. 

Затикання, ткнєнні і 

1148. 

Затикати,-ткнути ,-ся 

1149. 

Затинання—1106. 
Затинати ,-тяти ,-ся— 
1107. 

Затиск,-канн я—1562, 
1114. 

Затискач—1242,1114. 
з. на вуглину—1114. 


3. порцеляновим— 
1114. 

Затисковий—1115. 
Затичка—3650, 3656, 
5646. 


з. азбестова—3650. 
з. гумова—3650. 
з. Едісонівська—. 3650. 
3 . електрична—3650. 
з. замінна—3650. 
а. запобіжна-—3650. 
з. парафінова—3650. 
з. провідна—3650. 
з. спіральна—3650. 

Затичковий—3657. 

Затишок—1251. 

Заті ненця—1230 

Затінок—1230а. 

Заткнутий—1147. 

Затремтіти—994. 

Затримний—1101. 

100, 1745. 

Затримці роги- 2735. 

Затримник—1102, 98. 


Затримувати ,-мати— 
1100, 99, 

Затула—1251, 5672. 
Затяжний—5161. 
Затяжуваиня—2191. 
Зафіялкове проміння 
5240. 


Захисний—1252. 

Захист—1251, 2546, .1473. 


3581. 

:і. вибірчий—1251 

з. диференціяльний 

125 і . 

а. застережний—1251. 
з. натуральний—125 і . 

з. ріжнатий—1251 
з. рогатий—1251. 
з. хЛипаковин—1251. 
Захитаний— И27. 
Захитуван ня ,-тання- 


1128. 

Захитувати ,-тати—! 129. 


Захищання ,-щення— 


3579, 2546. 

Захи шати ,-х мстити - 1253 
2545, 3477, 3580. 
Захищений—1254, 2547 

3474, 3582. 

Західній відхил—1180 
Захований—45»8. 
Зачищання ,-щення- 
1249. 


Зачищати ,-чистити 
1248. 

Зачищений—!250. 
Зашморг—5218. 
Защавлений—820. 
Защавл ювання ,-ле н ця 
819. 

Защавл ювати ,-вити- 
821. 

Защіпання—1245. 











№ 


Защіпати — Зерна парамагнетні 


Защіпати.-іцепнути _ 

1246. 

Зберігання— 4724. 
Зберігати.-рсгти—4725. 
Збирання—4558. 

Збирати—4661. 

Збирач—4659, 3560. 
з. кружальний—4659. 
з. кулястий—4659. 
з. первинний—4659. 
з. сферичний—4659. 
з. циліндричний—4659. 
з. яйцюватий—4659. 
Збіг—4886,4667, 5319. 
Збігання—4349, 4886. 

Збі і атиея ,-гтися—4350. 
4665. 

Збіглий—4685. 

Збіжний—4666, 4351. 
Збільшений—5170, 5282. 
Збільшення—5169, 5281. 
Збільшувати ,-шити— 
5171. 

Збірний—4660. 

Збірник—1604, 3558. 
Зближання,-жування, 
-ження—4354, 4444. 
Зближати, збл и зити — 
4353. 

Збуджений—378, 390. 
Збуджування,-ження— 
377. 

з. взаємне—377. 
з. відгалузнс—377. 
з. власне—377. 
з. залишкове—377. 
з. індивідуальне—377. 
з. компаундові—377, 
з. мінливе—377. 

3. мішане—377. 


з. надкомпаундове— 
377. 

з. незалежне—377. 

8. низкове—377. 
з. рівнобіжне—337. 
з. стале—377. 
з. узбічникове—377. 
з. центральне—377. 
Збуджувати ,-дити—375. 
Збудний—376, 374, 
Збудник—373. 

з. Тертці вський—373. 
з. концентричний—-373. 
я. низковий—373. 
з. узбічниковий—373. 
Збурення—389. 

я. магиетні—3084, 389. 
з. атмосферні—3084. 
389. 

Збурний—3083, 388- 
Збурювати,-рити,-ся— 
387. 


Зварений-^-4359. 
Зварний—4363. 

Зварювання ,-рення — 

4360, 4362. 

Зварювати ,-рити—4363. 
Зведений—3530. 
Звивання, 8витгя -4410- 


а. комбіноване—4410. 
з. просте—4410. 
з. складне—4410. 
Звивати,-вити—4411. 
Звис—4408, 4418. 
Звисання—4408 , 4418. 
Звисати ,-снути- -4409. 
4419. 

Звислий—4407. 

Звисний—2193. 

Звитий—338. 

Звиття—4410. 

Звід—1749. 

3 . електричним 1749. 
Звідний—3286. 

Звій—339. 

з. зворотний—339. 
з. нечинний—339. 
з. поперечний—339. 

8-ої поблизькі—339. 
а-ої супротичинні — 
339.5* 

Зводжування, зведення— 
4444. 

Зводити, звести—3541. 
Зводовий—17 50. 

Звойовий—337. 

Зворотний—2508, 380. 
Зворушення—377. 
Звоястий—2072. 
Звужування ,-ження- 

4859. 

Звужувати, зву зити,-ся— 

4860. 

Звуковбирний—1263. 
Звуковий—1262, 1266. 
Звучання—1264. 

Звучати—1265. 
Звязаний—4424, 4702. 
Звязаніст .—4424. 

з. магнетна—4702. 
Звязок—4425, 4690,' 4701. 
з. автотрансформатор- 
ний—4425. 

з. гальванічний— 4425, 
4701. 

з. двобічний—4425. 
з. детекторний—4425. 
з. джигерний—4 25. 
з. електричний—4701. 
з. електромагн тний— 
4425. 

в. ємнісний—4425. 
з. змінний—4425. 
з. індуктивний—4425, 
4701. 

з. малий—4425. 
з. міжлямповий—4425. 
з. міцний—4425, 4701. 
з. незмінний—4425. 
з. обернений—4425. 
з. опором—4425. 
з. телеграфний—4690. 
з. телефепний—4690. 
з. телефонно-фоно* 
порний—4690. 
а. трансформаторний — 
4425. 

Згаслий—3444. 


Згасний—3443. 
Згинання—4426. 

Згинати—4427. 
Згинний,-нкий—4428. 
Згорілий—4433. 
Згор(а)яння—4431. 
Згор(а)яти ,-ріти—4432. 
Згущатися,-згуститися — 

4437 

Згущений—4436. 
Згущування ,-щення-— 
44.35. 

Зґвинчування,-чепня — 

4416. 

Згвинчувати ,-нтити,-ся— 

4417. 

Здавальні гарантії— 

4438. 

Здавання,зданпя — 

4439. 

Здавати ,-дати—4437. 
Здатний—4753. 

Здатність—4753. 
з. вбирна—4753. 
з. випарна—4753. 
з. випромінна—4753. 
з. гасильна—4753. 
з. деполяризаційна»— 
4753. 

з. запобіжна—4754. 
з. ізоляційна—4753. 
з. індуктивна—4753. 
з. коливна—4753- 
з. магнетуватися— 
4753. 

з. обтяжуватися— 

4753. 

з. переобтяжуватися 
—4753. 

в. пробивна—4753. 

8. промінювальна — 
4753. 

з. теплоелектрична — 
4753. 

з. термоелектрична— 
4753. 

Здирання—4656. 
Здійманий—4Я99. 
Здіймання—5165, 4656, 
5187, 4652. 

Здіймати ,-й няти ,-ся— 
4653, 5189, 5166. 
Здійняття—5187, 5165. 
Здмухування ,-хаппя 
—4449. 

Здмухувати ,-хнути— 
4450. 

Здогад—3481. 

Зелене позолочування, 
-чення—1269. 

Земля—1270. 

з. інфузорна—-1270. 
Земляний—1271. 
Земний—1272. 

Зерно—1276. 

з. вугляне—1276. 
з-на парамагнетні -г- 
1276. 


Зернистий мікрофон — Зникати 


Зернистий мікрофон— 

1277. 

З’єднання—4672. 

З’едноченпя—4701. 

Зиґзаґ-трансформатор — 

1279. 

Зиґзаґуватий—1278 ■ 

Зібрати—4661. 

Зігнання—4426. 

Зігнути—4427. 

Зігнутий—1339, 4671. 
Зігнутість—4671. 

Зідраная—4656. 

Зіпсований—1423. с 

Зіпсувати—1422. ї 

Зі рвання—4778. 

Зі рвати—4779. 

Зірка—1255. 

з. полюсова—1255. 
Зіркуватий—1257, 1258. 
Зіткнення—1171. 

Злагода—3628, 5314. 
з. вимірча—5314. 
з. ниілівна—5314. 

8. захисна—5314. 

8. надвірна—5314. 
з. остудна—5314. 

8. охолодна—5314. 

8. розподільча—5314. 
Злагоджування ,-ження 
—5314. 

Зланковуватися, - кува¬ 
тися—4890. 

Зланкування,-ковання— 

4889. 

Злім—1317. 

з. масний—1317. 
з. сказуватий—1317. 
Злука—4701, 4672. 

з. безпосередня—4672. 

з. гальванічна—4672. 
з. групова—4672. 
з. гузирева—4672. 
з. гі вильчаста—4672. 
з. г. дужками—4672. 
з. диференціяльна— 

4672. 

з. еквіпотенціяльна—• 

4672. 

з. електрична—4672. 
з. живосрібна—4672. 
з. жильникова—4672. 
з. вемляна—4690. 
з. зрівняльна—4672. 
з. (зу)стрічна—467' 
з. індуктивна—467 
з. каблева—4672. 
з. каскадна—4672. 
з. компенсувальна 
4672. 

з. мішана—4672. 
з. многократна—4690. 
з. на зірку—1255,4672. 
з. на місток—4672. 
з. па трикутник—4672. 
з. павхресна—4672. 
з. неправильна—4672. 
з. низкова—4672. 
з. однонапрямна—4672 


з. підвідна- -4690. * 

з. помилкова—4672. 
з. поперечна—4672. 
з. притичкова—4672. * 

а. провідна—4672. 
з. рівнобіжнвг—4672. 
з. рівнопотенціяльна 

—4672. 

з. розвилкова—4672. 
з. стикова—4672. 
в. тимчасова—4672. 
з. уривчаста—4672. 
з. цупка—4672. 

Злучання,-чення—4672. 
Злучати ,-чити ,-ся—467 б, 
4689. 

8. низково—4676. 

3 . рівнобіжно—4676. 
Злучений—4673. 

Злучиий—4677, 4675. 
Злучник—2149, 4674. 
в. вирівняльний—2149. 
з. відгалуаний—2149. 
з. двоконусовий—2149. 
з. електромагнетний — 

2149. 

а. жильниковий—2149. 
з. каблевий — 2149. 

з. компенсаційний— 

2149. 

з . кружальний—2149. 
а. металевий—2149. 
з. перехідний—2149. 
з. шдкарбований— 

2149. 

з. платівчастий—2149. 
з. пружний-^2149. 
з. розбірний—2149. 
з. розширний—2149. 
з. сліпий—2149. 
з. сталий—2149. 
з. стяжний—2149. 
з. суставиий—2149. 
з. трояковий—-2149. 
з. хрещатий—2149. 
з. щітковий—2149. 
Злютований—4733. 

ЗлютовУвання,-тування— 

4729, 4731. 

Злютовувати ,-тувати— 

4730. 


Змагання—5285. 
Змалювання—1338. 
Змащення—4610. 
Зменшений—5244. 
Зменшувальний—5242. 
Зменшування ,-шення 
5243, 2697, 4638. 
Зменшувати ,-шити ,-ся ■ 
4637, 5241. 

Зміна, зміни—1322, 3012, 
258. 

з. залишкова — 258, 
1322 

з-ни магиетні—258, 
1322,1593. 
з-ни річні—1322. 
Змінений—1323. 


Змінний—3013. 

Змі нно-полярни и—ЗО із. 

з.-простий—3013. 

Змі няти ,-ни ги ,-ся—1324. 
Зміцнення—5281. 
Змішувальний—4624. 
Змішуваний—4621. 
Змішування ,-ішшня— 

4622. 

Змі шу вати ,-шати ,-ся— 

4623. 

Зміщення—4626. 

ЗміюватиЙ—1280. 

Змія—1282. 

з. повітряна—1282. 
з. скринькувата—1282. 
Змонтований—4633, 2129. 
Змонтувати—4634. 

Змотаний—4635. 

Змотування ,-тання—4613, 
4370. 

Змотувати,-тати—4371, 

4614. 

Змочений—4636. 

Змушений—532. 
Змушувальний—531. 
Змушувати, змусити—530. 

Зм’якшу вати,-шити,-ся— 

4637. 

Зпак-—4498, 1283. 

з. блискавичний—1283- 
3. виразний—1288. 
з. відмінний—1283. 
з. граничний—1283. 
з. Моравський—1283. 
з. рельєфний—1283- 
Значення—1284. 
Знемаснений—2455. 
Знемаснювання ,-нення - 

2456. 

Знемасшовати,-снити- 

2457. 

Знесилений—1443. 

Знесил єн ня—1442. 

З неси л ювати ,-л ити— 

1441. 

Знеформлений—864. 
Знеформлення—863. 
Знеформлювати ,-мити— 
865. 

Знехтуваний—3498. 
Знехтувати—3497. 
Знешкоджений—2452. 
Знешкоджепия—2453, 

2458. 

Знешкоджувати—2454 

2459. 

Знижати, знизити—4648. 
Знижений—3374, 4650. 
Зни:кепня—2862, 3378, 
4649. 

2, Знижний—3372. 

Знижувати, знизити — 
3371. 

Знижу вач—3375. 
з .-трансфо рматор— 
3375. 

Зникання'—1446, 2 '66. 
Зникати ,-кнути—1445. 
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Знищений — Ізолятор стрижневий 


Знищений—5254. 

Знищування ,-щення— 
5253. 

З нищу вата,-щити,-ся — 
5164, 5252. 

Зніманий—4651. 

Зносини—4655а. 

в. телеграфні—4655а. 
з. телефонні—4655а. 

Знятий—5188. 

Зняток—4654. 

з. засерпанкований— 
4654. 

з. радіоскопічний— 
4654. 

з. рентгенівський — 
4654. 

Зображення—1338. 

Зовнішній—2274, 363. 

Зона—1288. 

Зоровий—2663. 
з. гасло—2663. 

Зосереджений—5494. 

Зосередження ,-жування 
—5493. 

Зрегульований—4174-а 

Зривання—4778. 

Зривати—4779. 

Зривний—4780. 

Зрівноважуванн я ,-ження 

— 120 . 

Зрівноважувати,-жити— 
119. 

Зрівнювання,-нення— 
4429. 

Зрівнювати,-няти—4430. 

Зрізаний—4650, 4770. 
в. скісно—4576. 

Зрізування ,-зання— 

4771, 4649. 
н. скісне—4550. 


Ідіостатичний—1301. 
Іаодиновий—3558. 
Іаолювальня—1948. 

Ізол ювання ,-л ьовання - - 
1340. 

Іао л ювати—1342. 
Ізолюкс—1344а. 
Ізолятор—1345. 

і. амороїновий—1345. 
і. антеиовий—1345. 
і. Баллівський—1345. 
і. бенцементовий— 
1345. 

і. блискавичниковий 
—1345. 

і. Брадфільдівський— 

1345- 

і. випробний—1345. 
і. високовольтовий— 
1345. 

і. відтяжний—1345. 
і. Гаксталівськии 
1345. 


Зрізувати,-зати—4648, 
4772. 

з. скісно—4551. 
Зробити—539. 
з. дотик—5300. 
з. прохід—4448. 
Зроблений—538. 
Зроблений—537. 

Зрозумів—3376. 
Зростання—399, 2268. 
Зростати,-сти—2269. 400. 
Зруйнований—4026. 
Зручний—5207. 

Зручність—5207. 
ЗручнозамінниЙ—5208. 
Зручнозамінність—5208. 
Зскакування—4 707. 
Зскакувати,-кочити— 
4708. 

Зскрібання.-ребення-— 
4705. 

Зскрібати,-ребти—4706. 
Зсов -4440, 4626. 
з. відносний—4440. 
з. діелектриковий— 
4626. 

з. електричний—4626. 
з. кутовий—4626. 
Зсовання—4440. 
Зсовувати,-зсунути,-ся — 
—4442. 

Зступаиня—■4349. 
Зступатися,-питися— 
4350. 

Зступний—4352. 

Зсув—4440. 

Зсування, зсунення-4326. 
Зсувати, зсунути—4625. 
Зсувний—4443, 4445. 
Зсунений—4446, 4627. 
Зуб—1292. 


і 

і. горішковий—1345. 
і. гранітний—1345. 
і. двоострішковий— 
1345. 

і. дворогий—1345. 
і. двочастковий—1345. 
і. дерев’яний—1345. 
і. дільничний—1345. 
і. ебонітовий—1345. 
і. жильниковий — 
1345. 

і. закріпний—1345. 
і. затискний—1345. 
і. каблевий—1345. 
і. контрольний—1345. 
і. кутковий—1345. 
і. ланцюговий—1345. 
і. многоострішковий— 
1345. 

і. моторовий—1345. 
і. наріжний—1345. 
і. настінний—1345. 
і. натяжний—1345. 


а. друківний—1292. ' 
а. зупиняльпий—129 . 
з. контрольний—1292. 
з. корекційний—1292. 

Зубець—1293. 

з. затримний—1293. 
з. пальцюватий—1293. 

Зубчастий—1294. 

з. електрозалізниця — 
1294. 

Зупин—2715. 

Зупинений—2716. 

Зупинка—2715, 3836. 

Зупиняльний—27Г7. 

Зупиняння—2713. 

Зупиняти,-нити,-ся— 
2714. 

Зусилля—5285. 
з. дотичне—5285. 
з. закрутне—5285. 
з. зрізу вальне—5285. 
з. зсувне—5285. 
з. магнетне—5285. 
з. поворітне—5285. 
з. розтяжне—5285. 
з. стискне—5285. 

Зчеплений—1742. 

Зчищати, зчистити—4895. 

Зчищений—4896. 

Зчіплювання, зчеплення 
—4888, 1741, 4889. 
з. гальванопластичне— 
4889. 

з. електричне—4889. 

Зчіплювати, зчепити— 
4890,1743. 

Зчіпний—4891, 4892. 

Зчшник—4888. 

З явище—5844. 

З’являння,-лення—3455. 


і. одночастковий*— 

1345. 

і. олійний—1345. 
і. опорний—1345. 
і. острішковий — 1345- 
і. павучкуватий— 1345. 
і. підлоговий—1345. 
і. підпорний—1345. 
і. подвійний—1345. 
і. польовий—1345. 
і. помістовий—1345. 
і. поодинокий—1345. 
і. порцеляновий— 1345 
і. почіпний—1345. 
і. проміжний—1345. 
і. прохідний—1345. 
і. ребрований—1345. 
і. роздільчий—1345. 
і. сідлуватий—1345. 
і. скляний—1345. 
і. стелевий—1345. 
і. стисковий—1569. 
і. стрижневий—1345. 


Ізолятор суставний -*• їздовий 
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і. суставний—1345. 
і. суцільний—4715, 
1345. 

і. тарілкуватий—1345. 
і. телеграфний—1345. 
і. телефонний—1345. 
і триострішковий— 

1345. 

і. трирогий—1345. 
і. тричастковии— 1345. 
і. упусковий—1345. 
і. флінтгласовий— 

1345. 

і. чотиричастковий— 

1345. 

і. шиновий—1345. 

і. широкоостріпіковий 

—І 345. 

І. ШПИНЬОВИЙ—1*45. 

і-ра роздушити—1345. 

ІЗОЛЯТОРНИЙ—1340. 

Ізоляційний—1953, 1343, 
1344, 1347. 
і. ніжка—1345. 

Ізол яці й в іоть—1344. 
Ізоляція—1953, 1348. 
і. абсолютна—1348. 
і. бавовняна—1348. 
і. безпечна—1953. 
і. висока—1348. 
і. волокнувата—1953. 
і. гумова—1348. 
і. Гуперівська—1348. 
і. густа—1953. 
і. звойова—1348. 
і. канчукова—1348. 
і. каменювата—1953. 
і. конопляна—1348. 
і. коркова—1348. 
і. масна—1953. 
і. мастивна—1348. 
і. напівтечка—1953. 
і. неспаленна—1953. 
і. нетопка—1953. 
і. низька*—1953. 
і. олійна—1953. 
і. паперова—1348. 
і. паперово-повітряна 

—1348. 

і. пластична—1953. 
і. поверхнева—1348. 
і. повітряна—1348. 
і. подвійна—1348. 
і. природня—1953. 
і. противогкіспа— 
1348. 

і. пружна—1953. 
і. склувата—1953. 
і. смоляна—1953. 
і. тверда—1953. 


і. точна—1953. 
і. топка—1953. 
і. тягуча—1953. 
і. цілковита—1348. 
і. шовкова—1348: 
Ізольований—1341. 
Ізотропний—1349. 
Ізотропність—1349. 
Ізохронізм—1350. 
Ізохронний—1351. 
Ізохронність—1351. 
Ілюмінаційний—1352. 
Ілюмінація—1353. 

Ілюмі нований—1354. 
Ілюмінувати—1355. 

Імпульс—1359. 

і. електричний—1359. 
і. механічний—1359. 
і. ростучий—1359. 
Інверсний—1360. 
Індивідуальний—1361. 
Індикатор—1362. 
Індуктивний—1365. 
Індуктивність—4753, 

1365. 

і. миттьова—1365. 
і. синхронова—1365. 
Індуктований — 1367, 
2164. 

Індуктор—1371. 
і. викличний—1371. 
і. двомагнетний—1371. 
і. дзвінковий—1371. 

і. диференціальний— 

1371. 

і. зірчастий—1371. 
і. кігтюватий—-1371. 
і. магнетика—1371. 
і. машиновий—1371. 
і. підпальний—1371. 
і. ручний—1371. 
і. тримагнетний—1371. 
Індуктувальний—1370. 
Індуктуваний—1369. 
Індуктування ,-товання 
—І366. 

Індуктувати—1368. 
Індукційний—1372.' 

і. мотор—104. 

Індукція—1373. 
і. бічна—1373. 
і. взаємна—1373. 
і. вольта-фарадична— 
1373. 

і. динамічна—1373. 
і. електричну—1373. 
і. і лекгрично-електрич* 
на—1373. 

і. електро-динамічна — 
1337. 


і. електромагнетна- 

1373. 

і. електростатична— 

1373. 

і. змінно-полярна-^ 

1373. , 

і. магнетна—1373. 

і. магнето-електрична 

—1373. 

і. магнето-магнетна— 

1373. 

і. максимальна—ьм»- 

і. несиметрична—-137».. 
і. однополярна—1373. 

і. подовжна—1373. 
і. поперечна—1373* 
і. решткова—1373. 

і. стало-полярна— 

1373. 

Інерт іий—1374. 

Інерція—1375. 

і. електромагнетна 

1375. 

і. магнетна—1375. 
Інженер-електрик— 1376. 
Інтегратор—1379. 

Інтегрувальний—ізої 
Інтегрувати—1380. 
Інтенсивний—1384. 
Інтенсивність—1382. 
і. початкова—13°** 
і. приймання—4506, 
Інтенсиметер—1383. 

і. селеновий—1383. 
Інтерференційний 1384. 
Інтерференція—1385. 
Інтерфлексннй приймач 
3558. 

Іржа—2238. 

Іскра—1402. ' 

І. безперервна—14Ц2. 
і. гільчаста—1402. 
і. звукова—1402. 
і. індукційна—1402. 
і. коливна—1402. 
і. музична—1402. 
і. розснажна—1402. 
Іскровий—1405. 

Іскровказ—1413* 
Іскрогасник—1412, 140о. 
Іскрпгдсіння—1411, 1407. 
Іскророзривання—1409. 

Іскророзрйвач—1410. 

Іскротво рвння—2500, 
1408. 

Іскрування,-ровання — 

1403. 

і. колове—1403. 
Іскрувати—1404. 


І 

їжак-трансфо рматор (Свій- їзда 1023. 

бурнівський)-—1022. їздовий 1024. 
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йов—1387. 

В. мпоговалентний— 
1387. 

В. многовартіений 
1387. 


Кабелець—1447. 

Кабель дивись «жиль¬ 
ним»—1449. 

Кабінет—1451. 
к. панцерований—1451. 
к. рентгенівський— 
1451. 

Кабінка—1452. 
Каблевий—1430. 
Каблепідіймальннця— 
1448. 

Каблук—1001. 

Каблучка—1001. 
Каблярня—1064. 
Каблярство—1450,834. 
Кавчук—1504. 
к. вулканізований— 
1504. 

к. м'який—1504. 
к.-сирець—1504. 
к. сировий—1504. 
к. твердий—1504. 
Канчуковий—1505. 
Каганець—134л. 

Кадер—1453. 

Калраж—1454. 
Каламарчик—5539. 
Каландюваний—1456. 
Калібрування ,-роваиня 
—1458. 

Кал ібрувати—1459. 
Калориметричний— 

146 . 

Каменюватий—1465. 
Камера—1463. 
к. гасильна—1463. 
к. йонізаційна—1463. 
к. охолодна—1463. 
к, угнщівна—1463. 
Камертонний переривник 
—1464. 

Кам'яний—1462. 

Канал—1467. 
к. відвідний—1467. 
к. дерев'яний—1467. 
к. жильниковнй— 

1467. 

к. злучний—1467. 
к. ізоляційний—1467. 
к. каблевий—1467. 
к. підводний—1467. 
к. повітряний—1467. 
іс. порожній—1467. 
к. провітрювальний— 
1467. 

ь. пролазний—1467. 


Ион — Кілочок 
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й 

й. складний—1387. 
Иоиїзаційний—1388. 
Ионізація—1389. 
Ионізований — 
1391. 


н 

к. череп'яний—1467. 
Каналізаційний—1468 
Каналізація—1469. 
к. міська- 1469. 
к. надземна- -1469. 
к. підземна—1469. 
Каня—696. 

Каоліна—1474. 
Капілярний—1476. 
Каппівськнй вібратор 
—1477. 

Капсель—1478. 

Капсуля—1478. 

к. мікрофона—1478. 
Капсульний—1479. 
Каптур—1478, 1615. 
Карбідна піч—1481. 
Карбований—4250. 
Карболітовий—1482. 
Карборунд—1483. 
Карбору ндов ий—1484. 
Карбування,-бовання— 
—4249. 

Кариавка—1706. 

Картач—668. 

Картуш- -668. 

Каса—1495. 

Касета—1496. 
к. рентгенівська— 
1496. 

Каскада—1493. 
к. диференціальна- - 
1493. 

к. перехрещувана— 
1493. 

Каскадний—1494. 
Каталіза—1497. 
Катеринка—1824. 

к. електрична—1824. 
Катіон—1498. 

Катод—1499. 

к. розжарений—-1499. 
Катодний—1500. 
Квадрант—1512. 

к.еталонний—1512. 
Квадрантовий—1513. 
Квадратичний—1514. 
Квадруплекс—1515. 
Квазистаціонарний— 
1516. 

Квпліметер—1517. 
Квантиметер—1518. 
Кварц—1519. 

Кварцовий—1520. 
Келехуватий—1796. 194. 
«Кельвін»—1521 ■ 


йонізування.-зовання- 

1390. 

Яонізувати—1392. 
Ионометер—1393. 
Ионтоквантиметер- -139-1. 


Кенотрон—1522. 
Керівний—52о9в, 1082. 

к. чин—2264. 
Керований—5260. 
Керованість—5260. 
Керування—5259. 
к. оезпосередне—5259. 
к. віддаль не—525». 
к- дистаційне—5259. 
к. електричне—5259. 
к. електропневматич¬ 
не—5259. 

а- електро-повітряне — 
5259. 

к. з середини—5259. 
к- аовнішпє—5259. 
к. механічне—5259. 
к. пневматичне—5259. 
к. повітряне—5259. 
к. ручне—5259. 
Кесонний—1525. 

Кешеня—1487. 
Кешеньковий—1488. 
Кидання—218, 216. 
Кидати—217- 
Килим—1578. 

к. гумовий—1578. 
Килимовий—1579- 
Кишння—1543. 

к- залишкове—1545. 
Кип’ячий—1545. 

Кисень—1546. 
к. активний—1546. 
к. чинний—1546. 
Кислий—1551. 

Кислота—1547. 

к. сірчана—1547. 
Кислотний—1548. 
Кислотомір—1549. 
Кислототривкий—1550. 
Китиця—675. 

Нитчастий—1652. 

Кігті—1581,1744. 

к. розвоіні—1581 
Юггюватий—1580- 
Кіло-ампер—1526. . 

Кіловат—1527. 

► к. уставлений—1527. 
Кіловатогодина—1527. 
Кіловольт—1528. 

к.-ампер—1528. 

Кілограм—1529. 

Кілок—1591. 

к. відтяжний—1591. 
Кілоперіод—1530. 
Кілочок—1591. 5636- 


Кількаелектродна ляміїа 
—1897. 

Кількам і сцевий—2078. 

Кіл ькапастковий—4715. 

Кількість—1603. 

Кільце—1619. 

• к. вирівняльне—1619. 
к. —1619. 

к. гумове—1619. 
к. датичкове—1619. 
к. затискне—1619. 
к. збірче—16x9. 
к. ізоляційні—1619. 
к. коротлозамичне— 
1619. 

к. лоснякове—1619. 
к. мастильне—1619. 
к. натискне—1619. 
к. опорие—1619. 
к. підтримне—1619. 
к. п в’язне—1619. 
к. полюсове—1619. 
к. порцелянове—1619. 
к. прикрасив—1619. 
к. стічне—1619. 
к. східчасте—1619. 

Кільцевим—1617. 

Кільцюватий—1618. 

Кімната—1636. 

Кінарня—1541. 

Кінематограф—1531, 

, 1534. 

к. балістичний—1531. 

Кінематографічний— 
1532. 

Кі нематографі я —1533. 

Кі немометер—1535. 

Кінетичний—1536. 

Кінець—1673. 
к. внутрішній—1673. 
к. сліпий—1673. 

Кіноапарат—1537. 

Кіио-будка—1532. 

КГновня—1540, 5302. 

Кіно-проекційний— 1538. 

Кіпотехніка-—1539. 

Кін у Отава—1540, 5302. 

Кінцевий—1700, 2595, 
1674. 

Кіоск—1542. 

к. розподільчий—1542. 

Кістяк—2719, 1486. 
к. відкритий—2719. 
к. залізний—2719. 
к. гіркуватий—271ь. 
к. індукторний—2719. 
к. магнетний—2719. 
к олим’яний—2719. 
к. платівчастий—2719. 
к. роздільний—2719. 
к. розніманий—2719. 
к. суцільний—2719. 
к.. чавунний—2719. 

Кітва ,-виця—5851. 
к. втрна—5851. 

Кітвичний—5850. 

Клавіша—1555. 

Клавіатура—1554. 

Класифікаційний—1558. 


Класифікація—1559. 
Класифікувати—1560. 
Клей—1561. 

Клепальце—2114.. 
Клинець—1568. 
к. алюмінійішй—1568. 
к. ізолювальний—1568. 
к. фібровий—1568. 
Клілоног[.аф—1567. 
Клітка—1564. 

к. Фараде ївсь ка—1564. 
Кліткуватий—1565. 

Кліщі—1566. 

к. газові—1566. 

Клубук—1615. 

Ключ—1572. 
к. батерійний—1572. 
к. вийманий—1572. 
к. виснажений—1572. 
к. в дрядний—1572. 
к. двод^тичковий— 
1572. 

к. комутаторний— 

1572. 

н. МорзівськиЙ— 

1572. 

к. невийманий—1572. 
к. перекидний—1572. 
к. подвійний—1572. 
к. притичковий — 1572. 
к. розмовний—1572. 
к. спущений—1572- 
к. телеграфний—1572. 
к. току—525. 
к.-переривник—1572. 
Кляма—1176. 

Клямка—1176. 

Клямра—4562. 
к. затискна—4562. 
к. кільцева—4562. 
к. настінна—4562, 
к. подвійна—4562. 
к. стьожкова—4562. 
Кльош—2. 

Кнопка—1573. 
Кобальтований—1576. 
Кобальтування,-товашін 
—1575. 

Кобальтувати—1577. 
Кобила—5138. 

Ковз—4563. 
к. від’ємний—4563. 
к. відносний—4563. 
к. додатний—4563. 
Ковзання—4563. 
Ковзатися—4564. 
Ковзький—4565. 

Ковпак—1615. 
к. витяжний—1615. 
к. жирандольний— 
1615. 

к. закритий—1615. 
к. зовнішній—1615. 

К. матовий—1615, 
к. опаловий—1615. 
к. почіпний—-1615. 
Когерер—1740. 

к. Брайлівський— 

1740. 


к. Браушвськии— 

1 <40. 

к. магнетний—1740- 
к. Марконівський— 
1740. 

и. МНОГОДОТИЧКОВИЙ — 

1740. 

к. однодотичковий 
1740. 

к. порошковий—1740. 
к. регульований—1740. 
Код—1582. 

Кодільпий—1472. 

Кодола—1470. 

Кожух—1585. 
к. залізний—1585. 
к. захисний—1585.. 
к. зовнішній—1585. 
к. металевий—1585. 
к. реостатний—1585. 
к. трансформаторний 
—158о. 

Козирок—5587. 

Козла—4824, 1586. 

к. залізні—1586. 
Койла—234, 241. 

к. ЖИаЬНИКОВО—-241. 
к. каблова -241. 
КоЙлЄння,-ління — 4613, 
44Н». 

Койлити—4614, 141 і 
Кокус—1589. 

Конусовий—1590. 

Колба—1592. 
к. скляна—1592. 
к. с. висмокувана- 

1592. 

к. трифазова—1.592. 
к. чотирифазова—1592. 
Колесо—1601. 

к. Ьарловське—1601. 
к Гольдлімідтівське — 
5039. 

к. заскочив—1601. 
к. затримяе—1601. 
к. зіркувате—1601. 
к. зовні обертальне— 
4269. 

к. контрольне—1601. 
к. корекційне—1601. 
к. обертове—1601. 
к- переривне—1601 
к. писне—1601. 
к. полюсове—1601. 
к. тертьове—1601. 
к. тяглове—1001. 
к. циліндричне—1601. 
Колесу ватий— 1602. 

Кол ” вол ьниЙ—1596. 

к. коло—1594. 

Кол и вал ь н і сть— 1 Г»94. 
Коливання — 1593, 2725. 
к. високочастотне — 

1593. 

к. від’ємне—1593. 
іс. вільне—1593. 
к. власне—1593. 
к. гармонічне—1593. 
к. г.обертонне—1593. 

13 
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‘ • луя;р ніамішіс - 
15!).!. 

ь. електричне—1593 

и. змушене—1593. 

к- індуктоване—1593. 
к-ия магнетні—1593. 
ь-нн м. вікові —1593. 
»с. маловгамівне— 
1593. 

**■ ■ механічне—1593. 

к. невгамівпе—1593 
к. обертонно—1593. 
к. основне—1593. 

к. періодичне—1593. 
к- синусоїдальне— 
1593. 

к. угамівне—1593. 
Коливатися—2726, 1595 
Коливний—1594, 1597 

2727. 

Колискова почіпка— 
1888. 

Колійний—3843. 

Коліно—1598. 
к. бічне—1599. 
к. перехідне—1598. 
Коліноважільний—1599. 
Колінчастий—1599 
Колір—5483. 
к. гасловиіі—5483. 

К. яскравий—5483. 
Коліш—184. 

Колішня—4545. 

к. нешумна—4545. 
Коліща— 1600 , 4265. 

к. дотичкове—4265. 
к. кодільие—4265. 
к. контрольне—1256. 
к. корекційііе—1600. 
к. мосяжеве—4265. 
к. напрямне—4265. 
к. натискне—4265. 
к. рухоме—4265. 
к. тяглове—4265. 
Колііцатний—4266. 

Колія—3844. 

к. головна—3844. 
Коло—1695, 1775. 5502. 
к. блискавичникове— 
5502. 

к. відгалужене—5502. 
к. внутрішнє—5502. 
к. вторинне—5502. 
к. гальванічне—5502. 
к. головне—5502. 
к. детекторне—5502. 
в. еквівалентне—5502. 
к. електричне—5502. 
к. електростатичне— 
5502. 

к. замкнене—5502, 

1695. 

і., замкнене коливне — 
1693. 

к. замкнути—5502. 
к. запальне—5502. 
к. звичайне—5502. 
к. зовнішнє—5502. 


к. квазпстаціонарне_ 

5502. 

к. керівне—5502. 
к. коливне—1695. 
к. концентраційне— 
5502. 


к. лямпове—5502. 
к. магнетне—5502. 
к. магнето-електричне 
—5502. 

к. молекулярне—5502. 
к. нагрівне—5502. 
к. настроювальне— 
1695. 


к. неповне—5502. 
к. нестаціонарне— 
5502. 


к. первинне—5502, 
і;, повітряно-залізне— 
5502. 

к. повне—5502. 
к. приймальне—5502. 
к. проміжне—1695. 
к. резонансове—5502. 
к. рівновартме—5502. 
к. розімкнене—5502. 
к. складне—5502. 
к. споживне—5502. 
к. струмове— 5502. 
к. телеграфне—1775. 
к. угамівне—5502. 
к. узбічникове—5502. 
к. цідильне—1695. 
к. через рейку—4201, 
5502. 


Коловий—1778. 
Колодочка—1607. 

к.телефонна—1607. 
Колодязь— 1606 . 
к. випробний— 1606. 1 
к. жильниковий—1606. 
к. каблевий— 1606 . 
к. трансформаторний— 
1606. 

Колування.-.товаїшя— 
1616. 


Колуватий—1779. 
Кольоровий—5481. 
Комбінатор—1620. 
Комбінація—1621. 
Комбінований—1623. 
Комбінування.-нованпя 
— 1622. 

Комбінувати—1624. 
Комерційна швидкість— 

1626. 

Комірка—1463, 1452. 
5838. 

Компас—1638. 
Компаспии—1639. 

К ом пау ид—1640. 
Компаундований— 1612 . 
1645. 

Компаунду вальпин- 
1611. 

Компаундування .-до- 
вання—1641. 
Компанд унати—1643. 


Компенсатор— 1 646. 
к. електричний—1646. 
к. магпетний—1646. 
к. механічний—1646. 
к. синхронний—1646. 
Компенсаційний—1647. 
Компенсація—1648. 
Компенсований—1650. 
Компенсувальний— 1 652. 
Компенсування,-со¬ 
вання—1649. 
Компенсувати—1651. 
Комплексний—1653 
Комплект—1654. 
Комплектний—1655. 
Композиція—1656. 

К, азбестова—1656. 
Компрес електротерміч¬ 
ний—1658. 
Компресор—1659. 
Комутатор—2989, 1627. 

1604. 

а. автоматичний— 

1627. 


к. акумуляторний_ 

1627. 

к. батерійний— 1627 . 
к. випростувальннй— 
1627. 

к. гладкий— 1604 . 
к. груповий—1627. 
к. дотичковий— 1627 . 
к. слементоьин— 

1627. 

к. ЕрІКСОНІВСЬКИЙ— 
1627. 


к. живосрібиий—1627. 
к. жильниковий— 
1627. 

к- каблевий—1627. 
к. контрольний—1627. 
к. лінійний—1627. 
к. л. щвайцарський— 
1627. 

к. межиміський—1627. 
к. многократний— 
1627. 


к. напівавтоматичний 
— 1627. 

к. не гладкий —1627. 
к. подвійний— 1627. 
к. поземий— 1604, 
1627. - 

к- притичковий —1627. 
К. ручний —1627. 
к. самочинний —1627. 
к. сторчовий —1604. 
к. телефонний —1627. 
к. трибкувагий— 1004. 
к. тридотичковиЙ— 
1627. 


к. центральний—1627. 
к. чотнридотичковий 
1627. 

п. швлйцарський 
1627. 

к. шершавий-—1604. 
к. шпіндельний—1627. 
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Комутаторний—1605, 

1628. 

Комутатриса—1629. 
Комутаційний—1630. 
Комутація—1632, 1631. 
к. безіскрова—1631. 
к. криволінійна— 
1631. 

к. неповна—1632. 
к. прямолінійна— 
1631. 

к. штучна—1631. 
Комутований—1633. 
Комутувальний—1635. 
Комутувати—1634. 
Конвертор—1662. 
к. каскадний—1662. 
к. многофазовий— 
1662. 

к. синхронний—1662. 
к. трифазовий—1662. 
Кондепсптор—1663. 
к. антеповий—1663. 
к. аркушевий—1663. 
к. блоківний—1663. 
к. вугляний—-1663. 
к. ґратковий—1663. 
к. дротяний—1663. 

к- електрохемічний- 

1663. 

к.еталонний—1663. 
к. запобіжний—1663. 
к. захисний—1663. 
к. змінний—1663. 
к. квадратичний— 
1663. 

к. лосняковий—1663. 
к- невтралізиий—1663. 
к. обертовий—1661. 
к. паперовий—1663. 
к. платівчаетий—1663. 
к. плоский—1663. 
к- поверхневий—1С63. 
к. повітряний—1663. 
к. поділкований—1663. 
к. при короткий—1663. 
к. регульований—1663. 
іс. роздільний—1663. 
к- синхронний—1663. 
к. складамий—1663. 
к. сталий—1663. 
іс. сферичний—1663. 
і:, телефонний 1663. 
к. точний—16у.5. 
к. циліндричний— 

1663. 

Конденсаторний—1664. 
Конденсаційний—1665. 
Конденсація — 1666, 

! 667. 

Конденсований—1668. 
Коїідеиол наїшя,-совання 
— 1667. 

Конденсувати— 1669. 
Кондуктор—1671. 

к. загострений —1671. 
к. кружальний--1671. 
к. кулястий —1671. 


к. циліндричний—• 
1671. 

к. яйі юватий-—1671. 
Кондукційиий—1672. 
Коноплі—2921. 

к. манільські—2921. 
Конопляний—2922. 
Консерватор олійний — 
1675. 

Консоля—1676. 
Консонанс—1677. 
Конструктор—1678. 
Конструкція—1679. 
к. електромеханічна— 
1679. 

к. компактна—1679. 
Контакт—1680. 

К онтактний—1681. 
Контора—1683. 
к. телеграфна—1683. 
к. телефонна—1683. 
Контраст—1684. 
Контрастовий—1684-а. 
Контролер—1685, 1690. 

к. посередній—1690. 
Контролівний—1689. 
Контролювання »-льован- 
ня—1686. 

Контролювати—1688. 
Контроль—1691. 
Контрольний—1692. 
Контрольно-вимірчиЙ— 
1692. 

Контрол ьований—1687. 
Контур—1695. 

Конус—1697. 
к. тертьовий—1697. 
к. настромити—1697. 
к. настромлювати — 
1697 

Конусуватий—1698. 
Конфігурація—1699. 
Концентраційний—1701. 
Концентрація—1702. 

к. повна—1702. 
Концентричний—1703. 
Концертовий—1704. 
Копаловий—1705. 
Копальневий—1276. 
Копіювання.-ійоваиня— 
1707. 

Копіювати—1708. 

ІСорба—1279, 4281. 
к. поворітна—4279, 
4284. 

Корекційний—1730. 
Корисний—-3305. 
Корнспо-віддана енергія 
—3305. 

Користання—3357. 

к. уривчасте—3357. 
Користатися—3358. 
Коритко—1733. 

Корковий—3651. 

Корміт—1712. 

Короб—1714, 5859. 
Коробка—1714. 

к. відгалузна—1714. 
к. водотривка—1714. 


к. дотнчкова—1714. 
к. запобіжна—1714. 
к. металева—1714. 

к. нікльована—1714. 

к. перехідна—1714. 
к. почіпна—1714. 
к. притискова—1714. 
к. розбірна—1714. 
к. роздільна—1714. 
к. розподільча—1714. 
к. стельова—1714. 
Коробковий—1716. 
КоробкуватиЙ—1717. 
Корок—3650. 
Коромисловий—1718. 
Короткий—1724. 

К ороткозамикач—1172, 

1727. 

к. ручний—4727. 
Короткоз імкнений— 
1726. 

Короткополюсовий— 

1728. 

Короткохвильовий—• 
1725. 

Короткочас ний—1757. 
Коротшання—5226. 
Коротшати—5227. 
Корпус—1729. 
к. зовнішній—1729. 
к. чавунний—1729 
Косе падання—1737. 
Косинусоїдальний— 
1735. 

Костур—1033. 

Косяк—3241. 

Коткий—1503. 

Коточок—4265. 
Котюшок—-4265. 
Кошиковий—1710. 

к. шпуля—2905. 
Кошторис—4619. 

Край—1747, 3469. 
к. збіжний—1747. 
к. набіжпиЙ—1747. 
Крапка—5052. 
Крапляний—1475. 

Красти—1754. 

Кремпіль—1774. 
к. настінний—1774. 
к. петлюватий—1774. 
к. ревізійний—1774. 
Креозот—1760. 

Крива—1765. 
к. агона^ьпа—1765. 
к. аклінічна—1765. 
к. зложена—1765. 
к. косинусоїдальна— 
1765. 

и. логаритмічна— 

1765. 

к. магнетувания— 

1765. 

к. нерівномірна—- 1765. 
к. несиметрична—1765. 
к. обернена—1765. 
к. плоска—1765. 
к. регуляційна— 1765 . 
к. резонансова— 1765 * 
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к. рівноварта—1765. 
к. симетрична—1765. 
к > снм>соідальші — 
1;65. 

Кривина—1766. 

Крило,-льце—1788. 
Крильчастий—1789. 

Крипторадіометер— 

1767. 

Крипт, скіяскоп—-1768 

Криси—5389. 

Кристадиноьий приймач 
• 3558. 

Кристал—1769. 
к. детекторовий— 1769. 

Кристалізація—1770. 

Кристалізувати—1771. 

Кристалічний—1772 

Критичний—1773 

Крихкий—1872, 5482 

Крихкість—5482 

Крок—5577. 

Круг, кружок—1775. 
к. еластичний—1775. 
к. обертовий—1775. 
к. паперовий—1775. 
к. повстяний—1775. 
к. поділкований-—1775.1 
к. смоляний—1775. 
к. суконний—1775 

Круглий—1777. 

Круглогубці—1776. 

Кружало—918. 
к. відгалузив— 918. 
к. іальмівне—918. 
к. гаслівне—918. 
к. дерев’яне—918. 

к. .ЬОТИЧьО. е—918. 
к. і боиітове—918. 
к. влучне— 918. 
к. мідне—918. 
к. неповорітне—918 
к. олив яне—918. 
к. паперове—918. 
к. поворітне—918. 


к. реестрівне—918 
к- спадне—918. 
к. упірне—918. 
к. фланелеве—918. 
к. цинкове—918. 
к. -електрод—918. 

Кружаловий—919. 
Кружалуватий—920. 
Кружальце—1556. 
к. гаслівне—1556. 

Кружець—1502. 

Кружечок дерев’яний—- 
4263. 

Кружі.іьн—4265. 

Кружляльний вольтів 
лук—455. 

Крупіна—1782. 
Крупіновий—1783. 

Крутий—1787. 

Кр утинань—1960. 

Крутість—1784. 

Кручений—338. 

Кувета—-1806. 

Кулачок—1797. 
к. стьожкопосувнии — 
1797. 

Кулон—1798. 

Кулонометер—1799. 

Куля— 5580. 
к. вогнева—5580. 

К. Захисна—5ь80. 

Кулястий—5585, 5586, 
558,. 

Кулька—5581. 
к. виснажаикова— 

5581 

к. коркова—5581. 

Кульковий—5582. 

Кульочка—5581. 

Купервас—1802. 
к. мідний—1802. 
к. ніж.евий—1802. 
к. цинковий—1802. 

Купіль—255. 
к. гальванічний—255. 


Лабіринт—1807. 

Лабіринтовий— 1808 . 

Лабораторі я—1809. 

л. високовольтова- 

1809. 

л. елентровимірчя— 
1809. 

л. електромашинова- 
1809. 

л. електротехнічна- 
— 1809. 

л. електрохемічна— 
1809. ; 

л. світломірча—1809. 

л. фотометрична - 
1809. 

Лагодження—1424. 

Лагодити — 1426, 3453 
3389. 


л 

Ладування ,-новання- 
2191. 

Ладунок—2901. 

Лак—1810. 

л. асфальтовий—18Ю. 
л. бурштиновий— 1810. 
л. ізоляційний—1810. 
л. кавчуковий—1810. 
л. кислототривкий— 

1810. 

л. копаловий— 1810 . 
л. парафіновий— 1810 . 
л. склицевий—1810. 
Лакований—3300, 1812. 
Лакування -ковання 

1811. 

Лакувати—1813, 3299. 
Ламаний—1870. 

Ламання—3491. 


к. гальванопластичний 

—255. 

К £^Я овлект Р ичний — 

к. двополярний—255. 
к. електричний—255. 

К. вЛвКТрОВІД’ґїМНИЙ 
255. 

*• електрододагпий- 
255. 

к. електролітичний- 
255. 

к. кислий—255. 
к. однополярний—255. 
к. повітряний—255. 
к. світловий—255. 
к. триполярпий — 255. 
к. формівний—255. 
Кушльниця—255. 
к. (ви)луджена—255. 
к. висмолена—255. 
к. глиняна—255. 
к. дерев я на—255. 
к. кам’яна—255. 
к. наносна—255. 
к. обсмолена—255. 
к. посмолена—255. 
к. ї клицьоваиа—255. 
к. чавунна—255. 
^упільня—256. 

Кут—5181. 
к. випередження — 
5181. 

к. відбиття—5181. 
к. відхилу—5181. 
к. гістерезний—5181. 
к. заломний—5181. 
к. запізнення—5181. 
к. зсоьу—51я1. 
к. нахилу—5181. 
к. падання—5181. 
к. розбігу—5181. 
Кутовий—5179. 

Кухенний—1805. 

Кухоль—4783. 


Ламати ,-ся—1871 
Ламберт—1814. 
Ламкий—1873, 5482 
Ламкість—5482. 

Ланка—1259. 

л. злучип -1259. 
Ланцюг—5502. 
Ланцюговий—5500. 
Ланцюжок—550). 
Ластів’ячий хвіст- -182с 
Лата—4195. 

Лаштування ,-товап іхя 
4644. 

Лаштувати—4643. 

Л ашту нок—4644. 

л. лямповий—464 4. 
Легкий—1827. 

Легкість—1827. 
Легкорозчіпким- -1830- 
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Л егкотопки й—1828. 
Легкотопкість—1828. 

Л егова» и й—1826. 

Лезо—1832. 

Летероїд—1823. 

Лшіва—1470, 5124. 
л. вземлена—5124. 
л. дротяна—1470. 
л. захисна—5124. 
л. кручена—5124. 
л. натяжна—5124. 
л. отосна—5124. 
л. підтримна—5124. 
л. стальна—5124. 
Линвочка—1471. 

л. антенна—1471. 
Липкий—1847, 5157. 
Липкість—1847, 5157. 
Лискавиця—2112. 

Лнековка—2112. 
Листвиця—3126. 
Лихтарня—5404. 
Личкований—2470. 
Личку вання,-ковання 
2471. 

Личкувати—2472. 
Лівий—1825. 

Ліворуч—352. 

Лівохідна обвитка — 
1825. 

Лігніт—1842. 

Лійка—430. 
л. тектурна—430. 
л. упускна—430. 
Лійкуватий—431. 
Лінійка—1844. 
л. вивірча— 1844. 
л. лічильна—1844. 
л. логаритмічиа — 
1844. 

л. мірильна—1844. 
Лінійний—1845. 

Лінія—1846. 

л. байдужа—1846. 
л. вирівняльна—1846. 
л. відгалужена—1846. 
л. втрат—1846. 
л. гаслі в на—1846. 
л. гра(я)нична—1846. 
л. електрична—1846. 
л. електростатична— 
1846. 

і-ю зайнято—1840. 
л. жильпикова—1846. 
і. запасна—1Р 6. 
л. злучна—18ч.ід. 
л. каблева—1846. 
л. кільцева—1846. 
л. магістральна—1840. 
л. магнетна силова 
1846. 

л. маловразна—1846. 
л. малопроводова— 
1846. 

л. межиміська—1846. 
ч. многопроводова— 
1846. 

л. морська—1846. 
л. надземна—1846. 


л. нульова—1846. 
л. одинична—1846. 
л. однопроводова— 
1846. 

л. одиофазова—1846. 
л. освітлювальна— 
1846. 

л. первинна—1846. 
л. пересильна—1846. 
л. підводна—1846. 
л. підземна—1846. 
л. ріннопотендіяльна 
—1846. 

л. річкова—1846. 
л. силова—1846. 
л. телеграфна—1846. 
л. телефонна—1846. 
л. часу—1846. 
Ліпроелемент—1850. 
Ліпрожильник—1849. 
Ліпрозахист—1848. 
Літавець—1282. 

Літера—226. 

Ліфт—1855. 

л. електричний—1855. 
Ліхтар—5404. 

л. гаслівний—5404. 
л. з полум’яним луком 
—5404. 

л. луковий—5104. 
л. паротяговий—5404. 
л. щогловий—5404. 
Ліхтарішй—5402. 
Ліхтарник—5403. 
Лічбар—4894. 

Лічильний—4893. 
Лічильник— 4894. 
л. автоматичний— 

4894. 

л. амперогодин — 
4894. 

л. Аронівський—4894. 
л. Бастіянівський — 
4894. 

л. батерійний—4894. 
л. вато годин—4894. 
л. відкритий—4894. 
л. годин—-4894. 
л. головний—4894. 
л. ГуммелівськнЙ— 
4894. 

л. двотарифний—4894. 
л. динамометричний — 
4894. 

.ч. дільничний—4894. 
л. Едісонівський— 
4894. 

л. електричний—4894. 
л. електродинамічний 
4894. 

і. електролітичний— 
4894. 

л. електромагнетний — 
4894. 

.і. електрохемічний— 
4894. 

д. живосрібний—4894. 
л. з вискочними цифра¬ 
ми -1894. 


л. закритий—4894. 
л. індукційний— 4894. 
л .-і нтегратор— 4894 . 
л. коливний— 4894. 
л. контрольний— 4894. 
л. коромисловий— 
4894. 

л. маятниковий— 4894. 
л. моторовий— 4894. 
л. найбільшого спожи¬ 
вання— 4894. 
л. обертовий— 4894. 
л. однофазовий— 4894. 
л .-підсумовник— 4894. 
л. повітродувний— 
4894. 

-і. п’ятипроводовий— 
4894. 

л. реєстрі впий— 4894. 
л. самописний— 4894. 
л. С.менсівський — 
4894. 

л. Томсонівський — 
4894. 

л. точний—4894. 
л. трипроводовий— 
4894. 

л. трифазовий— 4894. 
л. Фаррарісівський — 
4894. 

л. часу—4894. 
л. шостихвилиниий 
4894. 

Лічник—4894. 

Ловець—1859. 

Ловний пристрій—5230. 
Ловник—1860, 5233. 

л. лабіринтовий—1860. 
Л ожкуватий—1862. 

Л окал і затор—1864. 
Локалізація—1865. 
Локалізований—1866. 

Л окал і зу вати— 1867. 
Локомотив— 1868. 
л. акумуляторним— 
1868. 

Лопання—1874. 

Л опатися ,-пн ути— 1876. 
Лопатуватий—1875. 
Лопотня—5666. 

Лосняк—4603. 
л. аркушевий—4603. 
л. біластий—4603. 

л. гнічений-4603. 

л. грубий—4603. 
і. димчастий—4603. 
л. дуже плямистий— 
4603. 

• і. крихкий—4603. 
і. легко роащіпнпй— 
4603. 

.і. мало плямистий— 
4603. 

1 . необчищений—4603. 
л. обкраяний—4603. 
л. платі вчастий—4603. 
л. пообчищаний— 

4603. 

.і. рискуватий—4603. 
















л. сипкий—4603. 
л. скубаний—4603. 
л. сріблясто-димчастни 
“--4603. 

"• трудно роащіпний— 

Лосвяковий—460 1 . 

Лоцман електричний_ 

1877. 

Луджений —1881 
Лудити—1879. 

Лудіння—1880. 
Лужний—6665. 

Лук—222, 1001. 
л. вольтів—1001. 
л. вольтів кружляль- 
пий— 1001 . 
л. говірний—1001. 
л. живосрібний— 1001 . 
л. закритий— 1001 . 
л. ааиичний—1001. 
л. мпогократний— 

1001. 

л. музичний—1001. 
л. поділ копаний 
1001. 

л. полум’яний— 1001 . 
л. світловий—1001. 
л. спалахальний— 

1001. 

л. спокійний— 1001 . 
л. стійкий— 1001 . 
Луковий—1002. 

Лукогзсний— 1 004. 
Лукогасник—1003. 

Луск—5087. 
л. характеристичний — 
5087. 

Лускання—1874. 
Лускати.-снути—1876. 
Лускуватий—5558. 

Луч—1882. 

Лущайка відскочна — 
1573. 

Люз—1121. 

л. стиковий—1121. 

Люкс—1886. 

Л юксметер—1887 
Люмен—1889. 

Люменметер—189(1. 
Люменог-одина—188». 
Люменосекунда— 1889. 
Люмінер—1892. 
л. глибокопромі (по¬ 
вальний—1892. 
л. широкопром і (по¬ 
вальний—1892. 

Люмі несценція—189 1 
Люнета—5126. 

Люстерко—1275. 

л. катодове—1275. 
Люстро—-1273. 
л. вгнуте—1273. 
л. параболічне—1273. 
л. скляне—1273. 
л. срібне—1273. 
Люстровий—1274. 
Люстрово-відбивний 
1274. 


Люта—3611. 
л. леїкотопка—3611 
л. мідна— 8611 . 
л. течна—3611. 

Люті вка—2908. 

Лютник—2907. 

л. електричний—2907. 
Лютований—2910 
Лютоль—1895. 
Лютувальннй—2908. 

Лютування ,-товання- 
_ 2864, 2909. 

Лютувати—29 11 . 
Ляйденська пляшка 
1833'. 

Лямпа—1816. 
л. Аргандівська -1816. 
л. баластова— 1816 . 
л. безпечна— 1816 . 
л. блочкова—1816. 
л. Брамерівська — 

1816. 

л. Венельтівська— 

1816. 

л. вимірювана— 1816 . 
л. випробна—1816. 
л. виробнева—1816. 
л. висна—1816. 
л. висувна— 1816 . 
л. Вігаидівська— 1816 . 
л. відбійна—1816. 
л. вольфрамова—1816. 
л. вугляна— 1816 . 
л. газова—1816. 
л. газонаповнена—- 
1816. 

л. гаслівна— 1816 . 
л. генераторна—1816. 
л. гола—1816. 
л. грушкувата—1816. 
л. двоелектродна 
1816. 

л. денносвітлова 
1816. 

л. детекторна—1816. 

л. довгаста— 1816 . 
л. довгочасного свічен¬ 
ий—1816. 

л. економічна— 1816 . 
л. електрична—1816. 
л. електронна— 1816 . 
л. жарова—1816. 
л.ж. високовольтова— 
1816. 

л. ж. сферична—1816. 
л. живосрібна—1816. 
л. жорстка—1816. 
л. з закритим луком 
—1816. 

л. засвічена—1816. 
л.інтенсивна—1816. 
л. карсельська—1816. 
л. катодна—1816. 
л. кварцова—1816. 
л. кількаелектродна— 
1816. 

л. кільцева—1816. 
л. кольорова—1816. 


л. компенсована—1816- 
л. контрольна—1816. 
л. копіювальна—1816 
л. куляста—1816. 
л. лукова—1816. 
л. л. Жандусівська - 
1816. 

л. л. звукова—1816. 
л. л. полум'яна— 1816 . 
л. магнетитова —1816 
л. маловатна— 1816 . 
л. матова—1816. 
л. многоватна— 1816 . 
л. многоґраткова- 
1816. 

а. многосвічкова— 

1816. 

л. модуляційна— 1816 - 
л. м яка—1816. 
л. Настільна—1816. 
л. настінна—1816. 
л. Нерастівська - - 
1816, 

л. нерухома—1816 
л. низьковольтова 
1816. 

л. одноватна— 1816 . 
л. осмійна—1816. 
л. оцетово-амілова 
1816. 

л. пентанова— 1816 . 
л. переносна—1816 
л. півватна^--- 181 в. 
л. підсильна—1816. 
л. платинова —1816. 
л. полужарова—1816- 
л. полум'яна—1816. 
л. порожнява—1816. 
л. почіпна—1816. 
л. проекційна—1816. 
л. ручна—1816. 
л. світлопідсильнн 
1816. 

л. свічкувата—1816. 
л.-совце—1816. 
л. софітна—1816. 
л. спиртова—1816. 
л. стельова—1816. 
л. стояча—1816. 
л. стьожкова—1816. 
л. сферична—1816. 
л. сяйвова—1816. 
л. танталова—1816. 
л. терміонна—1816. 
л. Теслівська—1816. 
л. триелектродна— 

1816. 

л. трубувата—1816. 
л. Флеммінгівська 
1816. ^ 
л. фокусова—1816 
л. хитка—1816. 
л. циліндрична—1816. 
л. чотириелектродна— 
1816. 

л. шахтарська—1816. 
л. шнурова.-»-! 8 И>. 
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л. щоглова—1816. 
л. яЙцювата—1816 
Лямпівник — 1818, 
1817. 


Магістраля—1898. 
Магістральний—1899. 
Магнес—1903. 

Магнет—1903. 
м. анормальний—1903. 
м. аркушевий—1903. 
м. вимичний—1903. 
м. вирівняльний— 

1903. 

м. відхильний—1903. 
м. вугляний—1903. 
м. гальмівний—1903. 
м. гасильний—1903. 
м. давонуватий—1903. 
м. Довгополюсовий — 
1903. 

м. допоміжний—1903. 
м. елементарний— 

1903. 

м. кільцевий—1903. 
м. кільцювагий—1903. 
м. колінчастий—1903. 
м. компенсаційний— 
1903. 

м. короткополЮСОВИЙ 
—1903. 

м. ламаний—1903. 
м. молекулярний— 
1903. 

м. намагнетований- 
1903. 

м. напрямний—1903. 
м. нормальний—1903. 
м. панцерний—1903. 
м. пересувальний— 
1903. 

м. підковуватий— 

1903. 

м. п. двополюсовий— 
1903. 

м. платі вчастий— 1903. 
м. плоский—1903. 
м. природній—1903. 
м. присисний—1903. 
м. регулівний—1903. 
м. регульований- 
1903. 

м. роз гальмівний — 
1903. 

м. розлучний—1903. 
м. розмичний—1903. 
м. рухомий—1903. 
м. складний—1903. 
м. сталий—1903. 
м. стальний—1903. 
м. стовбунчастий— 
1903. 

м. стрижневий—1903. 
м. стьожковий—1903. 
м. суцільний—1903. 


Лямнка—1819. 
л. виклична—1819. 
л. випробна—1819. 
л. контрольна—1819. 


Лямповий—1818. 
Лямпонастішшк—205. • 
Льоник—5648, 2867. 


м. сферичний—1903. 
м. трубчастий—1903. 
м. угамівниЙ—1903. 
м. узбіч циновий— 

1903. 

м. циліндричний— 

1903. 

м. шаруватий—1903. 
м. шпилькуватий— 

1903. 

м. штабовий—1903. 
м. штучний—1903. 
Магнетизм—1904. 
м. вільний—1904. 
м. залишковий-—1904. 
м. звяааний-—1904. 

VI. земний—1904. 
ч.індуктованйй— 

1904. 

м. коловий—1904. 
м. молекулярний— 
1904. \ 

м. наведений—1904. 
м. обертання—1904. 
м. південний—1904. 
м. північний—1904. 
м. північної заграви— 

1904. 

м. природній—1904. 
м. сталий—1904. 
м. тимчасовий—1904. 
Магнетитовий—1901. 
Магпетний—1905. 

Магнето—1901-а. 
Магнетований—-2242. 
Магнето граф—4900. 
Мапіетоелектрйка—1913. 
Магнотоел ектричн 11 й— 
1912. 

Магнетоелектромотор— 
1914. 

м. полозковий—1914. 
Магнетозворушепн я— 
1907, 4506. 

Магнетокерівпа -іямгіа— 
1902. 

Магнетокристалічннй-- 

1905. 

Магнетометер—1909. 
м. вирівняльний— 

1909. 

м. двонитковий—1909- 
м. однонитковий— 

1909. 

м. поземний—1909. 
м. самописний—1909. 
Магнетоскоп—1910. 
Магнетотримач—1908. 
Магнетофон—1911. 
Магнетрон—1902. 


Магнету вальний—2246. 
Магнетувальність—2243. 
4753. 

Магнету ван ця, -трванн я— 

2244. 

м. внутрішнє—2244. 
м. електричне—2244. 
м. Індуктивне—2244. 
м. подовжнє—2244. 
м. поперечне—2244. 
Магнету вати—2245. 
Мойва гаслівна—5387. 
Майстер—1947. 
Майстерня—1948. 
м. гальванопластична 
—1948. 

м. машинова—1948. 
м. механічна—1948. 
м. модельна—1948. 
м. обвивна—1948. 
м. ремонтна—1948. 
м. складальна—1948. 
м. телеграфна—1948. 
м. телефонна—1948. 
Максвеллівський — 
1915. 

Максимальний—1916. 
Максимум—1917. 
м. денний—1917. 
м. добовий — 1917. 
м. нічний—1917. 
м. річний—1917. 
Малий—4589, 1924. 
Маління—5167, 5243. 
Маліти—5168. 
Маловатний—1918. 

Мало вгамівний—4589. 
Мало збуджений—4589. 
Малозвойовий—1919. 
Мало наснажений—4589, 
1210. 

Мала плямуватші—4589. 
МалопоразниЙ—1921. 
Малопотужний—1920. 
Малопотужність—1920. 
Молопроводовиіі—1922 - 
Малочутливий— 1923. 
Малочутливі сть—1923. 
Мальтійський хрест - 
1925. 

Мангані на—1926. 

м. аркушева—1920. 
Манганіновий—1927. 
Мандрівний—192. 
Мандрувати—191. 
Маневровий— 1 928. 
Манільський—1929. 
Маніпулятор—1939. 
Маніпуляція^-ічзі. 
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Манія— 4872. 

м. олив яна—4872. 
Мапа—1489. 

м. магнетова—1489. 
Марконівський—1932. 
Мармор—2142. 

и. червоний—2142. 
Марморовий—2143. 
Марморуватий—2144. 
Маршрут—1933. 
Маршрутний—1934. 
Маса—1942. 
м. актцвна—1942. 
м. відпадна—1942. 
м. губчаста—1942. 
м. деревна—1942. 
м. заливча—1942. 
м. ааповняльна—1942. 
м. компаундова—1942. 
и. магнетна—1942. 
м. смоляна—1942. 
м. чинна—1942. 
Масивний—1943. 
Масивність—1943. 
Масний—1050. 

Масовий—1946. 

Мастиво—1949. 
м. водоііепрониклин»- 
—1949. 

м. топке—1949. 
м. Чаттертонівеьке 
1949. 

Мастивовий—1951. 
Мастило—1937, 4609, 
4608. 

Мастильний--4612. 
Мастити -4611. 

Мастіння—4610. 

Масу вання,’-совання- 
1944. 

Масувати—1945. 

Матерія—1954. 

Матеріял—1953. 
м. активний—1953. 
м. вогнетривкий —1953 
м. волокиувагий — 
1953. 

м. оскуватий—1953. 
м. в'язальний—1953. 
м. густий—1953. 
м. електродний—1953. 
м. ізоляційний—1953. 
я. камі нозатий—1953. 
м. масний—1953. 
м. набивний—1953. 
м. неспаленний—1953. 
м. оброблений—1953. 
м. пальний—1953. 
м. пластичний—1953. 
м. природній—1953. 
м. сировий—1953. 
м. твердий—1953. 
м. точний—-1953. 
м. топкий—1953. 
м. тягучий—1953. 
м. чинний—1953. 
Матиця—1959. 

Матований—1956. 
Матовий —1958. 


Матування ,-тованяя— 
1955. 

Матувати—1957. 
Маховик ,-вичок—1960. 
Машина—-1963. 
м. асинхронна—1963. 
м. бінарна—1963. 
м. виклична—1963. 
м. водоелектрична— 
1963. 

м. водяна—1963. 
м. Вольта-Ґраммівськп 
—1963. 

м. вольтодатна—1963. 
м. гідроелектрична— 
1963. 

м. Ґраммівська—1963. 
м. двополюсова—1963. 
м. діркопробивна— 
1963. 

м. діркувальна—1963. 
м. допомічна—1963. 
м. електрична—1963. 
м. е. кружальна— 
1963. 

м. електростатична 
1963. 

м. електрофорна— 
1963. 

м. еталонна—1963. 
м. еталонована—1963. 
м. жильникопідій- 
мальна—1963. 
м. запасна—1963. 
м. зворотна—1963. 
м. індукційна—1963. 
м. кавчукувальна— 
1963. 

м. калібрована—1963. 
м. комбінована—1963. 
м. компаундувальна 
1963. 

м. кружалова—1963. 

>і. магнетоелектрична— 
1963. 

м. місильна—1963. 
м. м. промивна—1963. 
м. многополюсова— 
1963. 

м. насичена—1963. 
м. наснажена—1963. 
м. необтяжена—1963. 
м. неполяризована— 
1963. 

м. низкова—1963. 
м. обвивна—1963. 
м. однополярна—1963 
м. парова—1963. 
м. повітродувна —-1963. 
м. позема—1963. 
м. поплітна—1963. 
м. проектувана—1963. 
м. реверсивна—1963. 
м. самозбудна—1963. 
м. самонаснажна — 
1963. 

м. синхронна—1963. 
м. сторчова—1963. 
м. типова—1963. 


м. Чаттертонівська— 
1963. 

м. швидкорушна— 

1963. 

Машинка—1965. 

м. подільча—1965. 
Машиновий—4966. 
Машиновня—1150, 1267, 
2761, 3370. 
Машкара—1935. 

м. запобіжна—1935. 
Мащений—4607. 

Мащення—4608, 4610. 
Маяк—1967. 

Маятниковий—1968. 
Маятничок електричний 
—1969. 

Мегаво л ьт—1971. 
Мегадина —1972. 
Мегафарад—1973. 
Мегафон—1974. 

Мегер —1975. 
м. високовольтовий— 
1975. 

Мегерг—1979. 

Мего.ііт—1977. 

Мего іітовий—1978. 

Мегом—1976. 

Межа—3469. 

Межилямповий звязок— 
1988. 

Межиміський—1986. 
Межиполюсовий—1991. 

м. відстань—3360. 
Межиполярний—1992. 
Мембрана—2001. 
м. відбивна—2001. 
м. конусова—2001. 
Мережа—4488. 
м. відкрита—4488. 
м. вторинна—4488. 
м. електрична^-4488. 
м. електропровідна— 
4488. 

м. жильникова—4488. 
м. імпровізована— 

4488. 

м. каблева—4488. 
м. кільцева—4488. 
м. лійкувата—4488. 
м. надземна—4488. 
м. незамкнена—4488. 
м. освітлювальна— 

4488. 

м. парасольна-г-4488. 
м. первинна—4488. 
м. підземна—4488. 
м. розгалужена —4488. 
м. розподільча—4488. 
м. світлова—4488. 
м. телеграфна—4488. 
м. телефонна—4488. 
м. у злу вата—4488. 
Мережний—4489. 
Мерид’ян магнетний-- 
2003. 

Мертвий—2004. 

Метал—2014. 

м. Вудівський—2014. 


м. Д8ВОИОВИЙ—2014. 
м. Жу львівський— 
2014. 

м. магнегний—2014. 
м. неіскрівний—2014. 
м. пластичний—2014. 
м. тепловід' ємний— 
2014. 

м. тешюдодатний— 

2014. 

Металевий-—2018. 

Металізація,—2015. 

Метал омагнетний—2019 

Металометричиий —2020. 

Металохромія—2021. 

Металювання,-лБОвантпг— 
3298, 2015. 
м. г&їїьванічнв^3298. 

Металювати—3299, 2017. 

МетальованиЙ—2016, 

3300. 

Метер—2024. 

Метода—2023. 
м. вирівняльна—2023. 
м. вузлових напруг— 
2023. 

м. гетеростатична— 
20.3. 

м. диференціальна— 
2023. 

м. заміщення—2023. 
м. мультиплікаційна 
2023. 

я. нрближепа—2023. 
м. нульова—2023. 
м. однакових відхиліп 
—2023. 

м. переставлянь—2023. 
м. переформовань— 
2023. 

м. підсилення—2023. 
м. підставляння—2023. 
м. порівнювання— 

2023. 

м. противмикаиня— 
2023. 

м. розділень—2023. 
м. розрізувань—2023. 
м. стрічного вмикання 
—2023. 

а. стробоскопічна— 
2023. 

м. топографічна— 2023. 
м. трьох амперметрів— 
2023. 

м. ялового хо, _ - -2023. 

Метричний—2025. 

Метрополітен—2026. 

Мєханик—2028. 

М ехап і зм— 2027. 
м. виконавчий—2027. 
м. годинниковий— 

2027. 

м. г. диференціальний 
—2027. 

м. друківний—2027. 
м. запірний—2027. 
м. заскочний- -2027. 


м. затримннй— 2027. 
м. зачіпний— 2027. 
м. лічильний—2027. 
м. иакрутний— 2027. 
м. передатний— 2027. 
м. перемичний— 2027. 
м. писний— 2027. 
м. повідневий— 2027. 
м. почеплений— 2027. 
м. почіпний— 2027. 
ч. просувний— 2027. 
м. розлучний— 2027. 
м. розчіпний— 2027. 
м. самописний— 2027. 
ч. самочинний— 2027. 
ч. етьожкоіюеувний— 
2027. 

Механічний—2029. 
м. кінь—1878. 
м. к. ефективний- 
1878. 

Мечик—1681, 2416, 4272. 
м від осередковий — 
4272. 

ч. двополюсовий— 
4272. 

м. дотичковий—2416. 
ч. д. допомічний— 

2416. 

м. д. розривний — 

2416. 

а. д. струмовідний- 
2416. 

ч. мережний—4272. 
лі. подвійний—4272. 
ч. триполюсовий— 
4272. 

.ч-ка вимкнути—4272. 
м-ка увімкнути—4272. 
Мсчиковий—4274, 2417. 

м. замикач — 4272. 
Митвка—2112. 

Мигання—2005, 1997. 
Мигати—1998, 2035. 
Митний—1999, 2036. 
Миттьовий—2119, 197Н. 
Миттьовість—1970. 
Миттьововдарний — 

1970. 

Мідний—1984. 

Міднити—198», 3299. 

Мі дновугляний—-1981. 
Міднографітовий—1980-а. 
Міднолужний—1983. 
Мідиоцинковий—1982 
Мідь—1986. 
м. аркушева—1985. 
ч. високої провідіш- 
сти—1985. 
її. електролітична— 
1985. 

м.жовта—1985. 
м. кругла—1985. 
м. манганувата—1985. 
м. м’яка—1985. 
м. нормальна—1985. 
м. обрисова—1985. 
ч. півхлорна—1985. 


м. плоска—1985. 
м. провідникова— 1965. 
м. пруткова—1985* 
м. твердотягнена— 

я. 

м. штабова—іиво- 
Міжвісся— 116. 
м. рухоме— 116. 

М. цупке -116. і: 

Міжзалізовий— 1987 . . і 
м-ві суточки— 1987 
Міжнародній— 1990. 
Міканізація— 2037 - 
М і кані вований—2038. 

Мі канізу ваиия,-зоваяни 

—2037. 


1985. 

фосфориста—1985. 


Міканізувати - 2039 ^"2040. 
Міканіт—2040. 
Міканітовий—2041. 

Мі карта—2042. 

Мікафолій—2043. 
Мікроампер—2044. 
Мікроамдерметер—304» • 
Мі кровол ьт—2046. 
Мікродиновий приймач- 
3558. 

Мікрокулон—2047. 
Мікролампа—2048. 
Мікром—2049. 
Мікрометер—2050. 

м. іскровий—2050. 
Мікрометричний—2052. 
МікрометровиЙ—2051. 
Мікроомметер—2053. 
Мікросолодиновий прий¬ 
мач—3558. 


Мікротелеф лі—2054. 
Мі крофарад-^2055. 
Мікрофарадометер 
2056. 


М і крофон—2057. 

м. вуглянозернястигі 


2047. 

м. дотичковий—2057. 
м. ємнісний—2057. 
м. замінний—2057. 
м. зернистий—2057. 
м. капсульний—2057. 
м. кількастрижіпько- 
вий—2057. 


м. магнетний—2057. ■ 
м. многодотичковий- 
2057. 

м. нагрудний—2057. 
м. однодотичковив-^- 
2057. 

м. полум’яний—2657. 
м. порошкуватий— 
2057. 


м. приглушений—2057. 
м. світловий—2057. 
м. спичастий—2057. 
м. тепловий—2057. 
м. течивниЙ—2057. 

Мі крофоиний—2058. 
Міліампер—2059. 
Міліамперметер—2060. 
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Мілівольт — Мотор пересувальчий 


Мілівольт—2061. 

Міяі вольт-амиерметеп— 
2062. 

МІл івольтметер—2063. 

м. еталонний—2063. 
Міліграм—2064. 
Міліламберт—2065. 
Мінеральна вовна—2066 
Мінімальний—2067 
Мінімум—2068. 
м. денний—2068 
м. нічний—2068. 
Мінливий—1325, 200'' 
3013. 

Міноаапальник—1111 
315. 

Мінусовий—2813. 
Міпяння—259. 

Міняти—3014, 260. 

Міра—4813. 

Мірило—1952. 

Міряння—1326. 

Місило—2008, 2009, І950. 

м. Трюманівське—1950. 
Місильний—2009. 

Місити—2010. 

Місткість—1027, 359. 
Містковий—2135. 

Місток—2134. 
м. важільний—2134. 
м. вимірний—2134. 
м. в. телефонний— 
2134. 

м. Вітстонівський 
2134. 

И. гаслівний—2134. 
м. довгий—2134. 
м. дротяний—2134. 
м. еталонний—2134. 
м. аапобінліий- 2134. 
м. індукційний — 2134. 
м. Кірхгофівський-— 
2134. 

- Кольраушівськиіі 
—2134. 

м. короткий—2134. 
м. магнетний—2134. 
м. метричний—2134. 
м. подвійний—2134. 
м. притичковий—2134. 
м. провідний —2134. 
м. Томсонівський— 
2134. 

м- -Ушіі'н/тпнівськип - 
2134. 

Місце—-2012. 
м. вутле—2012. 
м. обгоріле—2012. 
м. пошкоджене—2012. 
м. робоче—2012 
Місцевий—2011. 
Місцеположення—2013. 
Міський—708. 

Мітелка дотичкова—2022. 
Мітниця—1502. 

Міцний—4991,4510. 
Міцність ,-нота—3807, 

1761. 


м. діелектрична- 3807, 

м. розривна—3807. 
Мішаний—4620. 

Мішати—2031. 

Млин—2000. 

м. електричний—2000. 
Млинок—303, 287, 2139. 
Многобі чний—2087. 
Многобічність—2087. 
Многовалентний—2070. 
Многоватний—2071. 
Многогратчастий—2085. 
Мпогодотичковий—2075. 
Мпогодротов и й—2082. 
Многожильний—2073. 
Мпогожилькик—1449. 
Мпогозвойовий—2072. 
Многокамерний—2071. 
Многократний—2076. 
Многократноваемлепим — 
2076. 

Миогократноаамкненн и 
— 2076. 

Многопол юсовий—2080. 
Многополюсовість— 2080. 
Мпогопроводовпй—2081. 
Мпогопроводовість— 

2081. 

Многораненний—-2070. 
Многорукий—2077. 
Многосвітловий—2083. 
Многосвічковий—2081 
Мпогофазовий—2088. 
Мпогофааовість—2088. 
Многоцикл. чний—331«. 
Многошаровий—2080. 
Многошаровість—2080. 
Множник—2089. 
м. корекційний—2089. 
м. перехідний—2089. 
Мо—2090. 

Могутиість—2140. 
Модель—2091. 
м. велика—2091. 
м. мала—2091. 
м. середня—2091. 
Модельний—2092. 
Модельня—1948. 

Модератор—2093. 

Модифі катор—2094. 
Модифікувати- -2097. 
Модло—5575. 
м. дерев’яне—5575. 
м. йожидювате—5575. 
Модловий—5576. 

Модул ювати—2100. 
Модулятор—2102. 
Модуляційний—2103. 
Модуляція—2104, 2098. 
м. вбиранням—2104 
м. гридліком—2104. 
м. рівноважниковл— 
2104. 

Модуль—2101. 
Модульований—2099. 
Мокрий—2105. 

Молекула—2106. 


Молекулярний—2107. 
Молібден—2108. 
Молібденіт—2109. 
Молібденовий —2110 
Молоток— 21 14. 
Молоточковий—21 1 3 
Молоточок—2115. 
и. Вагнерівський— 
2115. -Ц 

м. Нефівський—2115. 
Молочний—2116. 
Мольйон— 2111 . 

Моиент—2118. 
м. відхильний— 2118 . 
м. закрутний—2118. 
м. 8гннальннй—2118. 
м. магнетний—2118. 
м. обертальний— 2118 . 
и. початковий —2118 
м. протичинпий—2118. 
м. сипхронувальаніі— 
2118. 

м. с. гальмівний— 
2118. 

и. с. негативний— 

2118. 

м. с. позитивний— 

2118. 

**■ с. рушійний—2118. 
Монодичний—2120. 
Монополярний—2121. 
Монотелефон—2122. 4942. 
Моноциклічний—2124 
Монтаж—2125. 
м. безпосередній— 

2125. 

м. посередній—2125. 
Монтажний—5305, 2126. 
Монтер—2127, 5306. 

м. лінійний—2127. 
Монтуванння.-товання- 

2131, 2128. 

Монтувати—2130. 
Морзівська абетка 

2132. 

Морський—2133 
Мосяж—1822. 

м. аркушевий—1822. 
Мосяжевий—1821. 
Моташка—1502, 4467. 
м. половиниста—4467. 
м. початкова—4467. 
м. проміжна—4467. 
Моташкова обвитка- 
4466. 

Мотор—2137. 
м. асинхронний— 2137. 
м. відкритий—2137. 
м. візковий—2137. 
м .-генератор—2137. 
м. головний—2137. 
м. допомічний—2137. 
м. закритий—2137. 
м-ра запустити—2137, 
м. аводовий—2137. 
м. індукційний—2137. 
м. пересувальний— 

2137. 


Мотор підіймальний — Накручувати 
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м. підіймальний—2137. Музичний—2145. м. регулівна—608. 

м. повідневий—2137. Мультиплікація—2146. м. установка—608. 

м. прдвоений—2137. Мультицелюлярнии Муфта— 2149. 

м. реверсивний—2137. вольгметер—2147. Мушка— 2151. 

м. розкривний—2137. Мур—4811. Мюллерївська трубка— 

м. самооегудний— Муропробоець—3655, 2153. 

2137. 5629-а. М’який— 2154. 

м. тихорушннй—3137. Мусковіт—2148. М’якість— 2154. 

м. трамвайний—2137. Мутра—608. М’якнути—3999, 4637. 

м. тягловий—2137. м. пересувна—608. М’якшання,-шевня 

Моторовнй—2138. м. притискна—608. 4000. 


Набивання,-биття—2158. 
Набирати—2232. 
Набігання—2155. 
Набігати,-гти—2156. 
Набіжний— 2157. 
Набір— Щ04. 
Наближання,-ження- 
3526. 

Наближати ,-блиаити 
3524. 

Наближений—3527. 
Наблиигаий—3525. 
Набратися—3737. 
Набубнявілий—3945. 
Набубняві ння—3943. 
Набубнявіти—39 44. 
Наважування ,-ження — 
2191. 

Навантаження—2191. 
Наведений—2164, 1367. 
Наведення—1366, 2163. 
Навврствувания—2257. 
Навивальний—2252. 
Навивання,-виття—2165. 
2247, 2251 - 

Навивати,-вити—2166. 

2173, 2249. 

Навивач—2477. 

Навитий—2250. 

НовитКа-—3251. 

н. секціонована—2251. 
Навід—2163. 

Навідний—2180. 

Навій—129, 2477, 5851. 
н. жильниковий—129. 
н. каблевий—129. 
Навіска—3206. 

Наводити,-вести— 368. 
2178. 

Навохти—3737. 

Нагляд—2202, 5338. 
Наглядач—2203. 

н. лінійний—2203. 
Наголів’я телефони— 
2543. 

Нагрівання—2182. 
в. миттьове—2182. 
н. місцеве—2182. 
в. раптове—2182. 
в. рівномірне—2182. 
Нагрівати,-гріти,-ся— 
2185. 


н 

Нагрівний—2184, 21 6. 
Нагрівник—2183. 
н. електричний—2183. 
н. індукційний—21 ЯЗ. 
н. кухе.шив—2183. 
Нагромаджений—2231. 
Нагромаджування,-же п- 
ня—2220, 2230. 
Нагромаджувати ,-дитп- 
2221, 2232. 
Нагрудний мікрофон 
2187. 

НагуртуАтн- 2232. 
Нагвинчений—2174. 
Наґви нчуваний— 2 175. 
Нагвинчування,-чепнн - 

2176. 

Нагвинчуватинтити - 

2177. 

Надавай нн,-дання 3591 
3529. 

Надавати ,-дати—4689. 
Наданий—3592. 
Наданодний обші:р- 
2206. 

Надвірній—2274. 

Над генеративний—1868. 
Надгенерація—4372. 
Надгетеродин—4373. 

Над гетеродн нова нші 
4375. 

Надгетеродцнуванн». 

-новання—4371. 
Надземний—2195, 386. 
Надійний—2194. 
Надійність—2194. 
Надіскровигі—4377. 

Над катодний обшир 
2207. 

Надкомпау нд—669. 
Надкомпаундованни 
671. 

Надкомпаундування ,-до- 
вання—670. 

Надкомпаундувати—672. 
Надмагістраля—4378. 
Надмагі стральний— 
4379. 

Надмірний—5569. 

Надмі рність—5569. 
Наднаспажний — 437б. 


Наднаснажність—4376. 
Надпотужний—4380. 
Надпотужні сть—4380. 
Надпровідний—4870. 
Надпровідність—4870. 
Надрізаний—2199. 
Надріза 11 ня—2198. 
Надрізати—2200. 
Надсинхронний—673, 
2201, 4381. 

Надсинхронність—673. 
Надсолодциовий приймай 

—3558. 

Надставка—2204. 
Надставний—2205. 
Надструм—3067, 4382. 
Нодцептраля—4383. 
Наелектризований - 
2311. 

Наел ектризовувати ,-зу- 
вати—2312. 
Назустріч—2181. 
Найбільший—2214. 
Найкорисні ший—221Г». 
Накладання,-дення 
2222. 

Накладати,-класти—2223. 
Накладка—2222. 

п. спижева—2222. 
Наконеч ник—2229. 
н. вугляний—2229. 
н. дотичковий—2229. 
н. жильниковий 
2229. 

н. ізоляційний—2229. 
н. іскр вий—2229. 
н. каблевий—2229. 
н. масивний—2229. 
н. металевий^2229. 
н. платі вчастив—2229. 
н. рогуватий—2229. 
Накопичувати—2232. 
Накривання—1145. 
Накривка—1145. 
Накриття—3297. 

Накрут—1064. 

Накрутка—1759. 
Накрутний—1067. 
Накручувапня ,-чення 
1066. 

Накручувати ,-к рутити— 

10Н5. 
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Налагоджу вання.-ження 
—2233. 

Налагоджувати ,-дити— 
2234. 2288. 
Налаштований—4645. 
Наливання,-лиття— 2239. 
Нал и вати ,-лити—2240. 
Наливний—2241. 
Налягання—2235. 
Налягати ,-гти—2236. 
Ноляжііий— 2237. 
Намилювання ,-лення— 
2152, 2298. 

Намист у вата блискавка 
-172-а, 5548. 
Наморозь—1831, 1709. 
Намотаний—2250. 
Намотка—2477. 
Намотувальний—2252. 
Намотування.-тання— 
2247,2251. 

Намотувати ,-тати—2249. 
Намотувач—2136, 2248. 
Нанизував ця ,-зан ня— 
2253. 

Нанизувати ,-зати—2254. 
Наносний— 2255. 
Напинити—Зоо7. 

Напис—2197. 
н. перестережний— 
2197. 

Напі вві дбитий—3345. 
Напіввідбитість — 

3345. 

Напіввідкритий—3344. 
Напівзакритий—3337. 
Напівпосередній—3349. 
Напіврідкий—3336. 
Напіврозсіяний—3350. 
Напіврозсіяність—3350. 
Ііапівсиметричіїий — 
3351. 

Напівсиметричиість 

3351. 

Наппяття—2265. 

Напоєний—3735. 
Напоювання,-поєння- 

3736. 

Напоювати,-поїти— 

3737. 

Н аправл яти ,-п равити 
2288. 

Напруга—2265. 
н. анодна—2265. 
н. атмосферна—2265. 
н. вимикана—2265. 
н. вимірча—2265. 
н. випередка—2265. 
в. випробна—2265. 
н. вирівняльна—2265. 
н. вислідна—2265. 
н. виснажна—2265. 
н. висока—2265. 
н. високовольтова— 
2265. 

н. від’ємна—2265. 
н. внутрішня—2265. 
н. вторинна—2265. 
н. головна—2265. 


н. додаткова—2265. 
н. додатна—2265. 
н. допомічна—2265. 
н. допускна—2265. 
н. дотичкова—2265. 
н. електрична—2265. 
н. задана—2265. 
н. зайвинна—2265. 
н. зап.зна—2265. 
н. змінна—2265. 
н. знижена—2265. 
н. зовнішня—2265. 
н. іскрова^—2265. 
н. кінцева—2265. 
н. концентраційна- 

2265. 

н. корисна—2265. 
н. короткочасна— 

2265. 

н. лінійна—2265. 
и. максимальна—2265. 
н. межишарова—2265. 
н. мережна—2265. 
н. мінімальна—2265. 
н. мінлива—2265. 
н. мокра—2265. 
н. найбільша—2265. 
н. найменша—2265. 
н. незрі в поважена 

2265. л 
н. низька—2265. 
н. нормальна—2265. 
н. нульова—2265. 
н. основна—2265. 
н. первинна—2265. 
н. переходова—2265 
и. підвищена—22и5. 
н. поверхнева—2265 
н. повна—2265. 
н. подвійна—2265. 
н. половинна—2265. 
н. поляризаційна— 

2265. 

н.. початкова—£265. 
н. притискачева—2265. 
н. пробивна—2265. 
н. пробна—2265. 
н. пульсацій на—2265. 
н. регул івна—2265. 
н. робоча—2265. 
н. роторна—2265. 
н. середня—2265. 
н. синусоїдальна— 

2265. 

н. стала—2265. 
н. стандартна—2265. 
н. статорна—2265. 
н. стаційна—2265. 
н. супряжена—2265. 
н. суха—2265. 
н. сяйвова—2265. 
н. фазова—2265. 
н. чинна—2265. 

Напруд—1204. 

Напружений—2266. 

Напруженість—2301. 

2266. 

н. акустична—-2266. 
н. оптична—2266. 


Напруження— 2265 . 

Напрямлений—2262. 

Напрямляти—2263^ 

Напрямний—2264. 

Напрям(ок)— 2261 . 
н. однобічний—2261. 

Напуск—2267, 2305. 

Напускати,-стити— 
3737. 

Наріжний—5179. 

Наріжок—5183. 
н. перехресний—5183. 
н. упорний—5183. 

Наростай ня—2268. 
н. східчасте—2268. 

Наростати ,-сти— 2268. 

Наряд—1204. 

Наряддя—3528. 

Насад—2279. 
н. вершковий—2279. 
н. металевий—227ІМ 

Насаджуваний,-женнл 
2279. 

Насит—1204. 

Насичений—2294. 

Насиченість—1027. 

Насичення—2293. 
н. магне не—2293. 

Насичувати ,-ситити— 
2292. 

Наскрізний—4553. 

Наслідок—3404. 

Наснага—1204. 
н. вільна—1204. 
н. додаткова—1204. 
н. захована—1204. 
н. звязана—1204. 
н. просторова—1204. 
н-и протилежні—1204. 
н. решткова—1204. 
н-и р знойменні — 

1204. 

Наснажан ня ,-же н н я— 
1207. 1204. 
н. каскадне—1204. 

Наснажати,-жити—1208. 

Наснажений—1210. 

Наснажний —1209, 1206. 

Наснажування ,-ження — 

1205. 

н. додаткове—1205. 
н. хутке—1205. 

Насочений—3785. 

Насочення— 3736. 

Носочування—3736. 

Насочуватн,-чити—3737. 

Настельник лямповий— 
205. 

Настилати,-стелити— 
2285. 

Настільний—2286, 4830. 

Насті нний—4812. 

Насті нник лямповий— 
205, 206. 

н. л. нерухомий—205. 

н. л. рухомий—205. 

Настрійний—4523, 4521. 

Настрі йник—4516. 

Настроєний—4519. 


Настроєність — Непромочиии 


Настроєність—4524. 
Насфрїстий—2289. 
Настроювання.-роеиия— 
2287, 4517, 2291, 
4518, 

н. гостре—2291. 
н. зручне—2291. 
н. почережне—2291. 
н. приблизне—2291. 
н. тупе—2291. 
Настроювати ,-роіти— 

* 2288, 4520. 

Насякати—3737. 
Натертий—2295. 
Натирання,-тертя— 

2296, 2298. 
н. звичайне—2296. 
н. колове —2296. 
н. подвійне—2296. 
н. роздільне—2296. 
Натирати ,-терти—2297. 
Натиск—2211. 

Натискам ня ,-снення— 
2208. 

Натискати,-сну ти—2212. 
Натискний—2213. 

Натуга—2265, 5285. 
Натуральний—1028. 
Натяг—2301. 

Натягання ,-гнення— 

2299. 

Натягати ,-гти—2300. 
Натягач—2302, 3528. 

н. колінчастий—2302. 
Натягнений—2304. 
Натягнені сть—2304. 
Натяжний—2303. 
Наушний телефон—700. 
Наушииця—4052. 

н. ебонітова—4052. 
Нахил—2224, 4559. 
Нахиломі р—1377. 
Нахиляння,-лення— 2225. 

н. магнетне—2225. 
Нахиляти ,-лити ,-ся— 
2227. 

Нахильний—4559, 2228. 
Находити ,-і іайти—2306. 
Націляння ,-лення— 2179. 
Наці л яти ,-л ити—2178. 
Начеплений—2169. 
Начиння—4716, 2162, 
3528. 

Начин л ння ,-нення- 
1205. 

Начиняти ,-чинити- 
1208. 

Начі плювання ,-чеплншя 
—2170. 

Начіплювати.-чепити— 
2171. 

Нашарований—2282. 
Нашаровування ,-рупан- 
ня—2280. 

Нашаровувати ,-рувати— 
2281. 

Наямлити—2232. 
Неавтоматичний—2313. 
Неактивний—147. 


Небезпека—2627. 

н. пожежна—2627. 
Небезпечний—2627. 
Неватний—144. ‘ 
н. провідність—4875. 
н. струм—4593. 
Невгамівний—2341. 
Невгамову ваннл ,-муван- 
ня—2340. 

Невземлений—2337. 
НевземлюваниЙ—2338. 
Нев землю ваш сть — 

2338. 

Невийманий ключ—3115. 
Неви М Ь Кипи й—2317. 
Невиразний—2402. 
Невиразність—2402. 
Невідімкнений—2364. 
Неві дмиканий— 2363. 
Нейтрал і зація—2348. 
Невтралізний—2351. 
Невтрал і зований—2349. 
Нейтралі з \ вання,-зовай- 
ня—2348. 

Невтрал і зу вати—2350. 
Невтраль—2352. 

н. уземлена—2352. 
Невтральний—2353. 
Нейтральність—2353. 
Неьтродин—2354. 
Невтрод новий—355Н. 
Негадин—2318. 

Негатив рентгеногра¬ 
фічний—2319. 
Негативний синхронізу- 
вальний момент 
5049. 

н. ковзання—2813. 
Негатрон—2320. 
Негладкий ,-денький 
2389. 

Негл ад к і сть—2389. 
Недожарений—2327. 
Недожарювання,-ренті 

2328. 

Недожарювати,-ритії 

2329. 

Недозбуджений— 2323. 
Недозбудженість—2323. 
Недозбудження—2322. 
Недооотяжений—2324. 

И едообтяже н і сть—232 і. 
Недообтяження—2325. 
Недоодержаний—2332. 
Недоодержування,-.!.;іп- 
ня—2331. 

Недоодержу вати,-жати — 
—2330. 

Недостатній—2334. 
Недостатність—2334. 
Недостача—2333. 
Незабруднений—2336. 
Незабрудиеність—2336. 
Незалежний—4343, 2335. 
Незал ежн і сть—2335, 

4343 

Незалежно збуджений — 
2335. 

Незамінний—2339. 
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Незамінність—2339. 

Незапальний—2316. 

Иезапальність— 2316. 

Неаахищений—2379, 

2377. 

Незахищеність—2377, 
2379. 

Незбі гаиня—2392. 

Незбі гатися ,-гти ся— 

2393. 

Незбіжний—2394. 

НезбуджениЙ—2315. 

Незбудженість—2315. 

Незвязані електрони 
4422. 

Незрівноважений — 

2398. 

Неврівноваженість—2398 - 

Нез 1 яв л я ЇПГЯ ,-лен ня— 
2376. 

Неіндукційний—148. 

Неіскрівпий—2344. 

Нейзильбер—2346. 

НейзильберциЙ—2347. 

Некомпенсований—2355. 

Неком пе нсовані сть— 
2355. 

Некорисний—163. 

Немагиетний—2356. 

Ненаелектризований- 

2359. 

Не наел е ктр изовані сть 
2359. 

Ненастроїстий—2358. 

Ненормальний—81. 

Необроблений—2360. 

Необробленість—2360. 

Необтяжений—2357. 

Необтяженість—2357. 

Необчищениїї ЛоСШІІС 
4898. 

Неоновий- 2362. 

Нсперекручений 2543. 

Неперекручепість 2343. 

Неперекручуваиий- 

2342. 

Неперекруч у вам і сть 
2342. 

Непереіюсннй— 2364». 

Неперехрещуваний- 

2365. 

Непі дмі нний—2369. 

Неповний--2370. 

Неповорітпий—2367. 

Неполнриааційнші - 
2373, 2372. 

Непо л я ризаці й ні сть 
2372. 

Неполиризовании— 

2371. 

Непошкоджеца фала 
1268, 

Неправдивий—1863. 

Непровідний—2381. 

Непровідник—2380. 

Непрозорий—2382. 
н. частина—692. 

Непрозорість—2382. 
Непромочний—2383. 
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Непромочність — Обвитка петляста 


Обвитка півсиметрична —' Обтяження дооусшін 
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Непромочність—8383. 
Нерівний—2389. 
Нерівність—2389. 
Нерівномірний—2385. 
Нерівномірність—2385. 
Нерівномірно-розподіле- 
ний—2385. 

Нернстівськи лямни— 
2388. 

Неробочий—144, 2384. 

н. дотична—5471. 
Нерозділений—2386. 
Нероздільний—2387. 
Нероздільність—2387. 
Нерухомий—2368. 
Нерухомість—2368. 
Несвітлопрозорий—4389. 
Несвітлопрозерість — 
4389. 

Нескручсний—2391. 
Неспаленний—2390. 
Неспаленність—2390. 
Несправний—2345. 
Несправність—2345. 

н. миттьова—2345. 
Неспромога—2766. 
Несталий—2375. 
Несталість—2375. 
Нестаціонарний—2396. 
Нестійкий—2400. 
Нестійкість—2400. 
Несупряженнй—2395. 
Несупряженість—2395. 


Оббризканий—2661. 
Оббризкування.-акання 

< )ббризкувати,-знути— 

2660. 

Обвииальник—2480. 
і Ювивальниця—4.92. 
Обвивальня—2478, 2479, 
1948. 

< ібвивання .-виття—2441, 

2473. 

о. перекримом—2473. 

< *бвивати,-вити—2445, 

2474. 

Обвинений—2476. 
Обвисання—3664. 
Обвисати ,-с нути—3665. 
Обвислий—3666. 

Обвитий—2446. 

Обвитка—2477. 
о. бавовняна—2477. 
о. барабанна—-2477. 
о. безперервна—2477. 
о. бічна—2477. 
о. вгамівна—2477. 
о. вирівпяльна—2477. 
о. вторинна—2477 
о. гемітропічна—2477. 
о. гладка—2477. 
н. головня'--2477. 


Неусталенин—2399. 

Н фінський молоточок— 
2401. 

Нехтуванні!—3495. 
Нехтування—3496. 
Нехтувати—3497. 

Нечин—146. 

Нечинний—147, 2321. 
Нешумкий—168. 
Нещасний випадок— 
2397. 

Нещільний дотик—2370. 
Нижній—2402а. 

Низка—4485. 

н. швидкостей—629. 
Низковий—3402. 
н. машина—4484. 
в. трансформатор— 
4483. 

Низково-рівнобіжний— 
3402. 

Низький—2403. 
Низьковольтовий—2404. 
Низьковольтовість— 
2404. 

Нитка—2414. 

Ніж—2416. 

Ніжка—2419. 
н. ізоляторна—2419. 
н. Ізоляційна—2419. 
Нівдрястий—2422. 
Нікель—2410. 

Ніклевий—2405. 


О 

о. двовхідна—2477. 
о. двоїста—2477. 
о. дво.іиткова—2477. 
о. двоплощева—2477. 
о. двополюсова—2477. 
о. двофазова—2477. 
о. двошарова—2477. 
о. джутова—2477. 
о. диференціальна— 
2477. . 

о. допомічпа—2477. 
о. дротяна—2477. 
о. дугова—2477. 
о. жильпилова— 

2477. 

о. замкнена—2477. 
о. залізна—2477. 
о. зворотна—2477. 
о. зиґзаґувата—2477. 
о. змінена—2477. 
о. зубчаста—2477. 
о. каблеаа—2477. 
о. кількашарова— 
2477. 

о. кільцева—2477. 
о. кліткова—2477. 
и. клубкова—2477. 
о. компаундова—2477. 
о. компенсацій на— 
2477. 

о. конопляна—2477. 


НіклІна—2406. 

н. аркушева—2469. 
НіклюваннЯ'-льовШіня — 
2407,3298.* 

Ні клювати—2410, 2409. 
Ні кльований—2408. 
Ніпель—2411. 

Н. витий—2411. 
н. ізольований—2411 
н. каблучковий—2411. 
н. патроновнй—2411. 
н. подвійний—2411. 
н. пружинистий — 
2411. 

н. спіральний—24*1 Г. 
Нітометер—2413. 
Новотворення—2415. 
Ножа ний—2421. 

Ножик—2418. 
н. жяльниковнй—2418. 
н. каблевий—2418. 
Ножиці—2420. 

п. перев’язні—2420. 
Номенклатура—2423. 
н. електрохемічна— 
2423. 

Нульовий провіДг-2353. 
Нумер—2424. 

Нумератор—2425.. 
Нумерник телефонний — 
2426. 

Нюта—1132-а. 


о. короткозамкнена— 
2417. 

V. короткошпульна— 
2477. 

о. кружалами—2477. 
о. ланцюгова—2177. 
о. лівохідна—2477. 
о. лобова—2477. 
о. машинова—#477. 
о. мішіна—247^. 
о. многократно- замкне¬ 
на—2477. 

V. миогопол юсова— 
2477. 

о. многофазова—2477. 
о. иодлова—2477. 
о. моташкопа—2477. 
о. незалежна—2477. 
о. несиметрична— 

2477. 

о. низкова—2477. 
о. низковорівнобіж.. . 
—2477. 

о. одноплощева—2477. 
о. одношарова—2477. 
о. окрема—2477. 
о. ординарна—2477. 
о. панцерна—2477. 
о. паперова—2477. 
о. перви нна—2477. 
о. петляста—2477. 


о. ці вен метрична— 
2477. 

о. плиткувата—2477. 
о. повноступнева— 
2477. 

о. повторно-вхідна— 
2477. 

о. подвійна—2477.- 
о. поділена—2477. 
о. полюсова—2477. 
о. поперечникова— 
2477. 

о. правохідна—2477. 
о. прутова—2477. 
о. прядив'яно—2477. 
о. пускова—2477. 
о. рГвпобіжна—2477. 
о. рівиомоташкова— 
2477. 

о. рівіюпотен діяльна - 
2477. 

о. родгорткова—2477. 
о. рознімана—2477. 
о. розподілена—2477. 
о. розподільна—2477. 
о. руба—2477. 
о. рухома—2477. 
о. ручна—2477. 
о. секц олована—•2477. 
о. симетрична—2477. 
о. скісна—2477. 
о. складна—2477. 
о. скупчена—2477. 
о. спіральна—2477. 
о. стальна—2490. 
о. стрижнева—2477. 
о. стьожкова—2477. 
о. східчаста—2477. 
о. третинна—2477. 
о. триплощева—2477. 
о. трифазова—2477. 
о. тричі вхідна—2477. 
о. тятивна—2477. 
о. уабічннкова—2477. 
о. фазова—2477. 
о. хвиляста—2477. 
о. циліндрична—2477. 
о. шпулями—2477. 
Обвитковий—-2479. 

Обвід—1695. 
Обвуглюваішя,-лення— 

2529. 

Обву гл ювати ,-литр 

2530. 

Обвязка,-занпя—2447. 
0бвязувати,-зіти—2448. 
Обганяти—2629. 
Обгорілий—2451. 
Обгортка—2460, 2490. 

о. витворцева—2460. 
Обгоряння ,-рі ння—2449. 
Обгоряти ,-ріти—2450. 
Обезпекя—1251. 
Обернений—2508, 2511. 
Оберт—2491. 
Обертальний—454, 452. 
Обертання ,-рнення— 456 
2510. 


о. електроиагнетне — 
456. 

о. лів руч—456. 
о. праворуч—456. 
о. синхронне—456. 

Обертати ,-р нути—453, 
2509. 

Обертовий—455. 
о. рух—452. 

Обертон—2461. 

Обертонний—4262. 

Об єктивний—2535. 

Об'єктивність—2535. 

Об’єм—2536. 

Об’ємність—1027. 

Обіг—5515. 

Обіговий—5513. 

Обідок—2484. 

о. алюмінійний—2484. 

Обіжне світло—>143. 
о. струм—5514. 

Обіймання—2531. 

Обіймати—2532. 

Обіймнця—2489. 
о. дотичкова—2489. 
о. залізна—-2489. 
о. затискна—2489. 
о. ізоляційна—2489. 
о. підпорна—2489. 
о. підтримна—2489. 

Обкладання ,-дення— 
2463. 

Обкладина—2463. 
о. вземлена—2463. 
о. ізольована—2463. 
о. платинова—2463. 
о. станіолева—2463. 
о. цин.фолійна—2463. 

Обкружувати ,-жити— 
2607. 

Обкрут—-339. 

Обличкувати—2472. 

Облудна—2490. 

Облямований—2504. 

Облямов у вал ня ,-м у ван- 
ня—2504. 

Облямовувати,-мувати- - 
2506. 

Обмежний—2548. 

Обмежно-залежний— 

2548. 

Обмежувач—2519. 

Обмерзання—2469. 

Обмерзлий—2468. 

Обмір—1326. 

Обмотаний—2476. 

Обмотка—2477. 

Обмотування ,-тання— 
2473. 

Оболон(к)а—2490. 
о. асфальтова—2490. 
о. водяна—2490. 
о. глиняна—2490. 
о. джутова—2490. 
о. запобіжна—2490. 
о. ізоляційна—2490. 
о. металева—2490. 
о. мідна—-2490. 
о. напоєна—2490. 


о. непровідна—2490. 
о. олив’яиа—2490. 
о. парусинова 2490. 
о. подвійна—2490. 
о. світлопрозора— 

2490. 

о. селенова—2490. 
о. стальна— 2490. 
Образ—1338. 
о. виразний—1338. 
о. графічний—1338. 
о. затяжний—1338. 
о. контрастовий— 

1338. 

о. люстровий—1338. 
о. невиразний—1338. 
о. плигкий—1338. 
о. раді оскопічннй— 
1338. 

о. рентгенівський — 
1338. 

о. тіневий—1338. 
Обрис—1695 , 2851. 
Обрисовий—1696, 5361. 
Обрізаний—2512. 
Обрізування ,-зання— 
2513. 

Обрізувати,-зати—2514. 
Оброблений—2497. 
Обробляння ,тЛЄННЯ— 
2495, 2498. 

Обробляти ,-бнти—2496. 
Обруч розподільчий— 
1619. 

Обслуговування ,-гуван- 
ня—2517. 

Обслуговувати,-лужити— 
2518.' 

ОбслужннЙ—2519. 
Обсмолений—574, 2702. 
Обсмолити—2703. 

Обсяг—2536. 

Обслговий—2537. 
Обтирання— 2524. 
Обтирати,-терти— 2525. 
Обтиснутий—2649. 

Обті кання—2522. 

Обті кати,-текти ,-ся— 
2523. 

Обтопл юван ня ,-лення— 
2639 

Обточений—2526. 
Обточування,-ченця — 
2520. 

Обточувати,-чити—2521. 
Обтяжений—1088, 2190. 
Обтяженість—1088. 
Обтяження—2191. 
о. баластове—2193. 
о. великомоторове — 
2191. 

о. великопромислове — 
2191. 

о. виробневе—2191. 
о. годинне—2191. 
о. динамове—2191. 
о. добове—2191. 
о. допускне—2191. 
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о, дрібномоторове— 
2191. 

о. дрібнопромислове 
2191. 

о. аведене—2191. 
о. змінне—2191. 
о. індукційне—2191. 
о. короткочасне — 
2191. 

о. лінійне—2191. 
о. максимальне—2191. 
о. мережне—2191. 
о. миттьове—2191. 
о- мінімальне—2191. 
о. міське—2199. 
о. моторове—2191. 
о. надмірне—2191. 
о. найбільше—2191. 
найменше—2191. 

о. неіндукц.йне—2191. 
0. неповне—2191. 
о. нерівномірне—2191. 
о: нормальне—2191. 
о. переможне—2191. 
о. пересічне—2191. 
о. побутове —2191. 
о. повне—2191. 

О. виштовхне—2191. 
о. прилучене—2191. 
о. промислове—2191. 
о. рівномірне—2191. 
о. світл ве—2191. 
о. симетричне—2191. 
о. сільсько господар¬ 
ське—2191. 
о. спокійне—2191. 
о. справжнє—2191. 
о. стале—2191. 
о. тривале—2191. 
о. уявне—2191. 
о. хуткомінливе --2191. 
о. штучне—2191. 
Обтяжневий— 2192. 
Обтяжний—2192. 

Обтяжу вання.-жешія— 
1087, 2189. 
Обтяжувати,-жити- 
2188. 

Обхід—2533. 

Обчистити—2855. 
Овальним—2538. 
Овальність—2538. 
Огляд—2709. 

Оглядовий—2710. 

Огрів,-вання—2790. 
Огузка—5519. 
о. Едісонівська — 

5519. 

о. порцелянова 
5519. 

о. Сіменсівська — 

5519. . 

о. Томсон-Гаустонів- 
ськ і—5519. 
о. ус*громни—5519. 
Одвірчаний—775. 

Одиниця—1019. 
о. абсолютна-—1019. 
о. електрична—1019. 


о. електродинамічна— 
1019. 

о. запасна—1019. 
о. зразкова—1019. 
о. машинова—1019. 
о. світломірча—1019. 
о. Сіменсівська—1019. 
о. технічна—1019. 
Одиничний—1020, 2552. 
Однаковий—2550. 
Однаково-обтяжеаий 
2550. 

Однобічний—2574. 
Однобічність—2574. 
Одновалентний—2553. 
Одновалентність—2553. 
Одновартісняй—2553. 
Одноварті сність—2553. 
Одно ват ний—2554, 2123. 
Одновдарний— 2576. 
Одновитворцевий—2580. 
Однодотичковий—2561. 
Одножильний—2556. 
Одножильник—1449. 
Одножил ьність—2556. 
Однозвуковий—2557. 
Однойменний—2558. 
Однойменність—2558. 
Одноко.ісол ьннй—2560. 
Одноманітний—2566. 
Одноманітність—2566. 
Одиометалевий—2563. 
Однонитковий—2564, 
5251. 

Однонитковість—5251. 
Одноногий—2565. 
Одноповерховий—2579. 
2589. 

Однопол юсовий—2568. 
Оди ополюсо вість—2568. 
Однополярний—2569, 
2121, 5250. 

Одноп >лярність—2569, 
5250. 

Одноп роводовий—2570. 
Однорамен іий—2567. 
Однорідний—2571. 
Однорідність—2571. 
Однорукий семафор— 
2562. 

Однорядовий—2572. 
Однорядовість—2572. 

Одиотоновий—2575. 
Однофазовий—257 7 . 
Однофазовість—2577. 
Одноциклічпий—2124. 
Одночасний—2555. 
Одночасність—2555. 
Одночастковий—4715. 
Одношаровий—2573. 
Одношаровість—2573. 
Одношнуровий—2578. 
Одношпульний—2559. 
Одсіч—2734. 

Одяг—1739, 2490. 
о. каблевий—2490. 
о. кислототривкий— 
1739. 

о. сітчастий—1739. 


Оживлений —2582. 
Оживляння,-лення— 377- 
Оживляти,-вити—2583. 
Оздобний—829. 

Ознака—1283. 

Озокерит—2585. 
Озокеритовий—2586 
Озонаційний—2587. 
Озофон—2588. 
Оклюдвваний—2592. 
Оклюзія—2593. 

Оконіт—2596. 

Оконітовий—2597. 
Окремий—2763. 

Окремість —2763. 
Округлений —2605. 
Округлювання,-лення 
2604. 

Округлювати,-лити- 
2606. 

Оксид—2986. 

Окуляри захисні—2957. 
Оливо—4413. 
о. аркушеве—4413. 
о. губчасте—4413. 
о. провальцьоване 

4413. 

о. свіже—4413. 
о. сірчанокисле-— 

4413. 

Оливований—3300. 

Оливу вання ,-вовання 

4414. 3298. 

Оливувати—3299. 

Олив яний—4415. 
Олив’яно-бісмутовий 

4415. 

о.-ципковий—4415 
Олієшшускний—1938. 
Оліеловник—1939. 
Олієсмок—2283. 
Олієтривкий—1940. 
Олійній—1941. 

Олія—1937. 
о. бавовняникова- 
1937. 

о. варена—2612. 
о. в. ізоляційна—2612. 
о. забруднена—1937. 
о. мастильна—1937. 
о. незабруднена— 1937. 
о. мінеральна—1937. 
о. очищена—1937. 
о. парафінова—1937. 
о. реостатна—-1937. 
о. смоляна—1937. 
о. суха—1937. 
о. трансформаторна 
1937. 

о. чиста—1937. 

Ом—2615. 

о. нормальний—2615- 
о. справжній—2615. 
Омів закбн—2616. 

Оміт—2618. 

Омічний—2619. 

Оммстер— 2620. 
о. точний—2620. 


Онгстрем—2621. 
Ондограф—2622. - 
Ондулятор—2623. 

Опаліна—2624. 
Опалований—2625. 
Опаловий—2626. 
Операційний—2628. 
Оперувати—2633. 
Опір—4699. 
о. антенний—4699. 
о. асиметричний— 
4699. 

о. баластовий—4699. 
о. батерійний—4699. 
о. безкінечний—4699. 
о. взірцевий—4699. 
о. вирівняльний— 
4699. 

о. вислідний—4699. 
о. відгалузний—4699. 
о. внутрішній—4699. 
о. водяний—4699. 
о. головний—4699. 
о. діелектричний— 
4699. 

о. дійсний—4699. 
о. додатковий—4699. 
о. допомічний—4699. 
о.електричний — 
4699. 

и. ефеКТИВНИЙ — 
4699. 

о. ємнісний—4699. 
о. запасний—4699. 
о. заступний—4699. 
о. захисний—4699. 
о. збільшений—4699. 
о. зведений—4699. 
о. зложений—4699. 
о. зменшувальний— 
4699. 

о. змінний—4699. 
о. знижний—4699. 
о. зовнішній—4699. 
о. індуктивний—4699. 
о. індукційний—4699. 
о. коливний—4699. 
о. комбінований — 
4699. 

о. компенсаційний— 
1699. 

о. критичний—4699. 
о. магнетний—4699. 
о. наснаж ний—4609. 
о. неватний—4699. 
о. неіндукційний— 
4699. 

о. несиметричний— 
4699. 

о. нормальний—4699. 
о. обсяговий—4699. 
о. омічний—4699. 
о. «слабний—4699. 
о. перехідний—46?9. 
о. питомий—4699. 
о. повний—4699. 
о. реактивний—4699. 
о. рівновартний — 
4699. 


о. від самоіндукції 
4699. 

о. окладний—4699. 
о. складовий—4699. 
о. сталий—4699. 
о. увімкнений—4699. 
о. угамівний—4699. 
о. узбічниковий— 
4699. 

о. фазовий—4699. 
о. хвильовий—4699. 
о. чинний—4699. 
о-ом нехтувати — 
4699. 

о-ом знехтувати— 
4699. 

о. ставити—4699. 
Опірниця—4699, 4226. 
о. висовоомна—4690. 
о. відмикана—4699. 
о. вугляна—4699. 
о. гальмівна—4699. 
о. графітна—4699. 
о. Граткова—4699. 
о. дротяна—4699. 
о. еталонна—4699. 
о. запасна—4699. 
о. запобіжна—4699. 
о. зміювата—4699. 
о. карболітова—4699. 
о. карборундова— 
4699. 

«». константанова— 
4699. 

о. манганінова—4699. 
о. металева—4699. 
о. невідмикана—4699. 
о. нерухома—4699. 
о. обтяжнева—4699. 
о. оцелітова—4699. 
о. пускова—4699. 
о. регуляційна—4699. 
о. секціонована — 
4699. 

о. селенова—4699. 
о. силітова—4699. 
о. склицева-—4699. 
о. східчаста—4699. 
о. точна—4699. 
о. управлена—4699. 
Опора—2640. 
о. анкерна—2640. 
о. кінцева—2640. 
о. однонога—2640. 
о. підсилена—2640. 
о. підтримка—2640. 
о. проміжна—2640. 
о. суцільнотягнена— 
2640. 

Опорний—2641. 

Опорові сть—4700. 
Опорядження—5314, 
5302. 

Оправа—2642. 
о. Гвинтова—2642. 
о. металева—2642. 
Оправлений—2643. 
Оправляння,-лення— 
3977. 


Оправляти,-вити—2644. 

Оптимум—2662. 

Оптичний—2663. 

Оптогальванічний— 
2665. 

Оранка електрична—163. 
Органсина—2671. 

Ординарний — 2551, 

2672. 

Оренда—3707. 

Ортогональний—2675. 

Ортодіяграф—2676. 
о. поземий—2676. 
о. сторчовий—2676. 

Ортодіяграфіл—2677. 

Ортораді ограф—2678. 

О рто раді о граф і я—2679. 

Орудування — 2632, 
5259. 

Орудувати—2633. 

Осад—2681. 

о. блискучий—2681. 
о. грудкуватий—2681. 
о. катодний—2681. 
о. кристалічний— 
2681. 

о. піщаний—2681. 

Осаджу вання,-женн я— 
2683. 

о. анодве—2683. 
о. катодне—2683. 

Осаджувати ,-дити— 
2682. 

Освіжання,-ження— 
2685. 

Освіжати,-жити—2684. 

Освітлений—2690. 

Освітлен і сть—2690. 
о. просторова—2690. 

Освітлен ия—2689. 
о. автоматичне—2689. 
о. безпосереднє—2689. 
о. відбите—2689. 
о. внутрішнє—2689. 
о. вуличне—2680. 
о. глибоке—2689. 
о. достатнє—2689. 
о. електричне—2689. 
о. загальне—2689. 
о. зацасде—2689. 
о. кесонне—2689. 
о. кількамісцеве— 
2689. 

о. к. часткове—2680. 
о. місцеве—2689. 
о. мішане—2689. 
о. надвірне—2069. 
о. напіввідбите—2680. 
о. нерівномірне—2689. 
о. основне—2689. 
о. перехресне—2689. 
о. поверхневе—2689. 
о. повне—2689. 
о. поїздове—2689. 
о. посереднє—2689. 
о. природне—2680. 
о. рекламне—2689. 
о. рембрандівське— 
2689. 


Сповни* едектротвжнічиий. 
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о. святне—2689. 
о. стельове—2689. 
о. тимчасове—2689. 
о. урочисте—2689. 
о. штучне—2689. 

< ісвітлювальняй—2687. 
о -трамвайна електров- 
ня—2687. 

(ісвітлювальня—2687, 
4794. 

Освітлювати,-тяти— 

2688. 

Освітлювач—2686. 

о. переставний—2686. 
Освічення—2689. 

Осердя—4477. 

о. витворцеве—4477. 
о. дротяне—4477. 
о. залізне—4477. 
о. зімкнене—4477. 
о. знімане—4477. 
о. конічне—4477. 
о. магнетне—4477. 
о. олив’я не—4477. 
о. платі вчасте—4477. 
о. полюсове—4477. 
о. сторчове—4477. 
о. стрижиювате — 
4477. 

о. суцільне—4477. 
о. трансформаторне— 
4477. 

о. трибічне—4477. 
Осередок—5214, 5052. 
Осідати, осісти—2682. 
Ослаба—2694. 
Ослаблювання ,-лення— 
2697. 

Ослабний—2698. 


Павук підпорний—1762. 
Павучковий—2906. 
Падання—2862. 
Падати—2860. 

Падіння—2862. 
Палець—2867. 

п. дотичковий—2867, 
Палиця—1033, 2869. 

ц. слухова—2869. 
ІІалічка—2870. 
п. смоляна—2870. 
п. чералякова—2870. 
Паля—-4364. 

Пальник—703. 

п. Аргандівський— 
703. 

н. Бунаенівський— 
703. 

п. газовий—703. 
п. гасовий—703. 
п. карельський—703. 
п /круглий—703. 
ц. плоский—703. 

Пал ьцюватий—2871. 
Панеля—2872. 


Ослін—4544. 

о. світломірчин— 
4544. 

Ослінчик—4543. 

о. ізольований- 4543. 

Осмій—2701. 

Осмоза—2707. 

Осморегулятор— 2704. 

ОсморегуляціанлЙ— 
2705. 

Осморегуляція—2706. 

Осмотичний—2708. 

Основа—2711. 

Основний—2712. 
о. станція—2641. 

Острішковий—1609, 
5839. 

Острішок— 5838. 
о. нижній—5838. 
о. порцеляновий— 
5838. 

Остуджування ,-жеиня— 
2848. 

о. аксіальне—2848. 
о. вісне—2848. 
о. двобічне—2848. 
о. натуральне—2848. 
о. поверхневе—2848. 
о. повітряне—2848. 
о. радіальне—2848. 
о. штучне—2848. 

Остудний—2846. 

Остудна—2846. 

Осцилограма—2729. 

Осцилограф—2728. 

Осцилювати—2726. 

Осцилятор—2724. 
о. Марконівський — 


п. марморова—2872. 
п. шиферна—2872. 
П&ншсадило—1893. 
Пантелеграф—2873. 
Пантелефон—2874. 
Пантограф—2875. 
Панцер—215. 

п. відкритий—215. 
п. гнучкий—215. 

п. жильникозий- 

215. 

п. закритий—215, 
п. каблевий—-215. 
Панцерний—209, 2876. 
Панцеровакнй—3300, 
2876, 212. * 

Панцер уван ня ,-ровання 
—214, 3298. 

Панцерувати—213, 3299. 
Паперовий—232. 

Папе ров о-п о в ітря ний— 
232. 

Пап’є-маше—2877. 

Папір—231. 

п. азбестоваиин—231. 


о. прямолінійний — 
2724. 

о. Рігі-Марісоні—2724. 
Осциляція— 2725. 
Отвір—2740. 
о. випускний—2740. 
о. конічний—2740. 
о. мастильний—2740. 
о. оліевипускпии— 
2740. 

о. проверчений—2740. 
о. провітрювальний— 
2740. 

о. циліндричний — 
2740. 

о. чинний—2740. 

Отоса—2841. 
о. дротяна—2841. 
о. стальна—2841. 
Отосний—2842. 
Охолоджування,-ження 
—2848. 

о. вісне—2848. 
о. внутрішнє—2848. 
о. водяне—2848.\ 
о. двобічне—2848. 
о. олійне—2848. 
о. поверхневе—2848. 
Охолодний—2846, 2847. 
Охорона —1251. 
Охоронник—3475. 
Оцелітовий опір—2849. 
Очисник—2853. 
Очищання ,-щення— 

2854, 4143. 

Очищати, очистити - 

2855, 4145. 
Очищений—4144. 


п. бручастий—231. 
п. воскований—231. 
п. гутаперчовий—231. 
и. жовтий—231. 
п. ізоляційний—231. 
п. індикаторний*—231. 
п. карборундовий— 
231. 

п .-компаунд—231. 
п. лакований—231. 

п. манільський—231. 
п. мегомітовий—231. 
п. міканітовий—231. 
п. напоєний—231. 
п. ніклевий—231. 
п. олив’янйй—231. 
п. парафінований — 
231. 

п. пергаменуватий 1 — 
231. 

п. полюсозначпий— 
231. 

п. промащений—231. 
п. проолієний—231. 
п. склянований—231. 


и. целюлоїдований — 
231. 

п. червоний—231. 
п. шелакований—231. 
п. шкіряний—231. 
п. шовковий—231. 
п. японський—231. 
Пара—2878, 2891. 
п. живосрібна—2891. 
п. йонізована—2891. 
и. термоелектрична— 
2878. 

Параболічний—2879. 
Параван—5610. 

п. електричний—5610. 
н. непрозорий—5610. 
п. флюоресценційний— 
5610. 

Паралактична помилка— 
2881. 

Парамагнетизм—2883. 
Парамагнотний—2884. 
Парасольний—1290. 
Парафіна—2885. 

п. тверда—-2885. 
Парафінований—3734, 
2886. 

Паровичпя—3370. 
Пародинамо—2888. 
Ііароелектровия—2889. 
Паросток—2814. 
п. почіпний— 2814. 
п. розлучений—2814. 
п. струмопровідний— 
2814. 

Парус—1882. 
Парусиновий—2890. 
Нас—3326, 3456. 
Пасивний—2892. 

Пасмо—5502. 

Пасму га—3326. 

Пасок—3456. 

п. запобіжний—3456. 
Паста—2893. 
п. вогка—2893. 
п. волога—2893. 
Пастовий—2895. 
Пастування.-товання - 
2894. 

1 Іаступати—2896. 
Патериця—1033. 

Патина—2897. 

П&тиновий—2899. 
Патинування,-нов' чия — 
2898. 

П ати кувати—2900. 
Патрон—2901. 

п. азбестовий— 2901. 
п. висний—2901. 
п. водонепро никли вин 
—2901. 

н. встромний—2901. 
н. Едісонівський— 
2901. 

л. електричний—2901. 
п _жирандольпигі— 
2901. 

«і. влучний—2901. 


л. ілюмінаційний— 

2901. 

п. кільцевий—2901. 
п. лямповий—2901. 
п. нариштинкуват и— 
2901. 

п. царізний—2901. 
п. настінний—2901. 
п. порцеляновий— 

2901. 

п. притичковий—2901. 
п. свічковий—2901. 
п. стельовий—2901. 
п. універсальний— 

2901. 

Патронний—2902. 

П атрубок—2903. 

Пачка—2865, 234. 

п. кільчаста—2865. 
Пачковий—2866. 

Пачоси джутові—2852. 
Пеленг—2913. 

Пеленгація—2914. 
Пеленгований—2915. 
Пеленгування ,-говання —- 
2914. 

Пеленгувати—2916. 
Пелюстковий—1852. 
Пелюсточка—1839. 
Пельтьєвське явище— 
2917. 

Пемаа—-2918. 

Пентаиова лямпа— 2920. 
Первинний—2923. 
Первописпий—3242. 
Пергамен—2925. 

п. рослинний—2925. 
п. тваринний—2925. 
Пергаменовий—2926. 
Перебіг—5577, 3644. 

п. добовий—3644. 
Перебіжний лук—143. 
Перебування під струмом 
—2307. 

Перевага—3499. 
Переважання—3499. 
Переважати ,-жити— 

3500. 

Переважний—3501 
Переведення—3699. 
Перевернутий—2656. 
Перевертання ,-рпепня— 

2653. 

11 ере вертати ,-рнути— 

2654. 

Перевивання,-виття— 

3021. 

Перевивати ,-вити— 3010. 
Перевиснага—3035. 
Перевиснажати ,-жити— 
3036. 

Перевиснажений—303». 
Перевитий—2931. 
Перевитрата—3041. 

Перевитрачання ,-чення 

—3042. 

Перевитрачати,-тратити— 
3043. 

Перевищення—3467. 


Перевищувальний— 

3466. 

Перевищувати,-щити — 

3465. 

Перевід—2932. 

Перевірка—3156. 
Перевірчий—3157. 
Перевмикач—2989. 
Перев’язаний—2938. 

Перев’язування,-зання — 

2941. 

Перев’язувати ,-зати— 

2942. 

Перев’язь—2939. 
п. бічна—2939. 
п. вершкова—2939. 
п. навхресна—2939. 

Псреганяння,-гнання— 

930. 

Переганяти,-гнати—932. 
Перегинання,-гнуття— 

2944 

Перегинати,-гнути — 

2945. 

Перегін—2948. 
Перегнаний—931. 
Перегорілий—2951. 
Перегородка— 2952. 
п. запобіжна—2952. 
ц. захисна—2952. 
п. ізоляційна—2952. 
п. пориста—2952. 
Перегоряння—2949. 
Перегоряти ,-ріти—2950. 
Перегрів—2953. 
Перегрівання ,-гріття— 

Перегрівати,-гріти ,-ся— 
2955. 

Перед—2973 , 5454. 
п. крутий—5454. 
п. положистий—5454. 
п. прямовисний—5454. 
п. хвильовий—5454. 
Передання—2965. 
п. двобічне—2965. 
п. невиразне—2965. 
Передача—3540, 2965. 

п. автономна—2965. 
Передній—2974. 

п. ступінь—481. 
Передчасний—3486. 
Передчасність—3486. 
Пережарений—2983. 
Пережарювання—2982. 
Пережарювати ,-рити ,-ся 
—2984. 

ПерезбудженпЙ—2937. 
Перезбуджеиня—2936. 

Пе розбуджувати ,-дити— 
2935. 

Пере їздовий—2975. 
Перекази а стадія—• 

1731. 

Перекидання—2653,2927. 
Перекидати,-кинути,-ся— 
2654, 2928. 

Перекидний—2655, 2985. 
Перекинутий—2656. 
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Перекладка — Перерив частковий 


Перекладка — 3022, 
2987. 

п. оляв’яна—3022, 
2987. 

Перекомпаундований— 
2998. 

Перекомпау вдовувати, 
-дуеатн—2999. 

Перекомпаундуван ня— 
2997. 

Перекинуто ваннії—2995. 

Перекомутойу ванни ,-ту- 
ваюпт— 2994. • 

Перекомутовувати ,-тува- 
ти—2988. 

Перекривання ,■-критт я— 


Перекривати ,-рити ,-ся— 
3006. 

Перекриввий— 3003. 
Перекрій—4491. 
п. вутлий—4491. 
п. допускний—4491 
п. конічний—4491. 
п. магнетиий—4491. 
п. метало-магнетний— 
4491. 

п. міжзаліаовий—4491. 
п. найменший—4491. 
п. повітряно-магнет- 
ний—4491. 
п. сталий—4491. 
п. чинний—4491. 


Перекручений—1398. 
Перекрученість—1398. 
Перекручуваний—1395. 
Перекручу ваність—1395. 
Перекручував ня.-чения 


Перекручувати,~крутити, 
-ся—1398. 

Пере ліжка— 3712. 
п. азбестова —3712. 
п. віддалина—3712. 
п. ізоляційна—3712. 
л. конопляна—3712. 
п. намочена—3712. 
п. полотняна—3712. 
Переломлювання—3491. 
Перелучання.-чення— 
2992, 3055 

Пейелу чатн,-ЧИТИ— 3057, 
2990. 

Перелучений—2993,3058. 
Перелучник—2989. 

І Іеремагцетоваинй—3007. 
Переиагнетовувати ,-ту- 
вати.-ся—3009. 

Перемагнетувавня— ' 
3008. 

п. обертове—3008. 
ПереиеяріНЙ—ЗОїІ. 
Перенежок—3720. 
Перемикальний—1835. 
Перемиканий—2988. 
Перемикання—1632, 
2992, 1«31. 

Перемикати, -минути— 

2990, 1634. 


Перемикач—2989, 

1627. 

п. автоматичний—2989. 
п. акумуляторний— 

п. антеновий—2989. 
п. батерійний—2989. 
п. важільний—2989. 
п. викличний— 2989. 
п. вольтметре вий — 
2989. 

п. гачкуватий—2989. 
п. головний—2989. 
п. електромагнетпий— 
2989. 

п. живосрібиий—2989. 
п. жильниковий—2989. 
н. загальний—2989. 
п. зірко-трмкутняко¬ 
вий—2989. 
п. каблевий—2989. 
п. кілька напрямний— 
2989. 

п. кольоровий—2989. 
н. комбінований— 

2989. 

п. кружальний—2989. 
п. нечиковий—2989. 
п. миттьовий—2989. 
п. многололюсовий— 
2989. 

н. на певну хвилю— 
2989. 

п. наснажний—2989. 
п. ножаний—2989. 
п. однонапрямний— 
2989. 

п. однополюсовий- 

2989. 

ц. прнтичковий—2989. 
п. прохожий—2989. 
п. п’ятидотичковий— 
2989. 

п. розмовний—2989. 
п. т^ннапрямннй— 

п. циліндровий—2989. 

Перемичний— 2991. 

Перемінний—1165. 

Перемішуваний—3015. 

Перемішування,-шання 
—3016. 

Перемішувати,-шати— 
3017. 

Переміщання,-щення— 
3019, 2971. 

Переміщати,-містити ,-ся 
—3018, 

Перемкнутий—2993. 

Перемови—2946. 

Перемотаний—3020. 

Перемотування,-тайна-— 
3021. 

Перемотувати ,-тати— 
3010. 

Перенагрівання—3023. 

Неренагрівати,-ся—3024. 

Перенагріти ,-ся—3024. 

Перенагрітий—3025. 


Перенагріття—3023. 
Перенапруга—3027. 
п. атмосферна—3027. 
п. внутрішня—3027. 
п, динамічна—3027. 
п. короткочасна—3027. 
а. наносна—3027. 
п. повторна—3027. 
п. резонансова—3027. 
п. статична—3027. 
п. стороння—3027. 
п. тангепціяльна— 
3027. 

п. тривала—3027. 
Перенапружений—3028. 
Перенапружувати —3026. 
Перенаснажання.-женнл’ 
—2979. 

Перенаснажений—2981. 
Перенаснажуванпл— 
2979. 

Пере наснажу вати,-жити, 
-ся—2980. 

Перенесення — 1661. 
3029. 

п. електричне—1661. 
п. електоолітичне — 
1661. 

Переніс—3540. 
Переносний—3030, 1660. 
Переобтяжений—2958. 
Переобтяженість—2958. 
Переобтяжвий—2960. 
Переобтяжуваний —2956. 
Переобтяжувані сть— 

2956. 

Переобтяжування ,-жеішя 
—2959. 

Переобтяжувати,-жити — 

2957. 

Перепал ,-люваиИя— 

2976. 

Перепалювати ,-лити— 

2977. 

Пе реплітатися,-плестися 
—3081. 

Переповзання—3032. 
Переповзати ,-зти—3033. 
Перепона—4699. 
Переприймаиня—3034. 
Перепуск—3739. 
Перепусканість—3742. 
Перепускання—3740, 
3739. 

Пере пускати,-сгнти— 
3741. 

Перепускний—3742. 
Перецустннк—3671. 
Перерва—2904, , 045, 
3720. 

Перезваний—3044, 

Перерив—3045. 
п. автоматичний—3045. 
п. миттьовий—3045. 
п. парціальний—3045. 
п. повільний—3645. 
п. тимчасовий—3045. 
п. частковий—3045. 


Переривання — Південно-магветннй 
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Переривання,-рвання — 
3046, 3511. 

11ереривати,-рвати— 

3047 , 3513. 
Переривач—3512. 
ІІереривливий—3048. 
Переривиий—3514. 

п. колесо—5039. 
Переривник—3512. 
п. автоматичний— 
3512. 

н. Венельтівський-— 
3512. 

п. вугляний—3512. 
п. девіяційний—3512. 
п. електролітичний— 
3512. 

п. живосрібиий—3512. 
п. живосрібно-струмнн- 
ний—3512. 

н. камертонний—3512. 
п. крапляний—3512. 
п. магнетиий—3512. 
п. Массоиівсьввй— 
3512. 

п. механічний—3512. 

п. молоточковий- 

3512. 

п. одвірчаний—3512. 
л. періодичний—4229, 
3512. 

п. платиновий—3512. 
п. течивний—3512. 
п. точний—3512. 
и. турбінний—3512. 
п. фазовий—3512. 
Переривчастий—3515. 
Переривчастість—3515. 
Перерозподіл—3038. 
Перерозподілений—3039. 
Не перозподі ляння ,-лвн- 
ня—3038. 

Перерозподіляти,-лити—• 
3040. 

Пересилання—2961, 

2965. 

п. автоматичне—2965. 
п. високовольтне-.— 

2965. 

п. двобічне—2965. 

■і. модульованими ко¬ 
ливаннями —2965. 
п. невиразні -2965. 
п. однобічне—2965. 
іг. скероване—2965. 
п. телеграфне—2965. 
п. телефонне—2965. 
п. тональне—2965. 
п. чітке—2965. 
Пересилати,-слати— 
2962. 

Пересилка—2965. 
Пересильний—2963, 

2966. 

Пересичений—3064. 
Пересичення—3063. 

Не реснчу вати ,-снтитн ,-ся 

3062. 

Пересічний—4768. 


Перескакування—3052. 
Перескакувати,-скочити— 

3053. 

Перескоком—4546. 
Перескочний—3054. 
Пересмуга—3326. 
Переставати—3487. 
Переставлений—3058. 
Переставляння,-лення— 
3061, 2968 , 2971. 
п. колове—3061. 

Пере ставляти,-вити— 
2969, 3059. 

Переставний—2967, 2972. 
3060. 

Перестав—3045, 3489. 
Перестережений—3485. 
Перестережний—3484. 
Перестережність—3482. 
Пересіерігати.-регтн— 
3483. 

Перестій—2715, 3762 
Пересув—2932, 5467, 
4440. 

п. простолінійний— 
5467. 

Перусувальний—2970. 
Пересування ,-суиеяня—• 
1023, 2932, 4626, 
2968. 

п. електричне—2932. 
ІІересувати.-сунути—• 
2933, 2969. 
Пересувеиь—-782. 
Пересувний—2967 . 2972. 

п. мутра—4565. 
Первсувність—2967. 
Пересунута—4440. 
Перетвіринй—3461. 
ІІеретвірннк—3504, 2094. 
п. каскадний—3504. 
її. многофазоний—3504. 
п. одновнтворцевнй— 
3504. 

п. синхронічний- 

3504. 

п. трифазовий—3504. 
п. фазовий—3504. 
Перетворений—3464, 
3503. 

Перетяорювання.-рення 
—3502, 2096, 3403. 
Перетворювати ,-рнтн,-ся 
—2097 , 3462. 3505. 
Пер' пп.-тин-—3049. 

Пе які ,-тяти,-ся— 

050. 

Перетинка—893. 
п. алюмівійнв—893. 
п. брнжована—893. 
п. відбивна—893. 
п. вугляна—893. 
п. гнучка—893. 
п. зігнута—893. 
п. лійкувата—883. 
п. наетільпа—883. 
п. натискна—893. 
п. позема—893. 
п. почіпна—893. 


п. скляна—883. 
п. тенгурнв—89*. 
Перетинання .-терти— 

II р ріти рати. -тертя ,-ся— 
3066. 

Перетнем—2978. 

Перетиск уваги,-с нуги— 
2978-а. 

Переформовування .-жу¬ 
вання —3068. 

Переформовувати,-кувати 

Перехід—3071. 
її. плавний—8071. 
п. шмідний—3671. 
Перехідний—2984, 3072. 
Переходовий—3072. 
Перехресний—3000, 

3051. 

Перехрестя—1763. 

п. надземне—1763. 
Перехрещував ия,-щвняя 
—3001. 

11 е|н;х рощу вати .-хрести¬ 
ти ,-ся—3002. 
Перикои-детектор—3073. 
Період—3074. 

п. тривалий—3074. 
Періодичний—3075. 
Періодичність—3075. 
Періодометер—8070. 
Пермалой—3077. 
Пермеаиетвр—3078. 

п. відкритий—3078. 
Пернсалой—3079: 

Перо—3080. 

н. писне—3080. 
Персонал—3081. 

п. обчлужний—3081. 
п. службовий—8081. 
Пертннакс—8082. 
Перфоратор—3085. 
Перфорація—3088, 3086. 
Перфорувальний—3087. 
Петлюватнй—3093. 
Петля—3094, 5502, 5624. 
її. гістереана—3094. 
п. закрита—3094. 
п. замкнена—3094. 
п. кінцева—3094. 
Петлястий—3092. 
П’єзоелектрика—3851. 

П ’сзое лектричиий— 

3850. 

Пил—384». 

Пильнування—5338. 
Липка—4709. 

Пиптик—4709. 

Пнсннй—1193. 3114. 
Питомий—5198. 
Пнтомість—5188. 

Пищик—3652, 1295. 

п. настроєний—1295. 
Півватний—3834. 
Південний—5840. 
Південно-магнетяигі— 
5840. 















Піякільцевий — Піроелектрика 


піекілмг—а—3341. 
Півколіно—3340. 
Півкруглжй—3342. 
□іввругаісп—3342. 
Півкуля світлороасіві 


Півкуля стяй—3355. 
Північний—4452. 
ІІівиїчно-нагнетшій— 
4453, 

Півсфер»—3352. 
п. анода»—3352. 
в. катодна—3352. 
Півсферичний—3353. 
Півсферичність—3353.. 
Швхвнля—3335. 
Шдбивання.-бнття—3188. 
Підбвватя ,-бвтв—3188. 
Підведений—3202. 
Підведення—3218. 
Підвищений—3178. 
Підвищення—3177.. 
в. Місцеве—3177.. 
п.. раптова—3177, 
Підвищувальний—3174, 
3178. 


Підвищувач—3173.. 
Підвідний—3219. 
Шдводкти.-вестн—3217. 
Підводдч щітковий— 
3828. 

Підводний—3218. 
Підготовлений—3221. 
Підготовляння ,-лення— 
3220,. 

Підготувати—3222. 

ПІд даианна —3204. 
Піддавати,-лити—3203. 
Підданий—3205. 
Піддашок—2187. 
Підданая—3227. 

П і делектровия —3277. 
п. акумуляторна—т , 

3277. 

п. аниаша—3277. 
п. надвірна—3277. 
її. підвищувальна— 
3277. 

н. рухома—3277. 
п. телефонна—3277. 
Піддонним—3233. 
Підігрівання.-ітіття— 

Підігрівати,-гріти—3252. 
Підігрівний—325а. 
Підійшмшя—3177, 3608, 
3284, 3247. 

Підіймати,-йшли—3248. 
3800. 

Підійнятий—3810. 
Підівдувпвний—188*. ' 
ІІІдкероааннб електро¬ 
годинник—4515. , 
Підкидання—3200. 
Шдиидатн ,-винутн — ' 
3201- 

Підкислена вада—3234. 


Підкисляти ,-лити—3235. 
Підкладання—3237. 
Підкладати,-класти— 
3238. 

Підкладений—3238. 
Підкладка—3273. 4810. 
н. двоповерхова— 
4810. 

□ .дерев'яна—4810. 
п. одноповерхова— 
4810. 

п. поверхова—4810. 
и. східчаста—4810. 
Підковувати»—3240. 
Підлога—3302. 
Підлоговая—3322. 
Підлокітник—1888. 
ПідмагнетованиА—3243. 

' П і днапіетоиувати ,-туиа- 
тн—3245. 

Підкагнетувальянй— 

3248. 

ГЦдмагнетувавни—3244. 
Піднесення—3177. 
Підніжок ізоляційний— 
324». 

Підняття—3177. 
Підойма—3285. 

п. вантажна— 3285. 

, в. електрична—3285. 
п. пасажирі»—3285. 
п. судкова—3285. 
Підпадання—3204. 
Підпадати,-пасти—3203. 
Підпалений—1109. 
Підпалювання ,-ланіія— 

• 1184. 1110. 
Підпальинй провід— 
2868. 

Шдпальинс—1184. 
ц. електричний—1184. 
п. індукційний—1184. 
в. іскровий—1184. 
Підпертий—3254. 
Підперти—2840. 
Підпихання—3279. 

Підлі ратн,-дерти—3255. 
Підпірка—3257. 
п. дерев’яна—3257. 
п. металева—3257. 
п. прикорочена—3257. 


Підподіп—3281. , 
Щд п од і д енвй— 3262■ 
Підцоді дати,-лати — 
3284. 

Підподільчнй —3263. 
Підпора —2840. 
Підпорний—3258, 3258. 
Підпушений— 4033. 
Підпушення —4032. 
Підпушувати ,-шити ,-ся— 
4034. 

Підп’ятник—3260. 
Шдрегулюваввя—3265. 
Лідрегульованнй—3268. 
Підрегульову вати ,-лю- 
ватя—3267. 
Підроблення—1357, 
Підсилений—5282. 


П і дщілювання ,-леиня— 
5281. 

п. кінцеве—5281. 
п. попереднє—5281. 
п. почережве—5281. 
п. промивне—5281. 
Підсалювати ,-лнтн ,-ся— 
5283. 

Підсильний—5284, 5287. 
Підсиль ник—5288. 
п. високої частоти— 
5288. 

п. заоелеиентовнй— 
5288. 

п. дволамповий—5286. 
п. мікрофонний — 5288. 
п. одноламповий — 
5288. 

п. одво-дво-триквскад- 
нжй—5286. 
п. проміжний—5288. 
п. рефлексний—5288. 
п. р. інверсний—5288. 
п. трнелемевтовнй— 
528б7 

п. триламповий — 
5286. 

п. хлипаковий—5286. 

П і дсявх^онний—674, 

Підсцнхроииість—3270. 
874. 

Підскакування—3258. 
Підслухування—3271. 
Підслухувати .-хати— 
3272. 

Підснажання—3230. 
Підснажати—3232. 
Підснажеяий—3231. 
Підставна—3273, 5138. 
п. ізоляторна—3273. 
п. ізоляційна—3273. 
п. сідлувата—3273. 
Підставлений—3274. 
Підставляння,-лення— 

3276. 

п. волове—3278. 
Підставляти,-вити—3275. 
Підстація—3277- 
н. акумуляторна — 

3277. 

п. зцажна—3277. 
п. надвірна—3277. 
п. підвищувальна — 

3277. 

п. рухома—3277. 
п. телефонна—3277. 
Підстилка гутаперчева— 

3278. 

Підтримннй—3225. 
Підгримування ,-ианвя— 
3228, 3223. 

Підгримувати ,-нати— 
3224. 

Підупадання—2694. 
Підупадав»—2696. 
Пікофарад—3101. 
Піраміда вугляна—3102. 
Піроелектрика—3109. 
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Піроелектричний—3108. 
Піролювит—3103. 
п. порошкуватий— 
3103. 

Піродюаитовнй—3104. 
ПіромагнетниЯ—3106. 

Пі рекетер—3106. 

п. оптичний—3106. 
Піростаї—3107. 
Пісвівниця—3091. 
Післячнн діелектр ичний 
—3403. 

Піч—3090. 
п. електрична—3099. 
п.елекгрогартна — 
3099. 

п. електротопиа—3099. 
п. індукційна—3099.- 
н. карбідова—3099. 
Плавкий—3118. 
Плавкість—3118. 
Плаввоамінянй—3118. 
Плавний—3115. 
Планка—3122. 

п. розподільча—3122. 
Плавте ївсь кий—3123. 
Планшета—3124. 
Пластинка—3126. 

Плата абонентна—3130. 

п. від слова—3405. 
ІІлатва—3125. 
Платиметер—3131. 
Платана—3132. 

п. аркушева—3132. 
Платинований—3134. 
Платннування.-новання 
—3133. 

Платинувати—3135. 
Платівка—1815, 3126, 
3125. 

я. азбестова—3125. 


н.-анод—3125. 
п. вказівна—3128. 
п. головна—3125. 
п. гутаперчева—3125. 
п. Ґратчаста—3125. 
п. Гюльхерівська— 
3125. 

п. дотнчкова—3125. 
п. дотична—3128. 
п. д|Ш5воґратчаста— 

п. ебонітова—3125. 
п. вамінва—3126. 
п. запасна—3125. 
п. запобіжна—3126. 
н. затискна—3125. 
а. збіжна—3126. 
п. звідна—3125. 
п. ізоляційна—-3125. 
н. кварцова—3128. 
п. кінцева—3125. 
п. комутаторна—3125. 
а. коркова—3125. 
п. крайня—3125. 
н. легкогопва—3125. 
п. лінійна—3126. 


п. касова—3125. 
п. мінусова — 3125. 
її. мосяжева—3125. 
п. олив’яна^—3125. 
п. опорна—3125. 
п. основна—3125. 
п. пастова на—3125. 
п. Плвнтеївська—3125. 
п. плюсова—3125. 
л. полюсов»—3125. 
п. реброваиа—3125. 
п. рогата—3125. 
п. рогувата—3125. 
п. роз'їдена—3125. 
п. ря(а)нкова—3125. 
п. селенітова—3128. 
п. скляна—3128. 
п. станіолева—3128.- 
п. сусідня—3125. 

□. суцільна--3125. 
п. топка—3125, 
п. Тюдорівська—3125. 
□ . уживана—3125. 
п. узеклювальиа— 
3125. 

п. цинкова—3125. 
п. щшофолійиа—3128. 
п. чотирипільна—3125. 

о. шарова—3125. 

Платі вкуиатий—3128. 
Платівиий—3127. 

Платі вчастив—3129. 

ТТ нитка —3128. 
Плескатий—3148. 

п. пщуля—133. 
Плетений—3139. 

п. тканина—5573. 
Плетиво—2837. 

Плетіння—3138. 
Плигання—3817. 
Ілигата.-гнута—3818. 
ілштсий—3819. 

Плита—3143. 

її. кислототривка— 
3143. 

п. опорна—3143. 
п. стиски»—3143. 
Плитка—3126, 3144. 
Плнткуватиіі—3145. 
Плиточка реактивна.— 
4901. 

Плівка—3137- 
п. ізоляційна—3137. 
Пліодииатрон—3141. 
Пліотрон—3142. 

Плоский—3146. 

п-ко конічний—3146. 
п-ко обввнешій—3146. 
Пл ос козубці—3147. 
Площ»—3148. 

Площа,-щнва—3153. 
п. байдужа—3148. 
п. вентральна—3148. 
Плюсовий—3325. 

Пляма—3858. 
п. луската—3858. 
п. масна—3858. 
п. олійна—3858. 
п. тіньова—3858. 


Плями стий— Я 857 . 

Плямистість—3867. 
Пляшка лпіі д енгьм а— 
128. 

Пляшковяй—239. 
Пляшкувагнй—238. 
Побережний—181. 
Поблизький—182. 
Побудова—3419. 
Побудований—3418. 
Побутове обтяження— 
244. 

Павертальний—454. 

II ввертання ,-вврт—458, 
3182,3185. 

Повертати ,-риутя ,-ся— 
453, 3183. 

Поверхнеанй—1584,3158. 

н. ефект—4555. 
Поверхня—3159. 
п. відбнвиа—3159. 
п. дійсна—3159. 
в. допливша—3159. 
п. еквіпотенціальна— 
315». 

н. кована—3159. 
в. иерівня—3159. 
п. остудна—3159-- 
п. охолодна—3159. 
п. питої»—3159. 
п. позубцьована— 
3159. 

п. полюсова—3159. 
п. реброваиа—3159. 
п. рівнопотендіяльно— 

315». 

п. розсіяна—3159. 
п. світна—3159. 
п. стикова—3159. 
а. тертьова—3159. 
п. уявна—3159. 
п. шершава—3159. 
Поверховий—5828. 
Поваькнй—3307. 
Поваькість—3307. 
Повідна—3540. 

п. безпосередня—3540, 
п. важільна—3540. 
п. важільно-ріввобіж- 
никова—3540. 
п. групова—3540. 
п. двовитворцева— 
3540. 


п. електрична—3540. 
п. електрорушна— 
3540. 

п. зубчаста—3540. 
п. кардвнівська—3540, 
п. подільна—3540. 
п. ланцюгова—3540. . 
п. линвова—3540. 
п. магнати»—3540. 
п. маховикоаа—3540. 
п. н аданихр оива—3540. 
п, одинична—3540. 
п. одноаиївон’ а— 
3540. 


п. окрема—3540- 
п. пасова—3540. "" г 
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п. руїна—3540. 
її .-замикач—3540. 
Повідомлення—4вви. 
Повідомляти ,-мятм— 
4689. 

Повільний—1980, 3411. 
Повільність — 1980, 
3411. 

Повільноіннннй—1980. 

І Іовітресмок—2283. 
Повітря—385. 
п. окільне—385. 
и. стиснуте—Яб. 
Повітряний—388. 
п-ио-магнетний—115. 
п-но-ааоеровнй—386. 
Повний—3319. 

Певність—3319. 

І Іовнообг лжений—1356. 
Повозова батерія 5689. 
ГІоволічка—2490. 
Поволока—2238. 

Повний опір—1358. 
п. провідність—32. 
1455. 

Повнота—3318. 
Поворітмнй—3161, 3164, 
451, 455. 

Повторність—3171. 
Поагорновхідна обввтка 
—2378. 

І Іовториокороткочас ний 
—3171. 

Пов'явний—127. 
Пов'яаь—126. 

п. шворкова—126. 
Погамувати 695. 
Поганий провідник— 
1010. 

п. дотни—3151. 
Погааопровідаий—1011, 
3152. 

Погасити—638, 5150. 
Погіршання—5340. 
Погіршати—5339. 
Погоджений—4609. 
Погодженість—4009. 
Погаджуваиия.-жввня— 

4608. - 

Погоджувати ,-днти 
4670. 

Подавальний—3197. 
Подавання,-даним—2965, 
3196, 4690. 

Подавай—129, 3197. 
Податний—3195. 

Податні еть—3195. 
Подвійний—917, 784. 
Подвоєний—-4447, 5196. 
Подвоеиість—4447. 
Подвоєння—5194. 
Подвоїти—5195. 
Подвоюваная—5194. 
Подвоювати—5195. 
Подвоював—1009, 5197. 

а. електричний—5197. 
Подібність—3250. 
Поділ—831, 5342. 
п. приблизний—831. 


Поділений—3978. 

Поділка—831. 

п. колова—2913. 
Поділкованнй—717. 
Поділковування.-кован- 
ня—716. 

п. абсолютне—71Й. 
п. відносне—716. 
п. емпіричне—716. 
п. ручно—716. 

Поділку вати—718. 
Поділяння—716. 
Подільник—832. 

п. напруги—897. 
Подільний—833. 
Подовжений—5203. 
Подовження—5202. 
Подовж ний—3688. 
Подовжність—3688. 
Подовжувальний—5204, 

Подовжування,-женця— 
5202. 

в п. відносне—5202. 

п. залишкове—5202. 
Подовжувати,-ся—5205. 
Подолалакнй—3508. 
Подолання—3506. 
Подолати—3507. 
Подробиць—857-а. 
Подроблений— 991. 
Подушечка—3280. 
Поємніеть—1027. 
Пожежний—3287. 
Пооаніська електроаа- 
лізннця—977. 
Поаанол юсовий—301. 
Пова^оврахунковнй— 

Поавмий—700. 
Повено-нрмтрченнй — 
700. 

Позитив—3288. 
п. радіографічний— 

п. рентгенівський— 
3288. 

Позначай ня.-чення— 

' 2487. 

■і. типове—2487. 
Позначати ,-чити—2486. 
Позначений—2488. 
Позначка—2487. 
Позолочений—1286. 
Позолочуваиия.-ченяя— 
1285. 

п. зелене—1285. 
п. матове—1285. 
а. рожеве—1265. 
п. тепле—1285. 
п. холодне—1285., 
п. червоне—1285. 
Позубцьована поверхня— 
1204. 

Покажчик—5216. 

Показ—3290. 

Показний—838. 

Показник—3291. 


Показ /вання.-занкя— 
837, 3292. 

Показувати ,-аати —839. 
3293. 

Поповзень—137, 3308, 
3306. 

п. дотичний—137. 
п. дотичковий— 3306. 

о. дуговий—3306. 

п. струмозбі рчий— 

137. 

Поковзневий—138. 
Покотьольце—1502. 
Покриве -3297. 
п. асфальтова—3297. 
п. джутова—3297. 
п. залізна—3297. 
п. аапобіжна—3297. 
п. напоєна—3297. 
п. олнв’яна—3297. 
п. стьожкова—3297. 
п. череп’яна—3297. 
Покрнван ня— 3298- 
Покривати ,-крити— 3299. 
Покритий—3300. 
Покриття—3297.3298. 

п. захисне—3298. 
Покришка—1791, 3301. 
п. гужова—1791. 
п. запобіжна—1791. 
п. захисна—3301. 
п. ізоляційна—3301. 
п. мосяжева—1791. 
п. селенова—3301. 
п. скляна—3301. 
Покрівець—3297, 5557. 
п. мідний—5557. 

П-шовковий—5557. 
Покрова—3297. 
Покрутний тримач— 
3166. 

Полагоджений — 1425, 
3451, 3388. 
Полагодження—3452. 
Полакований—1812, 

3300. 

Полакувати—1810, 3299. 
Поле—$303, 4882. 
п. бічне—3303. 
п. випробне—3303. 

□. вирівняльне—3303. 
п. вислідив—3303. 
п. вихрове—3303. 
п. відашльне—3303. 
п. вторинне—3303. 
п. головне—3303. 
п. додаткове—33 рп 
п. електрет, г— 
п. електроиагне,.. 

3393. 

п. електростатичне— 
3303. 

п. еліптичне—3303. 
п. вірне—3603. 
п. змінне—3803. 
п. зовнішнє—3303. 
п. конпенсувальне— 
3303. 
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п. комуту вальне- 

3303. 

п. корисне—3303. 
п. лямпове—3303. 
п. нагиетне—3303. 
п. нісцеве—3303. 
п. многократпе—3303. 
п. нногофавове—3303. 
п. нашароване—3303. 
п. нерівномірне — 
3303. 

п. нерухоме—3303. 
п. обертове—3303. 
п. одиничне—3303. 
п-ля однойменні— 
3803. 

п. однорідне—3303. 
п. однофааове—3303. 
п. ортогональне— 
3303. 

п. основне—3303. 
п. первинне—3303. , 

п. перекручене—3303. 
п. періодично-обертове 
—3303. 

я.'подовжнє—3303. 
п. поляризоване— 
3303. 

я. поперечне—3303. 
л. порівняльне—3303. 
п. проміжне—3303. 
п. прямокутне—3303. 
в. пульсаційне—3303. 
п. рівномірне 3308. 
п-ля рівноймевні— 
3303. 

н. розсіяне—3303. 
п. рухоме—3303. 
п. середнє—3303. 
п. спостережне—3303. 
її. стале—3303. 
п. струмом—3808. 
п. трифазове—3303. 
п. уявне— 3303. 
Полегшений—2467. 
Полегшування.-шення— 
2466. 

Полегшувати,-шити— 
2465. 

Полива—686. 
Полнвувати—684. 
Полив'яний—685. 
Полінернзація—3309. 
Полінернаованнй—3311. 
Полімериаувати—3310. 
Поліпшений—5238. 

Полі пшення—5287. 

Полі цілувальний—5236. 
Поліпшувати "пошти— 
5235. 

Полірований—3313. 
Поліроввя.—3315. 
Полірування ,-рованвя— 
3312. 

Полірувати—3314. 
Половиннстнй—3321. 
Половинний—3320. 
Пологий—3323. 
Пологість—3323. 


Положення—3324. 
н. взаємне—3324. 
п. відповідне—3324. 

II. вісне — 3324. 
її. гра(я)ничне—3324. 
п. екваторіальне — 
3324. 

п. ексцентричне—3324. 
п. зашітпе—3324. 
п. зсупуте—3324. 
п. їздове—3324. 
п. кінцеве—3324. 
п. найкорисніше— 
3324. 

п. неправильне—3324. 
її. нульове—3324. 
п. перехідне—3324. 
п. поаеме—3324. . 
п. початкове—3324. 
її. проніжне—3324. 
п. прямовисне—3324. 
п. робоче—3324. 
п. розмовне—3324. 
п. середнє—3324. 
п. ходове—3324. 
Положистий—3323. 
Положистість—3323. 
Полозки—4291. 

Ц- виснажні—4291. 
п. -дотичні—4291. 
п. наснажні—4291. 
п. установи!—4291. 
Полозковий—4292, 4346. 
Полотно—3331. 

п. лоснякове—3331. 
п. міканітове—3331. 
п. проолієне—3331. 
Полотняний—3332, 5472. 
Полуавтомятичний— 
3333. 

Гіолуканал—3340. 
Полум'я—3121. 
п. водневе—3121. 
п. лютівне—3121. 
п. розбризне—3121. 
Полум'яний—3120. 
Полунаснага—3338. 
Полунвснаженнй—3339. 
ІІолуперіод—3346. 
ІІолупровідннй—3348. 
Полупровідність—3348. 
Полуск—5087. 

Полюс—3359. 

п. активний—3359. 
п. байдужий—3359. 
п. варівняльннй— 
3359. 

п. витичний—3359. 
п. від’ємний—3359. 
п. внутрішній—3359. 
п. вугляний—3359. 
п. додатковий—3359. 
п. додатний—3359. 
п. допомічннй—3359. 
п. замкнений—3359. 
п. земний—3359. 
п. зовнішній—3359. 

п. комутаційний — 
3359. 


п. мапіетннй—3359. 
п. мінусовий—3359. 
п. нерухомий—3559. 
п. ннзковнй—3359. 
п-си однойменні—3359. 
н. південний—3359. 
п. північний—3359. 
п. плюсовий—3359. 
п-си протилежні— 
335»; . 

п-ся різнойменні- 

3359. 

п. рухомий—3359. 
п. чинний—3359. 
Полюсність—3361. 
Полюсовий—3360. 
Полюсозначішй напір— 

3360. 

Поляризаційний—3362. 
Поляриаація—3363. 
п. гальванічна—3363. 
п. діелектрична—3863. 
п. магнетна—3363. 
її. поперечникова— 
3363. 

Поляризований —3364. 

п. дзвінок—1365. 
Полярцаованість—3364. 
Поли рину вальний— 

3367. 

Полярнвувальність— 
3866. 

Поляризований—3366. 
Поляриа.ш -3365. 
Полярний —— о8. 
Полярність—3368. 

п. протилежна—3368. 
Поль—3359. 

Польовий—3304. 

Помилка—2858. 
Помилковий—2314, 2859. 
Помилковість—2314, 
2859. 

Ломіднеинй—2617 , 3300. 
ІІомі днювання ,-днення— 
3298, 1985. 

Помір—1326. 

Поміряний—1327. 

Поміст-—4810, 2284, 3302. 

п. ізоляційний—2284. 
Поностовий—3322. 
Поодинокий—-1020. 
Пооливований—3300, 
2691. 

п. жильним, кабель— 
4415. 

Поолнвуващ—5299. 
Попадання—3378. 
Попадати.-паст—3879. 
Попадшій—3380. 
Попередній—3468. 
ПопереднГсгь—3468. 
Поперемінний—3381. 
Поперемінність—3381. 
Поперехрешуваннй— 
3004. 

Поперечний—3382. 
п-чно-магнетувальппй 
—3382. 
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Поперечник—887. 
п. внутрішній—887. 
п. зовнішній—887. 
п. у просвіті—887. 
Понеречн иковий—888. 
Пошт—4757. 
п. мінімальний—4757. 
п. одноразовий—4757. 
Попільнвк—1287. 
Поплетений—2638. 
Повлітати—ЗД35. 
Поплітка—2837. 

п. напоєна—2837. 
Поплітний—2838.' 
Пошіітннця — 2838. 
•4792. 

Поплутаний —4780. 
Поплутатися—4781. 
Попова грозопоказннк — 
3383. 

Поповнення-—3384. 
Поповнював—3385. 
Поповняти.-вннтн—3388. 
Поправа—3387. 

Поправна—3387. 
Поправковнй—3390. 
Поправлений—3388. 
Поправляти,-вити—3389. 
Попсув—195-а, 3400. 
Пора—3391. 

п. громовнчна—4457. 
Порання—2517 , 5398. 
Порати—2518. 

Порена ний—4111. 
Поривання—5312. 
Пориватися—5313. 
Пористий—3395. 
Пористість—3395. 
Порожнемір—251. 
Порожнистий — 3841, 
3358. 

Порожня—250, 3840. 
Порожиявий—3842. 

п. когерер—250. 
Пороли—3849. 
Порошковий—3398. 


п. графітний—3398. 
п. металевий—3398. 
п. металізований — 
3398. 

її. полірувальний— 
3398. 

Портативний—3399. 
Портативність—3399. 
Поруха—4828. 
Порушений—2278. 

Порушування,-шення— 

2277. 

Порушувати,-шити— 

2278. 

Порцеляна—5359. 
п. азбестова—5359. 
п. м'яка—5359. 
п. нормальна—5359. 
а. тверда—5359- 
п. фрнтова—5359. 


Порцеляновий—5360. 
Порядок—3401, 5314. 
п. високий—3401. 
п. низький—3401. 
Посвіт—4542. 
Посередній—5351, 1734. 
Посилати,-слати—3422. 

Поля паний — 3425 , 

Посипання—3424. 
Посипати ,-пати—2426. 
Послідовність—3402. 
Посмолений—2702. 
Поснова—4488. 

Пост—3406. 

п. блошиний ДІЛЬНИЧ¬ 
НИЙ—3406. 
п. виконавчий—3406. 
П. крайній—3408. 
п. незалежний—3408. 
п. роапорядчнй—3406. 
п. стадійний—3408. 
и. централізаційинй— 

3408. 

п. шляховий—3406. 
Поставати, постати— 
391. 

Поставити запобіжника 
—4839. 

Поставлений—5303. 
Поставляння ,-ленвя— 

3409. 

Посталий—393. 
Постання—392. 
Постачальний—4840. 
Постачальник—3408. 

П осгачання ,-чення—979, 
4841. 

Постачати—980, 4839. 
Пост-вежа—139. 

Постіль жильиикова— 
1861. 

Постовий—3412. 

Поступ—5467, 5577. 
Поступний—3420. 
Поступність—3420. 
Поступове будування— 

Посування ,-сунев ця— 

3212. 

Посувати .-су нути — 

3213. 

Посуд—4718. 
Посудина—4718. 
п. акумуляторно— 

п. глиняна—4718. 
п. гутаперчева—4716. 
п. кам’яна—4718. 
п. місильна—4718. 
п. мішальна—4718. 
п. пориста—4718. 
п. ребровим 4718. 
п. скляна—4716. 
п. східчаста—4716. 
п. трансформаторна— 
4718. 

п. формівна -4716. 
Посунутий—3215- 
Потемнілий—3427. 


Потемніння,-нення— 
3428. 

Потемніти—3429. 

Потенціометер—3432. 

Потеяціял—3430. 
п. абсолютний—3430. 
п. взаємний—3430. 
ц. електродинамічний 
—3430. 

п. електродний-3430. 
п. електростатичний—- 
3430. 

п. збудний—3430. 
п. магветний—3430. 
п. механічний—3430. 
н. надіскровнй—3430. 
и. нульовий—3430. 
я. однаковий—3430. 
п. рівний—3430. 
п. сталий—3430. 
п .-градієнт—3430. 

Потенціальний—3431. 

Потік—3435. 
л. гальванічний — 
3485. 

н. магаетяяй—3435*. 
п. нроваалнаяй—3435. 
н. світловий—3435. 
п. силовий—3435. 
п. тепловий—3435. 

Потоншати—5329. 

Потреба—2381. 

Потрібний—3440. 

Потрійний—5120. 

Ііотрус—4720. 

Потуги—5285. 

Потужний—2141. 

Потужність—2140. 
п. акуетичиа—2140. 
п. ватна—2140. 
п. викачувана—2140. 
п. вимикана—2140. 
п. віддавала—2140. 
п. віддана—2140. 
п. гадана—2140. 
п. годинна—2140. 
п. гра(я)иична—2140. 
в. дійсна—2140. 
а. електрична—2140. 
п. електрохенічна— 
2140. 

п. забирана—2140. 
п. калорнчна—2140. 
п. корисна—2140. 
п. магната»—2140. 
п. машинальна—2140. 
п. механічна—2140. 
п. миттьова—2140. * 
п. мінімальна—2140. 
п. надана—2140. 
п. надійшла—2140. 
п. наявна—2140. 
н. аеватна—2140. 
п. некорисна—2140. 
п. неробоча—2140. . 

п. нестійка—2140., 
п. номінальна—2140. 
п. нормальна—2140. 

□ . облічувана—2140. 
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п. оптична—2140. 
п. пересічна—2140. 
п. підведена—2140. 
п. повна—2140. 
п. потрібна—2140. 
п. прилучена— 2140. 
п. робоча—2140. 
п. складена—2140. 
п. термоелектрична— 
2140. 

п. тривала—2140. 
п. установлена—2140. 
п. уявна—2140. 
п. цілковита—2140. 
Потяг—5156. 
Потьмарений—3448. 
Потьмареність—3448. 
Потьмарення—3440. 
Погь маритися—3450, 
ЗіМОчи 

П офарблення—2000. 
п. кислототривке— 
2600. 

п. лрстніржавне — 


Пофарбований—2601. 
.Похватний—3399. 
По хва т ні сть—3399. 
Похил—2224. 
Похилий—2226. 
Похилість—2228. 


Похнгуванвя,- 

3295. 


Похитувати ,-ся—3296. 

Похідний—3448. 

Похі троп—3445. 

Поцинкований—2850. 

Початковий—2309. 

Початок—2308. 

Почепившій—3209. 

Почврвжннй—3377. 

Поч вр н жп ість — 3377. 

Почіпка—3206, 3207. 
п. астатична—3206. 
п. бічна—3207. 
п. блочкова—3208. 
п. вісна—3207. 
п. двоннткова—3208. 
л. закрутка—3208. 
л. запобіжна—3206. 
п. Карданівська—3206. 
п. нолнскова;—3207. 
п. консольна—3207. 
п. ланцюгова—32Г 
п. носова—3207. 
л. одвоннткова—3206. 
п. подовжив—3207. 
л. покрутив—3206 . 
п. поперечна—3207. 
п. просив—3207. 
п. прогиниткова—3206. 
п. пружинна—3206. 
п. спускна—3206. 
п. стельова—3206. 
п. траверзна—3207. 
п. трубчаста—3206. • 
п. шнурова—3206. 
п. аркова—3207. 

Почіпний—3208. 


Почорнілий—3448. 
ПочорнілГсть—3448. 
Почорніння—3449. 
Почорніти—3450. 
Пошелаковаїшй—3300. 
Пошкода—195-а. 
Пошкоджений—3170. 

п. фаза—201. 
Пошкодясеиість—3170. 
Пошкодження—3169. 

п. механічне—3169. 
Пошкоджуваний—3167. 
Пошкоджуваність—3187. 
Пошкоджу вати.-дити,-ся 
—3188. 

Поштовх—5035. 

п. електричний—5035. 
Правий—3458. 

Правило—3457. 
п. Анперове—3457. 
п. лівої руки—3457. 
п. Максвеллене—3457. 
п. руки—3457. 
п. свердлика—3457. 
п. трьох пальців— 

3457. 

Праворуч—448. 
Правахідна обвитка— 

3458. 

Правувавші—5259. 
Праксжноскоп—3480. 
Праска електрична— 
5337. 

Препарат селеновий— 

Пресборд^—3518. 
Пресшпан—3523. 

п. проолієний—3523. 
Прибирати—6188. 
Приблизний—748. 
Приватний—5524. 
Приведений—3530. 

11 ривнваппя ,-винен ня— 

3534. 

Ирививати,-впнути— 

3535. 

Припнутий—3539. 
Привід—3540. 
Пров’язаний—3543. 
Прнв’яаання—3544. 
Прив'язування—3544. 
Прив’яаувати.-яати— 

3545. . 

Прив’язь—3548. 
п. бічна—3546. 
п. вершкова—3546. 
Пригнітати—3583. 
Приготовлений—3655. 
Приготування—3554. 
Приготувати—3558. 
Пригвинтити ,-ся—3538. 
Пригвинчений—3538. 
Пр нґ в янчу ваЯня.-чеяня 
—3537. 

Прнгвинчуватн.-тити, 

-ся—3538. 
Придавити—3563. 
Придержка—1114. 
Придушений—3193. 


Придушування ,-і 

Придушувати,-ш 

Прима—3588. 
а. матована—З 


ІІрнвьба—5519. 
Приймальний—3559. 
Приймальник—3668. 
Приймання—3557, 3800. 
а. автодинне—3657. 
в. гетеродинне—3557. 
п. ряккою—3567. 
п. штучне—3657. 
Приймали—3801. 
Приймач—3558. 
п. аматорський—3658. 


п. детекторний—8508. 


ц і вод ииовмй—3558. 
п. інтерфленсннй— 


3558. 

п. кр ас и ти впи й — 

3558. 

н. кристалічний—3558. 
ц. ламповий— 9 688. 
п. мікрадаииицй—3658. 


3558. 

п. надгетероднновнй - 
3558. 


3588. 

в. невтроннаонмй— 

3558. 

п. одно-лво-.три..мно- 
голяшюиий—3568. 
п. переносний—3668. 
ц. пясний— 3558. 
п. поляризований— 
3658. ' 

п. Попова—3558. 
н. простий—3558. 


п. рефлексоанй—3658. 
п. селеновий—3568. 


п. телеграфний—3556, 
4240. 

п. телефонний—3558. 

п. ультрааадіониий— 


Прийнятий—3604. 
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Прийняття — Притиратися 


Прий н яття—3557. 
Прийом—3557. 
Прикоротний—4683. 
Прикорочений—4685. 
Прикорочувати ,-ротитя— 
4682. 

ІІрикриваїїнії.-ріпія— 

3579,3581. 

Прикривати ,-ритл — 

, 3580. 

Прикритий—3583. 
Прикріплений—3577. 
Прик^іпляння.-леявя— 

Прикріпляти,-пити— 
3578. 

Прилад—81, 3528, 3628. 
п. Амперів—3528. 
п. аперіодичний— 

3528. 

п. вимичннй—3528. 
п. вимірчий—3528. 
п. випробний—3528. 
п. виснажний -3528. 
п. вольтанетричний— 
3528. 

п. врізаний—3528. 
п. гальмівний—3528. 
п. гаслгвний—3528. 
п. г|>а^ітувальннй— 

и. двобічний—3528. 
п. динамометричний— 
3528. 

п. довгастий—3528. 
п. дотичковий—3528. 
п. електролітичний— 
3528. * 

п. електротепловнй— 
3528. 

п. еталонний—9528. 
п. заглибний—3528. 
п. закритий—3528. 
п. закрутиий—3528. 
п. індукційний—3528. 
п. контрольно-вимір¬ 
ний—3528. 
п. круглий—3528. 
п. лабораторний— 

3528. 

п. люстровий—3528. 
п. нагрівний—3528. 
п. н. кухепний—3528. 
п. наснаж ний—3528. 
п. иасочувальний— 
3528. , 

н. обертовий—3528. 
н. освітлювальний— 
3528. 

п. переносний—6528. 
п. подвійний—3528. 
п. профільний—3528. 
п. прямовисний—3528. 
п. регулівпий—3528. 
п. регульований — 


п. реестрівннй—3528. 
п. рухомий—3528. 
п. самописний—3528 


п. стадійний—3528. 
п. стельовий—3528. 
п. телеавтографічннй 
—3528. 

п. тепловий—3528. 
п. технічний—3528. 
п. точний—3528. 
п. |>Є£іодііиаиІчннЯ— 

Приладдя- 3528. 
Приливок—3586. 
Прилипання—3587. 
Прилипати,-ниути—3588. 
Прилиплий—3590. 
Приливний—3589. 
Прилука—3623. 
Прилучання ,-чепня— 
3623. 

Прилучати ,-чнти— 3627. 
Прилучений—3624. 
Прилучиш:—3625. 
Прилягання -3583. 
Прилягати ,-гти—3584. 
Прнляжннй—3585. 
Приминаний—3571. 
Примикання ,-мкнеи и я— 
3573. 

Примикатн.-мквути— 
3572. 

Приміський—3553. 

Примі щения—3370. 

п. мншосвітлове- 

3370. 

п. розподільне—3370. 
Примкнутий—3574. 
Примоцьованнй—3577. 
Примоцьовуиаиия— 3576. 
Примоцьовувати—3578. 
Прнмусія—3628. 
Примусовий—3602. 
Примусовість—3602. 
Принцип—3603. 

п. електродинамічний 
—3603. 

п. електрокалоричннй 
—3603. 

и- електромагветний— 
3603. 

п. електрохемічиий— 
3603. 

п. Форів—3603. 
Припас—2162. 

Припаси—3590. 
Припасові' >шЙ—3550, 
3606. 

Припасовування ,-суаан- 
ия—3551, 3606. 
Припасовувати,-су вати — 
3552 , 3607. 

Припни—2715, 8489. 
Припинений—3490. 
Припинила-3488. 

п. захист—3516. 
Припізнення—678. 
Припірати—3503. 
Првпроаід—3540. 
Приріст,-рощення—3614, 

3019- 

Природній—1028, 3618. 


При рошений—3615. 
Прирощування,-щения— 

3616. 

Прирощувати,-ростити— 

3617. 

Присисання,-ссання— 

3620. 

Присисатися,-ссатися— 

3621. 

Присисний—3622. 
Присмоктувати—3621. 
Присолити—3621. 
Приссання—3620. 
Приставання—3583. 
Приставати,-стати— 3584. 
Пристосований—3594, 
3629. 

Пристосовування,-суван- 
ия—3593. 

Пристосовувати,-суватн 
—3595, 3630. 
Пристрій—91,3528,3628, 
3540. 

п. автоматичний— 

3628. 

п. вертальняй—3628. 
п. викличний—3628. 
п. ниткуватий—3828. 
п. відбійний—3628. 
п. відривний—3628. 
п. гальмівний—3628. 
п. гвслівний—3628. 
п. дотичковий—3628. 
п. затримижй—3628. 
п. короткоааиичннй— 
3628. 

я. крильчастий—3628. 
п. напрямний—3628. 
п. натяжний—3628. 
п. Остудний—3628. 
п. охолодний—3628. 
п. повідиевяй—3628. 
п. поліпний—3628. • 
п. прнтичний — 3628. 
п. розкручувальнигі— 
3628. 

п. саковідбійннн— 

3628. 

л. самочинний—3628. 
п. світлорозсівннй— 
3628. 

п. синхронізувала нив 
—3628. 

и. етьооккообвнвнигі— 
3628. 

п. угаиівний—3628. 
Приступний—982. 
Приступність—982. 
Приступок—5315. 
Притемиювальний— 

1229. 

Притертий—3632. 
Притерти—3612, 3635. 
Притирання—3612, 3633, 
3635. 

Притикати,-терти,-ся— 
Пригнатися,-тертися— 
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Притиск—1114, 3561. 

п. карболітовий— 1114. 
Притискання—3562. 
Притискати ,-сиути— 

3563. 

Притискач—1114, 1562. 
п. випускний—1114. 
п. відгалузний—1114. 
п. елементовий—1114. 
п. алучний—1114. 
п. карболітовий—1114. 
п. концентричний— 

, 1114. 

п. кутовий—1114. 
п. наґвиятний—1114. 
п. подвійний—1114. 
п. прнлучиий—1114. 
п. притичковий—1114. 
п. пружинний—1114. 
п. розпірний—1114. 

п. трояковий-1114. 

п. хрещатий—1114. 
п. шнуровий.—1114. 
Притискний—3564, 3565. 
Притискоиий—1563. 
Притиснення—3562. 
Притичка—5646. 
п. виклична—5646. 
п. вильчаста—330. 
п. відповідна—5646. 

П. дворіжкова—5646. 
п. дошчкова—5646. 
п. аалктна—5646. 
п. запобіжна—5646. 
п. влучна—5646. 
п. легкотопка—5646. 
п. переставна—5646- 
п. иристромиа—5646. 
п. пружиниста—5646. 
п. сліпа—5646. 
п- тридатичкова—5646. 
Притичковий—5647. 
Ііриточувании.-чепня— 

3616. 

Приточувати ,-чити— 

3617. 

Притул ятн^-3563. 

Притяг—3638. 
Притягання ,-гнення— 
3638. 

п. електродинамічне— 
3638. 

п. електроне іетне- 

3638. 

я. електростатичне— 
3638. 

п. капілярне—3638. 
п. магнетне—3638. 
п. молекулярне—3638. 
п. однобічне—3638. 
Притягати,-тягти,-ся- - 
3637. 

Притягнений—3639. 
Притяжвий—3636. 
Приходити, прийти— 
3640. 

Причеплений—3531. 
Причілок—3359. 
Причіпка—3206. 


Причіплювання,-леннії — 

3532. 

Причіплювати,-чепити— 

3533. 

Причіпляти,-чепити— 

3642. 

Причіпний—3641. 
Пришвидшений—5289. 
Пришвидшування,-шепни 
—5288. 

и. початкове—5288. 
Прншвидшувати.-шити — 
5290. 

Проба,-буванпя—3643. 

п. тривале—3643. 
Пробивальний—364 7. 
Пробиваннн.-бнття— 

3645, 3654. 
п. двобічне—3654. 
Пробивати,-бити—3646. 
Пробивний—3648. 
Пробивність—4753. 
Пробитий—3649. 

Пробій—3654. 
Провальцьований—3708. 
Проварений—3659. 
Проварюваїшя.-репня— 

3660. 

Проварювати,-рити— 

3661. 

Проведення—3663. 
Провід—3667, 3670. 

о. алюмінійнигі—3667. 

п. антеновші—3667. 
п. а. поаемо-приточе- 

ний—3667. 

и. безпосередній—3667. 
п. блиекаянчниковий— 
3667. 

п. вимірчий—3667. 
п. випробний—3667. 
п. вирівняльний — 
3667. 

п. відгалужений — 
3667. 

п- відсисний—3667. 

п. вільно-почеплений- 

3667. 

п. внутрішній—3667. 

п. гнучкий-3667. 

п. голий—3667. 
п. головний,—3667. 
п. Гучерівсякий—3667. 
п- днобічно-живленнй 
—3667. 

п. двожильний- -3667. 
п.електричний—3667. 
п. живильний—3667. 
п. замичний—Зь67. 
п. захищений—3667, 
п. зворогнмй -3687. 
п. алучний—3667. 
п. знижений—3667. 

' п. зови іншій—3667. 
її. ізольований—3667. 
н. контрольний—3667. 
п. магістральний— 
3667. . , 

и. мідний—3667. 


п. мінусовий—3667. 
п. миогодротовий— 
3667. 

п. надвірній—3667. 
п. надземний—3667. 
п. настроєний—3667. _ 
п. не захшц еяий—-366, - 
п. неізольоваямй — 
3667. 

п. нульовий—3667. 
п. обмотаний—3667. 
гі-ди однойменні—■ 

3667. 

п. освітлювальний—- 

3367. 

■і. паяцероваинй— 

3667. 

п. переносний—3667. 
п-ди перехресні—3667- 
п. підвідний—3667. 
п. підауличпий—3667. 
п. підземний—3667. 
її. підвальний—3667. 
п. плоский-—3667. 
п. плюсовий—3667. 
п. поодинокий—3667. 
п- ди поперяхрещу- 
вані—3667. 
п. поплетений'—3667. 
п. почіпний—3667. 
п. пробувальнии — 
3667. 

п. робочий—3667. 
п. р. цупкий—3667. 
л. розподільчий—-3667. 
п. рухомий—3667. 
п. середній—3667. 
п. слабко натягнений— 
3667. 

п. сплетений—3667. 
п. стаційиий—3667. 
п. струмові днин— 

3667. 

■і. струмоабірчнй— , 
3667. 

л. стьожкуватий— 
3667. 

п. суцільний—3667. 
п. трмбічно-жмилеимй 
—3667. 

п. трижильний—3667. 
п. тролейвнй—3667. 
п. трубчастий—3667, 

п. -у і о натягне ний— 

3667. 

п. увірваний—3667. 
п. уавмлювальмай— 
3667. 

в. упущений—3667. 
п. фасовий—3667. 
п. хатній—3667. 
її- шнуровий-.-3667. 
п. яловий—3667. 
п. налипати—3667. 
п. розрізати—3667. 
Провідний—3673. 
Провідник—3671. 
п. анізотропний— 
3671. 
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п. голий—3871. 
и. добрий—3871. 
п. другої класи—3871. 
п. ізольований—3871. 
п. (потрошив—3671. 
п. масивний—3871. 
п. обмотаний—3871. 
п. однобічний—3871. 
п. першої класи—3871. 
п. плоский—3871. 
п. поганий—3671. 
п. поплетений—3871. 
п. рухомий—3671. 
п. стьожкуватий— 
3671. 

п. упускний—3871. 

Провідниковий—3872. 

Провідність—3888. 
п. асиметрична—3888. 
п. ватна—1870, 3888. 
п. висока—3888. 
п. відносна—3888. 
п. еквівалентна—3668. 
п. електролітична— 
3888, 

п. електронна—3888. 
п. зовнішня—3888. 
п. магнетик—3888. 
а. молекулярна—3888. 
п. ненатла—3888. 
п. однобічна—3888. 
п. питома—3888. 
п. вовна—3888. 

н. рівиоаартва—3888. 
п. нянин—3888. 

Провідин—3670. 1489. 
п. вирінляльна—3870. 
п. відгалужена—3870. 
п. відкрита—3970. 
п. внутрішня—3870. 
п. вторинна—3870. 
п. головна—3870. 
п. двофоаова—3870. 
п. додаткова—3870.' 
п. докова—3870. 
п. допомічна—3870. 
п. запасна—3070. 
п. коваька—3870. 
п. колова—3870. 
п. нагістральна— 3070. 
п. міська—3870, 1469. 
п. морська—3870. 
п. надземна—3870, 

1489. 

п. неіидукційна— 3870. 
п. одноразова—3870. 
л. підводна—3870. 
п. підземна—3870, 

1489. 

п. поодинока—3870. 
п. попідтннькоиа— 
3870. 

п. пряма—3870. 
п. річкова—3070. 
л. розподільча—3870. 
а. світлова—8870. 
п. силова—3870. 
п- хатня—3870. 
л-ню зробити—3870. 


Провітрювальннй—288. 

Провітрювання ,-рення— 
283, 289. 
п. вісне—289. 
п. власне—289. 
п. збільшене—289. 
п. наскрізне—289. 
п. поперечне—289. 
п. радіальне—289. 
п. стороннє—289. 
п. штучне—289. 

Провітрювати,-рити— 

Проводження,-ведення— 
3882. 

Проводим) сть—3888. 

Проводити.-вести—3669. 

Проганяння,-гнання— 
3677. 

Проганяти,-гнати—3878. 

Прогін—3716. 

п. похилий—3716. 
п. розрахунковий— 
3716. 

Прогонич—198. 
п. прилучнив—198. 
п. скріпний—198. 
п. стяжний—198. 
п. упірнай-198. 

Прогонич ішй—199. 

Продавати,-дати—3879. 

Продаж— 3680. 

Проданий—3681. 

ГІродірковаиий—3689. 

Продовж! яка—3202. 

П редукційний—3897. 

Продувні й ніеть—3697 ■ 
п. дійсна—3897. 
п- електрична—3897. 
п. корисна—3897. 
п. максимальна—3897. 
п. механічна—3897. 
п. миттьова—3897. 
п. мінімальна—3897. 
н. некорисна—3897. 
п. номінальна—3897. 
п. нормальна—3897. 

П., повна—3897. 
п. тривала—3697. 

Проектуванвя.-товання 

—3890. 

Проектувати—3891. 

Проекційний—3892. 

Проекція—3893. 
в. рухома—3893. 

Прожарений—9701. 

Прожарювання ,-рення— 

Прожарювати ,-ритм— 

* 3703. 

Прозірний—1291. 

Проеірність—3898. 

Прозорий—3098. 

Прокладання,-кладення 
—3713, 5221. 

П рокладатн,-ласт»— 
37Н, 5222. 

Прикладений—3711. 


Проколювання ,-лення— 
3704. 

Проколювати,-лоти— 
3708. 

Проколював—3705. 
Прокрееаочений —3735. 
Прокреоаочування.-ченп 
—3788. 

П рокреоаочуватн ,-аотитн 

—3737. 

Пролазнкй—3715. 
Пролавов жилькквоаий, 
ваблений—5589. 
Проломина—3864. 
Промежок—3720. 
п. іскровий—3720. 
п. многократний— 
3720. 

п. перемиканий—3720. 
п. повітряний—3720. 
п. потрійний—3720. 
п. простий—3720. 
п. регульований—3720. 
п. тричастковнй—3720. 
п. частковий—3720. 
Променекнд—3894. 
п. ацетиленовий—3894. 
п. люковий—3894. 
п. повінневий—3894. 
п. шукальний—3894. 
Прокенекждинй—3895. 
Промивання—3722. 
Промивати ,-мити—3723. 
Промивний—3724. 
Промисловий—3725. 
Промисловість—3725. 
п. електрична—3725. 
п. жильвикова—3725. 
п. каблева—3725. 
Промигти—3722. 
Проміжний—1989, 3721. 
Промінювання ,-ньован- 
ня—1843, 1321,3873, 
1428. 

п. вибірче—1321. 
п. діелектричне—3873. 
п. елевтроиагяетне— 
1321. 

п. однобічно—1321. 
п. скероване—1321. 
Промінювати—1429, 

1320. 

Промінював—1319. 

п. вторинний—1319. 
Промінь,-ння—1882. 
п-ня Беккерелівське 
—1882. 

н. бічний—1882. 
н. відбитий—1882. 
п-ня дочервоне — 
1882. 

п-ня аафіялкове — 

1882. 

п-ня катодне—1882. 
п. короткого замикан¬ 
ня—1882. 

п-ні перехресні—1882. 
п. поляризований— 
1882. 


Проміння рентгенівське — Пружинка 
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п-ня рентгенівське- 

1882. 

п-ня розсіяне—1882. 
п. р. вторинне—1882. 
п. світловий—1882. 
п-ня ультрофіялкове 
—1382. 

п. флюоресценційне— 
1882. 

Проніиьоваяня—5819-а. 
Пронизаний—3727. 
Пронизування ,-занвя— 

Пронизувати ,-аати— 
3729. 

Прояякальиість—4753. 
Про никати,-кнути—3739. 
Проникливий—3733. 
Проникливість—3733. 

п. магната—3733. 
Проолієний—3735, 3717. 
Прооліюваивя.-ліеиня— 

3718, 3738. 

Прооліювати,-лі Іти— 

3719, 3737. 


3735. < 

Пропарафівоауваиии, 
-ну вання—3738. 

Пропарафі новуватн, 
-нуватн—3737. 

Проріа—898, 3743. 

Проріваний—3744. 

Прорівування,-давня— 
3748. 

Прорізувати ,-затн— 
3747. 

Просвердлений—3749. 

Просвердлювання, -леи- 
ня—3750, 

Просвердлювати,-лити— 
3751. 

Просвіт—3752. 

Просвітлений—3753. 

Просвітлити—3756. 

Просвітлювання,-леяня 
—3754. 

п. глибоке—3754. 
п. повторне—3754. 
п. тривале—3754. 

Просвітлювати—3755. 

Просвітввй—3756. 

Просмикування—3884. 

Просмикувану кнути— 
3885. 

Просмолений—3736, 
3758. 

Просмолювання,-ленвя 
—3759, 3738. 

Просмолювати ,-лити— 
3737, 3780, 

Простий—3782, 3822. 

Простінок—3761. 

Простір—3784. 

п. безповітряний— 
3764. 

п. позапол юсовий— 
3784. 

п. реакційний—3784. 


Просторовий—3763. 
Просублімачепий—3735. 
Просублімачувапня, 
-ченвя—3738. 

Просу бліиачуватн ,-чяти 
—3737. 

Просування,-сунення— 

3882. 

п. вглиб—3882. 
Просуватися,-сунутися — 

3883. 

Просушений—3785. 
Просушуввяня.-пюння — 

3788. 

Просушувати, -шити— 
3787. 

Просякати,-кнути—3738. 
Протелеграфований— 

3774. 

Протелеграфувати— 

3775. 

Противага—4778. 
Противенство—4899. 
Противний знак—2508. , 
Против огкісний—3789. 
Протигнильний—3777. 


ня—3778,2508,3791. 
Противбуджений—3780. 

II ротизбудженість— 3780. 
Протязбуджуваиня,- жев- 
ия—3779. 
Протикання—3797. 
Цротикатод,-диий—85,88. 
Протикати.-ткнути—3798. 
□ротикогерер—87. 
Протилежний—3788, 

3792. 

Протнлеяснісгь—3788. 
Протннагнетний—88. 
Проткнагнетування.-то- 
вання—3782. 
Протнмагнетувати— 

3783. 

Протинамшнетований— 
3781. 

Протннамагнетованість 

—3781. 

Протнннтковнй—1694, 

3784. 

Протипожежний-—3785. 
Проти струм—1893, 

3790. 

Протнчишшй—3778. 
Протичинннк—3778. 
Протік—5013. 

Протікання—3771. 
Протікати,-текти—3772. 
Прогінний—3775. 
Проткнення—3797. 
Протягання ,-гвення — 
3799. 

Протягати ,-іти—3800. 
Протяжний—3801. 
Протяжність—3801. 
Профільний—3802, 
Прохід обслужняй— 811. 
Прохідний—3803. 


Проходження—3732, 

3805, 4591. 
Проходити', "пройти— 

3730, 4592. 

Прохожа хвиля—3804. 
Процес—3808. 

п. електрогеплоний— 
3808. 

п. електротермічний— 
3808. 

п. електрохемічний- 

3808. 

п. карбідний—3806. 
п. окислювальний— 

3806. 

п. сторонній—3808. 

о. формівний—3808. 
Проціджений—5382. ' 
Проціджування,-жене и— 

5381. 

Проціджувати,-дитя— 
5383. 

Прочнт—2830. 

п. безпосередній— 

2830. 

п. люстровий—2830. 
п. миттьовий—2830. 
п. нульовий—2930. 
п. об’єктивний—2830. 
Прочитувати,-тати — 

2831. 

Прошарок—3757. 

п. ізоляційний-—3757. 
п. лосняковнй—3757. 
ц. полотняний—3757. 
Проттовхннй—3770. 
Проштовхування,-хнен- 
ня—3788. 

Проштовхувати ,-хнути — 
3789. 

Пруг—3328. 

П ругуватий—4273. 
Пруд—5013. 

Пружина—3811. 
п. аркушева—3811. 
п. внмнчна—3811. 
п. відривна—3811, 
п. годинникова— 

3811. 

п. Гвинтова—3811. 
и. дотячкова—3811. 
п. закрутив—3811. 
п. затримав—3811. 
п. кінцева—3811, 


п. конічна—3811. 
п. накрутив—3811. 
п. переривав—3811, 
п. почіпка—3811. 
п. регулівна—3811, 
п. рюмичиа—о811. 
п.скр^чувальпа— 

п. спіралька—3811, 
п. стьожкова—3811. 
п. установи»—3811. 
п. циліндрична—3811. 

Пружинистий—3814. 

П рулиш ка—3812. 
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Пружинний—1813. 

Пружний—6286. 

Прут—3815, 4815. 
п. зайвий—4815. 
п. цинковий—4815. 

П рутковнй—3816. 

Пряжа—3820. 
п. азбестова—3820. 
п. джутова—3820. 
п. лляна—3820. 
п. лощена—3820. 

о. шовкова—3820. 

Прямий—3822. 

Прямовисний—290. 

Прямокутний—2875, 
3825. 

Прямокутник—3824. 

Прямокутність—3825. 


Пружинний — Реакційний 


Прямолінійний— 3823. 
Прямолінійність— 3823. 
Псевдо-семафор —3826. 
Псування, псуття —3400. 
Пульверизований— 3830. 
Пульсаційний— 3834. 
Пульсація —3831. 
Пульсування, -совання— 
3832. 

Пульсувати— 3833. 
Пульт —3835. 

п. керівний—3835. 
п. розподільчий—3835. 
Пункт—3830, 5052. 
н. живильний—3406, 
3836. 

п. розподільчий—3836. 
Пунктовий—3412. 


Пуск.-канпя—3837. 
п. автоматичний—3837. 
п. бевреостатний—3837, 
п. каскадний—3837. 

Пускати,-стати—3838. 

Пусковий—3839. 

Пуеко-регуляційний— 
3839. 

Пучок—1882. • 

Пюнітер—3852. 
п. керівний—3852. 
п. комутаційний—3852. 
п. розподільчий—3852. 

П'ятидотачковніі—3854. 

П’ятижильний —3853. 

П'ятижильним—1449. 

П’ятапроводовнЛ—3855. 

П'ятка—3260. 


Радіо—3874. 
Радіоаматор—3891. 
Радіобачення—3878. 
Радіовідбивач — 3899. 
Родіогаслівннцтво— 
3902. 

Радіогасло—3901. 
Радіогоніометрнчвий— 
3880. 

Радіогоніометрів—3881. 
Радіограма—3882. 
Радіографічний—3883. 

„ Радіографіа—3884. 
Радіоаатвшок—3920. 
Радіоавязок—3900. 
Радіоінженер—3884-а. 
Радіокомпас—3885. 
Радіокомунікація — 
3900. 

Радіокондуктор—3886. 
Рвдіокоисультація— 
3887. 

Родіокутомір—3879. 
Раціокутомірчмй—3880. 
Радіол кет—3895а. 
Радіологічний—3888. 
Радіологи—3889- 
Радіомаяк—3892. 
Радіометер —38*3. 

Раді омоантн—3877. 
Радіомовлення—208. 
3875, 5811. 
р. одночасне—5611. 
Радіомовний—5612. 
Радіомовним—3876. 
Радіомовня—3919. 
Радіомонтер—399$па. 
Радіопеленгатор—,3894. 
Радіопе^есялання— 

Радіонорада—3887. 

Раді оцрий манна—3896. 
Радіоприймач—3897. 
Радіопрожектор—3888. 
Радіопроменекнд—3898. 
Радіорефлектор—3899. 


Рндіосвітломір—3925. 
Радіосвітлові рчий— 
3928. 

Радіосвітломіряння— 
3927. 

Радіоскопічний—3903. 
Радіоскопія—3904. 
Радіостація—4794.3905. 
Радіотелеграма—3908. 
Радіотелеграф—3907, 
4925. 

Радіотелеграфіст ,-сгка— 

3910. 

Радіотелеграфія—4930, 

3911. 

р. многократна—3911. 
р. настроєна—3911. 
р. скерована—3911. 
Радіотелеграфний— 3912. 
Радіотелеграфна—4794. 
Радіотелеграфи ваннй— 

3908. 

Радіотелеграфу вати— 

3909. 

Радіоталескопічияй— 
3913. 

Радіотелескопія—3914. 
Радіотелефон—3915. 
Радіотелефон і ст ,-стка — 
3917. 

Радіотелефонія—ЗО 18, 
4945. 

Радіотелефонний 3919. 
Радіотелефоиовня—4794. 
Радіотелефоиувата— 

3916. 

Радіотерапія—3921. 
Радіогенних—3921-а. 
Радіотехніка—3921-6. 
Радіоустава—5302. 

Радіо іікація—3921-в. 
Радіо юн—3922. 

Радіо имйчннй—3923, 
Радіо юнга—3924. 
Радіофотометрнчний— 


Радіофотомвтрія—3927. 

Радіохвиля—402. 

Радіочастота—3928. 

Радіочастотний—3829. 

Раді о шкідник -457. 

Радіус—3930. 
р. -вектор — 3930. 

Радіальний—3871. 

Радіальність—3871. 

Радіяльнороаміщенай— 
3871. 

Радіатор—3872. 
р. плоский—3872. 

Ринковий—676. 

Разок—675. 

р. натявший—675. 
р. підтримний—675. 
р. подвійний—675. 

Район—4050. 
р. небезпечний—4050. 

, р. обслужуваний— 
4050. 

Райоиовий—4051. 

Ра(я)ма—4054. 
р. виливна—4054. 
р. розподільча—4054. 
р. статорна—4054. 
р. фундаментом—4054. 

Рамено—3140. 
р. рухоме—3140. 

Рн](я)мка—4055. 
р. обмежувальна— 
1511. 

р. плоска—4055. 

Ра(я}мкоаий—4056. 

Рант—40Ь?. 

Раптовий—360. 

Раптовість—360. 

Рафінація електролітична 
—4143. 

Рафінований—4144. 

Реактанц—4146. 

Реактивний—414/7. 

Реактивність—4147. 

Реактор—4148. 

Реакційний—4148. 


Реакція — Ремонтування 


225 


Реакція—4150. 
р. вторинна—4150. 
р. магнетна—4150. 
р. оотогальванічна— 
4150. 

р. синхронна—4150. 
р. стала—4150. 
р. хеиічна—4150. 
р. чинна—4150. 

Ребро—4152. 
р. кріпне—4152. 
р. подовжнє—4152. 
р. поперечне—4152. 
Реброваиий—4151. 
Реверсивний—2507, 4154. 
Реверсивніоть—2507. 
Реверсування,-совання 
—4155. 

Реверсувати—4156. 


Ревізор—4158.' 

р. лінійний—4158. 
Ревіння—4153. 

Ревун—4267. 

-р. одиотоиовнй—4267. 
р. різнотоповий—4267. 
Регенеративний—4159. 
Регенератор—4180. 
Регенерація—4161. 
Регенерований—4163. 
Регенерувань икй—4165. 
Регенерування,-ровання 
—4162. 

Регенерувати—4164. 
Регулі ввий—4176. 
Регулюваннн.-льовання 
—4171, 4173. 
Регулювати—4172. 
Регулярний—4178. 
регулярно змінний — 

4178. 

Регулярність— 4178. 
Регулятор—4179. 
р. автоматичний— 

4179. 

р. астатичний—4179. 
р. безпосередній— 
4179. 

р. вентильний—4179. 
р. відворітнмй—4179. 
р. відооерадковий— 
4179. 

р. вісннГ -4179. 
р. вторинний—4179. 
р. гальмівний—4179. 


р. індукційний—4179. 
р. ламповий—4179. 
р. мангановий—4179. 
р. низковий—4179. 
р. первинний—4179. 
р. посередній—4179. 
р. потенційний—4179. 
р. прямовисний—4179. 
р. пульсаційний— 

р. реверсивний—4179. 
р. рівнобіжний—4179. 


р. ручний—4179. 
р. стрижневий—4179. 
р. уабічииковий— 

4179. 

р. хуткочинний—4179. 
р.-лукотвірннк—4179. 
Регуляторний—4180. 
Регуляційний—4174. 
Регулящя—4171, 4173. 
р. аперіодична—4171. 
р. загальна—4171. 
р. індукційна—4173. 
р. неточна—4171, 
р. одинична—4171. 
р. окрема—4171. 
р. перескоком—4171. 
р. плавка—4171. 
р. приблизна—4173. 
р. ручна—4171. 
р. чутлива—4171. 
Регульований—4175, 
4177, 

Регульоваиість—4175. 
Редуктор—4181. 
Редукційний—4182. 
Реєстратор—4186. 
Реєстрація—4167. 
Реестрівний—4170. 
Реєстрований—4188. 
Р е єстр ування,-ровання 
—4187. 

Реєструвати—4189. 
Режим—4183. 
р. мінливий—4183. 
р. н ест а ціонарний— 
4183. 

р. неусталений—4183. 
р. перекручений — 

р. переходовий—4183. 
р. стаціонарний— 

4183. 

р. усталений—4183. 
Резервний—4184. 
Резервуар—4185. 
Реажстан—4188. 

Рмоиавс—4190. 
р. електричний—1190. 
р. миогократний— 
4190. 

Резонансовий—4191,4193. 
Рвеояатор-т-4192. 
р. Гертцівсякий— 

р. кільцевий—4192. 
р. прямолінійний— 
4192. 

р.-частотомір —4192. 
Рейка—4200. 
р. жолобчаста—4200. 
р. ізольована—4200. 

_ ЙОЛЛ 


р. амперне—4198. 
р. блискавнчникове— 
4198. 

р. блоків»—4198. 
р. викличне—4198. 
р. вимнчве—4198. 

р. високонааружце — 

4198. 

р. відбійне—4198. 
р. віддалене—4198. 
р. гаслі вяе—4198. 
р. дистадійне—4198 
р. днференціядьпе— 

р. електродинамічне— 
4198. 

р. електромагнетне— 
4198. 

р. електростатичне— 
4198. 

р. електротеплове— 
4198. 

р. запобіжне—4198. 
р. звичайне—4198. 
р. зворотнЄт-4198. 
р. зворотного струму, 
зворотної потужно¬ 
сте—4198. 

р. індикаторне—4198. 
р. індуктивне—1198. 
р. катодне—4198. 
р. нерівне—4198. 


Рекламне освітлення— 
4196. 

Рекуперація —4197. 
Ренудеровання.-руваиня 

Реле—4198.’ 


р. контрольне- 4198. 
р. кругле—4198. 
р. миттьове—4198. 
р. Морзівське—4198. 
р. переобтяжив —4198. 
р. поляризоване — 
4188. 

р. проміжне—4198. 
р. пружинне—4198. 
р. прямовисне—4198. 
р. ронмячве—4198. 
р. Сімансівське—4198. 
р. скероване—4198. 
р. сторчове—4198. 
р. стрижневе—1198. 
р.-стукач—4198. 
р. телефонне—4198. 
р. трансляцій» - 

р. узбочене—€198. 
р. часу—4198. 
р. Ювівсьне—4198. 
Релщгіт—4282. 

Рельєфний—4198. 
Рельєфність—4188. 
Рельяфвопнсямй—4188. 
Рембраадтівсми освіт¬ 
леная—4203. 
Ремонт—4264. 


Ремонтуванаа.-і 

—4205. 


Саман «мктротакічва*. 
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Ремонтувати — Робота віддана 


Ремонтувати— 4207. 

Рентгенівський—4200. 
р. проміння—4213. 

Рентгенізація—4210. 

Рентгенізований—4211. 

Рентгенізувати—4212. 

Рентгенограма—4214. 

РентГенодіяграфія— 

4216. 

Рентґенодіяскопія—4217. 

Рентгенологія—4218. 

Рентгенометрія—4219. 

РентГаносвітломір— 

4223. 

Рентґеносвіт ломі рання — 

4224. 

Рентгеноскопія—4220. 

Рентгеностереоскопія— 

4221. 

Рентгенофсгго графів— 

4222. 

Рентгенофотометер— 
14223. 

Рзнтґенофотометрія— 
і 4224. 

Реостат—4225. 

р. автоматичний—4225. 
р. важільний—4225. 
р. витворцевий—4225. 
р. відворітний—4525. 
р. відмиканий—4225. 
р. водяний—4225. 
р. вторинний—4225;. 
р. вугляний—4225. 
р. графітний—4225. 
р. графітно-живосріб- 
ний—4225. 
р. двосхідчастнй— 

4225. 

р. декадний—4225. 
р. десятковий—4225. 
р. додатковий—4225. 
р. дротяний—4225. 
р. запобіжний—4225. 
р. звичайний—4225. 
р. здвоєний—4225. 
р. індукційний—4225. 
р. лямповий—4225. 
р. машиновий—4225. 
р. нажарний—4225. 
р. обтяжний—4225. 
р. одноважільиий— 
4225. 

р. олійний—4225. 
р. первинний—4225. 
р. подвоєний—4225. 
р. притичновий—4225. 
р. пусковий—4225. 
р. реверсивний—4225; 
р. регулівний—4225. 
р. регуляційний— 

р. розгалужений— 


р, самочинний—4225. 
р. стьожковий—4225. 
р. тасьмовий—4225. 
р. точніший—4225. 


р. точний—4225. 
р. узбічннковий— 

4225. 

р. циліндричний- 

4225. 

Реостатний—4226. 
Реотан—4227 
Реотановий—4228. 
Реотроп—4230. 
Реотропннй—4231. 
Реофор—4232. 
Реофорвий—4233. . 
Реохорд—4284. 

Репавня—4112. 

Репати ся ,-пнутн—4113. 
Репетитор—-4235. 

Репіліт—4236. 

Реплнвнй—4113-а. 
Репродуктор—4237. 
Репульсійний—4238. 
Ретортний—4239. 

Ретяг—5502. 

Ретяз—5502. 

Рефлексовнй—4241. 
Рефлектор—4242. 
р. бляшаний—4242. 
р.-відрядник—4242. 
р. вітринний—4242. 
р. внутрішній—4242. 
р. глибококонічний — 
4242- 

р. люстровий—4242. 
р. мельхіоровий—4242. 
р. надвірний—4242. 
р. переставний—4242. 
р. пінкулястнй—4242. 
р. плоско конічний— 
4242. 

р. склнпьованнй— 
4242. 

р. стельовий—4242. 
р. сценічний—4242. 
Рефрактор—4243. 
Речовина—305. 

р. вогнестійка—305. 
р. ізоляційна—305. 
р. і. волокнувата—305. 
р. і. воскувата—305. 
р. і. густа—305. 
р. і-вапіврідка — 

305. 

р. і. напівтечна—305. 
р. і. иеаапальиа—305. 
р. і. нетопка—305. 
р. і. пластична—305. 
р. і. теплотривка—305. 
р. і. твчивна—305. 
р. і. топка—305. 
р, і. тягуча—305. 
р. склейва—305. 
Рцгіліт—4247. 

Риска—5543. 
р. віддільна—5543. 
р. дрібна—5543. 
Рискуватий—5650- 
Рискуватість—5650. 
Рисувати—5545. 

Рисунок—5544. 

Рихва—222, 1114. 


Рихтувальний—4251. 
Риштовання—4810. 
Риштупкування.-нко- 
вания—1205, 1207. 
Риштункуватн—1208. 
Риштунок—97. 
р. нерухомий—97. 
р. освітлювальний—97. 
Рів—5075 , 4254. 

Рівень—5280. 

Рівнаннл—5267. 

р. основне—5267. 
Рівний—4255. 

Рівність—4255. 
Рівнобіжний—2882. 
Рівновага—3864. 
р. дисоціяційна— 

3861. 

р. електрична—3864. 
р. світломірна—3864. 
р. фотометрична— 

3861. 

Рівноваговнй—121. 
Рівновартннй—5687. 
Рівповартнив—5686. 

^ р. електричний—5686. 
р. едектрохемічннй— 
5686. 

р. світловий—5686. 
Рівновідлеглий—3867а. 
Рівнозначний—3866. 
Рівнозначність—3866. 
Рівномірний—3867. 
Рівномірність—3867. 
Рівномірно намагнето- 
ваннй—3867. 
Рівномоташковий—3869. 
Рівиопотенціяльний— 
5688, 3868. 

Рівнонотенці яльність- 

5688, 3868. 

Рівнопотужність—3870. 
Рівчачок—696, 1466. 
Рід—4260. 

Рідина ізоляційна—4711. 
Рідкоґратчасгий—1780. 
Ріжку ватий—4259. 
Ріжяатий—4258, 4261. 
Ріжок—4262, 62. 
Різкий—3726. 

Різкість—3726. 
Різницевий—4005. 
Річниця—4006. 

р. електрична—4006. 
Різнойменний—4003, 
4002. 

Рі знокольоровий—4009. 
Ріавотоиовай—4008. 
Ріноль—4248. 

р. Гертцівський — 

' 4248. 

Річковий—4244. 
річний—698. 

Робити—3860, 539. 
р, иизково—3860. 
р. рівнобіжно—3860. 
Робітний—3861. 
Робота—3859. 
р. віддана—3859. 
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р. двократна—3859. 
р. забрана—3859. 
р. загальна—3859. ' 
р. корисна—3859. 
р. магнетна—3859. 
р. механічна—3859. 
р. нестійка—3859. 
р. повна—3859. 
р. попторнокоротко- 
часна—3859. 
р. рівнобіжна—3859. 
р. синхронна—3859. 
р. справна—3859с 
р. сумісна—3850. 


р. формівна—3859. 
р. ялова—3859. 
Роботоспроможний — 
3862. 

Роботоспроможиість — 
3862. 

Робочий—3863. 

Роб урина—4252. 
Робуриновий—4253. 
Рогатий—4261, 4258. 
Рогач—330, 4257. 

Роги—4256. 
р. аатрнмні—4256. 
р. захисні—4256. 
Рожевий—4264. 

Рожевофі ял новий—1264. 
Розбивати ,-бнти—3935. 
Розбирання—3938. 

Розбіг—4124. 

Ровбі гання—4124. 
Розбігатися,-ітися—4122. 
Ровбіжний—4123. 
Розбірний—3939. 
Розблокований—2732. 
Розблокувавші—2731. 
Розблокувати—2733. 
Розбризкування,-канни— 

Розбризкувати,-кати — 

Розбризний—3942. 
Розвантажений—3966. 
Розвантажу щшия.-женви 
—3967. 

р. магнетне—3967. 
Розвантажу вати ,-жити— 
3965. 

Розведений—3947. 
Розведення—3946. 
Розвертання—4Г 0. 
Розвивання—39има, 

3995, 3985. 

Розвивати,-винутн—3986. 
Розвилка—330. 
Розвилкуватнй—331. 
Розвинений—3994. 
Розвідач—3948. 

Розвідний—3972. 
Розвідник—3948. 
Розвідчик—3948. 
Розводжування—3946. 
Розводити,-вести—3957. 
Розводненнй—3932. 


- Розводи ювапня.-нення— 
3931. 

Роаводнювети,-вити— 
3933. 

Розгалужений—3955. 
Розгалужування,-жения 
—3954. 

Розгалузок—3954. 
Роагальмівний—2837. 
Роагальмовування,-му- 
ваиня—2835. 
Розгальмовувати,-мува- 
тн—2836. 

Роагілок—3954. 

Розгін—3934. 
Розгойданий—4066. 
Розгойдування ,-данші— 

4067. 

Роагойдувати ,-дати— 

4068. 

Роагорнеїшй—3949. 
Розгортання ,-рненвя— 
3952. 

Розгортати,-рну ти—3953. 
Розгортав—3950. 
Розгортковнй — 3951, 
5683. 

Розділений—3974. 
Роаділяння.-діл—3973. 
Розділяти ,-лити—3979. 
Роздільний—3975. 
Роздрібність—988. 
Роздушування ,-шення— 

3968. 

Роздушувати ,-шнтя— 

3969. 

Розета—4263. 

р. запобіжна—4263. 
р. злучна—4263. 
р. порцелянова—4263. 
р. притичкова—4263. 
р. стельова—4263. 
Розжарений—4058 , 2217. 
Розжарювання -рення— 
1457 , 2218, 2216, 

4059. 

р. гальванічне—1457. 
р. залишкове—2218. 
Розжарювати ,-рити ,-ся — 
2219, 4060. 

р. до червоного—2219. 
Рованачатн ,-чити—3698. 
Розібраний—4010. 
Розібрання—3938. 

Розі минений—4015. 
Розімкнення—3996. 
Розірве—2515, 4028. 

р. однобічна—2515. 
Розкиданий—4060. 
Розкиданість—4069. 
Гоакойленвя—4064. 
Ровкойлнтн—4065. 
Розкойлювавня—4064. 
Ровкойлюватн—1065. 
Розкладання,-влад— 

3980. 

Розколений—4140. 
Розколина—5113. 
Розколювавість—4141. 


Розволювання.-ленвя— 
4139, 4061. 

Розколювати,-лоти,-ся— 
4062, 4142. 

Розкручування ,-ченяя— 
3958. 

Розладяовувага.-шии 

—4040. 

Розладяовуваяня.-яаяия 

—3077. 

Ровліт—4004. 

Розлітна швидкість— 
5255. 

Розломлювання,-лення— 
3491. 

Розлука—4013. 

Розлучаеня.-ченвя— 
4013, 3996. 
р. передчасне—4013- 

Роалучати ,-чити ,-ся— 
4011. 

Розлучений—4014. 

Розлучний—4012. 

Розлучник—5086. 

Розлузуваний—4010-а. 

Розмагнетованнй—3981.- 

Розмагнетовування,-ту¬ 
пання—3982. 

Розмагнетовувати ,-туватм 
—3983. 

Розмагнетувальиий— 

3984. 

Розмах—72, 3987. 

Розмежований—3964. 

Розмежовування,- жуван¬ 
ня—3963. 

р. в просторі—3963. 
р. в часі—3963. 

Розмежовувати ,-жувага 
—3962: 

Розмикання—3996, 4045. 
р. електролітичне— 
4045. 

р. миттьове—3996. 
р. переривие—3996. 

Розмивати,-зімкнути ,-ся 
—3997, 4048. 

Розмикач—4046. 
р- хятаий—4046. 
р. щогловий—4046. 

Розмив—4440. 

Розм ячний—3998. 

Розмітвий—3937. 

Розмічаиня.-чония— 

3936, 3988. 

Розмічати,-мітити—3936, 
3900. 

Розмічений—3989. 

Розміщати,-містата-41981. 

Розміщений—3993, 4077. 

Розміщеність—4077. 

Розміщування,-твнва— 

3992. ' 

р. сосонкою—4076. 
р. шахівнцею—5388. 

Р- шестикутне—40Т6. 

Розмова телефоном— 

3960. 

р. термінова—3880. 
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Роноишютаа — Ротаційна 


Роажоаляючи*—697. 
РоемовняД—2947» 3991. 
Роамоввя—1636. 
Розмотаний — 3994 
4063. 

Розмотуваная ,-тання— 
„ 3986 . 3996, 4064. 

Розмотувати ,-татм ,-ся— 
4065. 3986. 
Розм’яклий —4001. 

Розм ’якнута—4637. 

Роам 'я кпити ,-ш итн— 
3999. 

Розм’якшуваная ,-шеяяя 
—4000. 

РозяіманиВ—4049. 
Розяогувата щогла—і. 
Розносець—4007. 
Розвалювання—2216.. 
Розпалювати—2219. 
Роашшка—4078. 

р. молібденова—4078. 
Розпікання—2216. 
Розпікати—2219. 
Ровпірати,-перти—4071. 
Розподіл—4079. 
р. безпосередній— 
4079. 

р. внбірчнй—4079. 
р- Дійсний—4079. 
р. поверхневий — 
4079. 

р. посередній—4079. 
р. просторовий—4079. 
Ровподілений—4080. 
Ровподіленість—4080. 
Розподілюваннй — 

4082-а. 

Розподіляти ,-лити ,-ся- 

4083. 

Розподільник—408І. 
Розподільна—4082. 
Розподільчий—4082. 
Розпорошений—4088. 
Розпорошлявий—4091. 
Розпоропшик—4089. 
Розпорошуаання.-щен- 
ня—4087, 4095. 
Розпорошувати ,-шнтн— 

Роапорскуваиня.-сиення 


Розполіскувати ,-снутн — 

Розпорскуаач—4089. 
Розпоре нен нй—4088. 
Розпросторений—4<І85. 
Роапроетореність — 


Розп^идагорюваний— 

Роепросторювання.-рен- 
ня—4084. 
р. хвильове—4084. 

Розпросторюватн .-.рити, 

Роапруд— 4035. 
Роапрудннк—4037. 


Розпрямляння—544. 
Розпускання—4095. 
Розраховування ,-хуван- 
ня—4131. ** 

Розраховуааїн ,-хуватн 
—4182. 

Розрахунковий—4130. 
Розрахунок—4129. 

Р- перевірний—412», 
Р- повторний—4129 
р. попередній—4129." 
_ Р> яр нб лнв ншй—4129.’ 
Розрив—3996, 4028. 
Розривання—2515. 
Розривати,-зірвати ,-ся— 
4029. 

Розривний—4030, 4031. 
Розріджений—4018 
Розрідження—4017. 
Розраджувати ,-днти— 

Розріз—4019. 
р. подовжннй—4019. 
р. поперечний—4019 
р. чинний—4019. 
Розрізаний—310. 
Розрізування ,-закня— 
312. 

Розрізувати ,-аатн—З ІЗ. 
Розроблення—3956. 

р. поверхневе—3956. 
Розрядження—4035. 
Розрядич—4037. 
Розрядник—4037. 
Розрядник—4037. 
Розсипання—4095. 

Розсндцеиня—4035. 

Ровсівннй—939, 4094. 
Розсіювати,-сіяти ,-ся— 
4093. 

Розсікшая—4092., 940. 
Розсіювання.-сіяння — 
4005 , 938. 
р. вторинне—4095. 
р. магнетне—4095. 
р. первинне—4095. 
Розсіяний—4096. 
Розсування,-су ненця—, 
3970. 

Розсувати,-сунути—3971. 
Розсувний—3972. 
Розтоплений—4072. 
Розтоплювання ,-ления— 
4073. 

Розтоплювати,-пити,-ся 
—4074. 

Роатолний—4075. 
Розтріпаний—4108. 
Розтріпування .-данин— 

4109. 

Розтріпувати ,-патв,-ся — 

4110. 

Розтяг—4118. 

Розтягальняй—4117.. 
Розтягання,-гнання— 

4115. 

Розтягати,-гтв—4119. 
Розтягненість—4119. 


Розтявший — 4129, 

Розтяжність— 41 20. 
Роаходжвивя—4124. 
Ровт адитвел,-Зійтися— 

Розчеплений—825 , 4126 
Ровчин—4101. 
р. б і дний на метал— 

4101. 

р. иасочувальннй— 
4711. 

Розчинений—4103. 

Ровчинний 4104, 

Розчинник—1106. 
Розчинність—4104. 
Розчинювання ,-нення— 

4102. 

Розчнвяти.-ннти—4106. 
Розчіп—309. 

Розчіпатн ,-чепнти — 

313. 

Роечі плювання ,-чеолення 

—824. 1905. 

Р- магнетне—4125. 

р. магнетон—1905. 
р. потруєне—824. 
р- хутке—1125. 
Розчіплювати ,-чепитн. -ся 
-4127. 

Роащіплювач—923. 
Розчіпний—4128.827, 311. 
Розшарований—4090. 
Роешаровування.-совання 
—4097. 

Розшаровувати ,-руиааги, 
-ся—4098. 

Розшир—іізз, 

р. Лапастий— 4133 . 

Р- кулястий—4133. 
Розширвий—4135. 
Розширювати ,-рити— 
4134. 

Розширення,-рення— 
4133. 

р. електричне—4133. 
Розшифрований— 868 , 
4136. - 

Розшифровуваная ,-ру- 
заяия—867, 4137. 
Розшифровувати,-ру¬ 
шати—869, 4138. 
Розшрубиик—2741. 

Розщіп—4139. 
Роащщлюваиий—4141. 
Розщіп люваність—4141. 
Роеар плювати,-щепити — 
4142. 

Рольна—4265. 
р. грибкова—1265 
р. ебонітова—4265. 
р. ізоляційна—4265. 

Р- наріжна—4265. 
р. порцелянова—4265. 
Рольновий—4266. 

Ростучий—401, 2270. 
Ротаційний—4268. 


Ротор — Самореес:, аннй 



Ротор—4269. Р- обертовий—781. 

р. вевірковви колесом р. обмежений—781. 

—4269. р. періодичний—781. 

р. короткоаамквений— р. поступний—781. 

4269. р. пришвидшуваний— 

р. маховик—4269. 781. 

Руба обвинений—2476. р. хвилюватий—781. 

Рубіж—3469. Рухати ,-ся—780. 

РУДД—4275. Рухливий—1829. 

р. магнетне—4275. Рухливість—1829. 

Рудовіддільвик електро- Руховий—783. 

магнетний—4277. Рухомий—3214. 

Руйнаційиий—4027. Рухомість—3214. 

Руйнувальний—4027. Ручка—4279 , 4284. 

Руйнування.-новаиня— р дв р ев . яна _4 2 84. 

40*5. р, ебонітова—4279. 

р. накрутна—4284. 
р. хрещата—4284. 
Ручний—4285. 
Рушания,-шеиня—5116. 
Ру шати ,-шити—5117,318. 
Рушій—778. 

р. асинхронний—778. 
р. відкритий—778. 
р. вітряний—778. 
р. груповий—778. 
р. закритий—778. 
р. аводовий—778. 
р. індукційний—778. 
р. інд. синхронізова¬ 
ний—778. 

р. комутаторний—778. 
р. миогофазовий—778. 


Руйнувати—4024. 

Рука гаслівиа—1788. 
Рукав—2149. 

Рукавиця—3090. 
р-ці гумові—3090. 
р. жнльникова—3090. 
р. запобіжна—3090. 
р. каблевш—3090. 
Руккорфівськяй—4282. 
Рура—5126. 

Рух—781, 5467. 

р. аперіодичний—781. 
р. вихровий—781. 
р. електрокапілярний 
—781. 

р. загаюваний—781. 
р. коливний—781. 
р. кутовий—781. 


р. напівзакре о —778. 

р. некомпенсовиїїий— 

778. 

р. низкавий—778. 
р. однофазовкй—778- 
р. перевізний—778. 
р. иересувиий—778. 
р. пусковий—778. 
р. реакційний—778. 
р. реверсивний—778. 
р. репульсійний—778. 
р. синхронний—778. 
р. стаціонарний—778. 
р. стерновий—778. 
р. Сторчовий—778. 
р. судновий—778. 
р. тепловий—778. 
р. тихорушннй—778. 
р. трамвайний—77Й. 
р. трифазовий—778. 
р. тягловий—778. 
р. узбічниковнй—778. 
р. швидкорушннй— 
778. 

Рушійний—779, 783. 
Рушниця електрична— 
4278. 

Рушгуветий—1614. 
Ряд—4289. 4485. 

р. теплоелектричний- 

4289. 

р. термоелектричний- 


Сажовими кання.-мкнення 

—19. 

Сажовимикач—19. 
Самоввміриик—19. 
Сажовисиага—4327, 3433. 

4331. 

Самовиснажанвя ,-ження 
—4328. 

Самовиснажений — 

4332. 

Самовнснажний—4330. 
Самовяснажуватися, 
-житися—4829. 
Самовихолоджуваяня, 
-ження—4322. 

Сановідг овхування, 
-хнєчня—4620. 
с. взаємне—4320. 
Самовияве нляня—19. 
Самогенерівний—4300. 
Самогеяерування,- рован- 
ня—4299. 

Санодій—17. 
Самозакрняний—4303. 
Самозапалювання ,-ления 
—19. 

. Самозапильник—19. 
Самоеапнсування ,-санвя 
—4386. 

СамоЗЬпірвнй—4306. 


с 

Самозасвічування,-чен- 

ня—19- 

Самозбуджений—4298. 

Самозбуджування.-ження 

—4297. 

Самозбудний—4296.'" 

Самозбуджуватися .-дати¬ 
ся—4295. 

Самоіндукцій ний—4313. 

Самоіндукція—4314. 
с. повна—4314. 

Самокол ивання—4315. 

Самоколивннй—4316. 

Самокомпаувдований.— 
4318. ' 

Самокомпаундувальний 

—4319. 

Самокомпаундування, 
-довання—4317. 

Самонамотування.-тання 

—19. 

Салонам отувач—2136, 
2248. 

Сам о нас вага—4306. 

Самонаснажанвя.-жевня 

—4309. 

Самонаснажатнся .-жити¬ 
ся—4307. 

Самонаснажений—4810. 


Самовасиажиий—4308. 

Самоостудаттй—4323. 

Самоосгуджування,-ясен- 
ня—4322. 

Самоосгудпий—4321. 

Саноохолоджеиий—4323. 

Самоохолоджу ванни, 
-ження—4322. 

Самоохолодаяй—4321. 

Самоперемикач—2989. 

Самоперернвання—19. 

Самопереривник—19. 

Самописний—4304, 4324- 
4170, Зи4.1193,4337- 

Самоп£овідаісп> — 16, 

Самопровітрюваннй— 
4293, 4294. 

Самопромінювальнвй— 
4311. 

Самопромішоваами» 
-иьив&нші—4812. 

Само^пулівиий — 

Саморегу.тюмивя.-ляпін 
—19, 4338, 23. 

Само^ульоваиия— 

СаморееетрівииВ—« 337 . 
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Свмореаструвация — Семафор многорукнй 


Сшюрмструааяия ,-ро- 
шн—4336. 
Самороячеплеиий—4334. 
Саморовчіпл «звання, 
-чеплення— 4333. 
Самороечінаий —4335. 
Саморуйиаїційиий— 


Саморуйнування ,-вопан- 
ня—4326. 

Саморух—17. 
Саморушна!—4301. 
Самородний—20. 
Самоснвхронізаційний— 
4342. 

Самосинхронізація— 
4341, 4340. 

Саносинх ревізування, 
-зовання—4341,4340. 
Самохід—4344. 
Самохідний—4345. 
Самочинний—4302. 
Саперний жила ник— 
4348. 

Свердлити—4367. 
Свердління,'-лення— 
4366. 

Свердло—4368. 

Свист—4420. 

Свистання—4420. 
Свистати ,-снути—4421. 
Свіжий—4365. 
Свіибуриівський транс¬ 
форматор—4412. 
Світильних—1473. 
Світити, -ся 705. 4385. 
СВІТЛО—2689, 2544, 4384. 
с. безпосереднє—4384. 
с. біле—4384. 
е. відбите—4384. 
с. втрачене—4384. 
с. гаслівне—2544. 
с. горішнє—4384. 
с. електричне—4384. 
с. жарове—4384. 
с. забарвлене—4384. 
с. засвічувати ,-світнтн 
—4384. 

с. кольорове—4384. 
с. контрольне—2544. 
с. напіавідбите — 

4384. 

е. нанівровсіяне—4834 
с. нашароване—4384. 
е. обіжне—2544. 
с. нормальне—4384. 
с. при замиканні - 
4384. 

с. розсіяне—4984. 
с. тьмяне—4384. 
с. шарувате—4384. 
Світлояання—4390. 
Світлоабнрач—3180. 
Світловидатність—4386. 
Світловий—4386. 
Світлогасліведь—4399. 
Світлогасліаннй—4397, 
Світлогасліаннцтао— 

4397, 4396. 


Світлогаслування — 

4396. 

Світлотора—1886-а. 

Світлодрук—4391. 

Світлодруківний—4392. 

Світлодрукування ,-ко- 
вання—1391. 

Саітлоелектрвка—5445. 

Світлоелектричний— 
4401,5444. 

Світломір—5428. 
с. актинічний—5428. 
с. Буяаенівський— 
5428. 

с. вуличний—5428. 
с. електричний — 

5428. 

с. змішувальний— 
5428. 

Є. інтегрувальний— 
5428. 

с. і. кулястий—5428. 
с. калориметричний — 
5428. 

с. контрастовий — 
5428. 

с. кулястий—5428. 
с. магнетний—5428. 
с. мнгкнй—5428. 
с. рівної яскравости— 
5428. 

с. розсізянй—5428. 
е. селеновий—5428. 
с. тіньовий—5428. 
с. хемічний—5428. 

Світломірити—5430. 

Світлом! рчий—5431. 

Світломіряиня—5429, 
5432. 

Світлоненрожнклнвнй— 

4389. 

Світлонепроннилнвість — 
433». 

Світлонідск-іьна лямпа— 
5439. 

Світлопрозордй—4389. 

Світлоп^озорість— 

СвітлопромінхшачьннВ — 
4387. 

Світлопроміиюваиия, 
-ньовання—4388. 

Світлорятнна—5426. 

Світлорозсівний—4395. 

Світлорозсіювання, 
-сіяная—4394. 

Світлоталеграф—5433. 

Саітлотелеграфннй— 

5435. 

Світлотелеграфія—5434. 

Світл отелефон—5436. 

Світлотелефонія—5437. 

Саітлотелефонннй — 

5438. 

Світлотехніка—1386. 

Світлохемічннй—5442. 

Світлохемія—5443. 

Саітлодіднло—4398. 

Світлочутливий—4400. 


Світлочутливість—1400. 

Світлуванвя.-лования— 
1321. 

с. внбірче—1321. 
с. запозичене—1321. 
с. індивідуальне— 
1321. 

- однобічне—1321. 

Світляний—2687. 

Світний—4402. 

Свічення—704, 4404. 
с. бузкове—4404. 
с. залишкове—1404. 
с. найбільше—4404. 
с. рівне—704. , 

с. рожево-фіялвове— 
4404. 

Свічка—4403. 
с. Гефиерівська—4403. 
с. десяткова—1403. 
с. жирандолі,на —4403. 
с. номінальна—4403. 
с. нормальна—4403. 
с. парафінова—4403. 
с. штучна—4403. 
с. Яблочкова—4403. 
с.-година—4403. 
с.-мегер—1403. 
с.-м. квадратовий—- 
4403. 

Свічковий -4406. 

Свічкуватий—4405. 

Свічних—3268. 

Свічниковий—3269. 

Святне освітлення— 

3459. 

Сегмент—1454. 

С. затискний — 4454. 
с. кільцевий—4454. 
с. комутаторний—4454. 
с. к. античний—1454. 
с. лосняковий—1454. 

Сезон громовичний— 
4457. 

Сейсмограф електричний 

Секометер—1459. 

Секторний—1461. 

Секундомір—4462. 

Секційний—4466. 

Секціонований—4464. 

Севціонування,-новая ня 
—4463. 

Секціонувати—1465. 

Секцій—4467. 

Селективний—4468. 

Селективність—4469. 

Селен—4470. 
с. металевий—1470. 
с. склуватий—4470. 

Селеновий—4471. 

Семафор—4473. 
с. блоківний—4473. 
с. вихідний—4473. 
с. вхідний—4473. 
с. двопокааннй—4473. 
с. маленький—4473. 
с. маршрутний—4473. 
с. многорукий—4473. 
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с. однорукий—4473. 
с. прохідний—4473. 
с. трипок&зннй—4473. 
с. указівний—4473. 
Семафорний—4474. 
Сервомотор—447о. 
Середина—4767. 

Середній 4768. 

Середовище— 47 ОО. 
с. газове—4760. 
с. діямагнетне—4700. 
с. залізомагнетне— 

4766. 

с. Ізотропне—♦766. 
с. парамагнітне —4700. 
с. провідне—4766. 
с. феромагнітне—4706. 
Сер панко ваний—487. 
Сврпанкування ,-ковання 
—486. 

Серпанкувати—488. 
Серце—4477. 

Сигналів—4498. 

Сила—4506. 

с. вбирна—4506. 
с. вислідив—4606. 
с. відосередвовв^-4500. 

с. відхильна—4506. 
с. відштовхне—4500. 
с. гальмівно—4506. 

с. електродинамічна— 

4506. 

влектронагнетна— 

4506. 

С. електростатична— 

4506. 

С. електрохемічна— 

4506. 

«. затрннна—4506. 
с. збурна—1506. 

<». змушувальна— 4500. 
с. з. стороння—4506. 
с. могнетувальна— 1 
4506. . БЛЛ 

с. максимальна— 450о. 

с. надана—15МС 
с. нахильна—4роо. 

с. нижня—4506. 

* с. нормальна—4роо. 

ІЇДГ—&. 

с. потрі .13—4506^ 

с. примусова—«>06. 

с. притяжна 45(го. 
с. протнчннна—4500. 
с. прямовисна—4506. 
с. реактивна—4506. 

с. ровтягальна—4500. 

с. рушійна—-4506. 
с. світлоелектркчна— 
4506. 

с* синхронізаційна 

4506. 

с. сферична—4506. 
с. термічна—4506. 
с. тяглова—4500. 
о. чинна—4506. 


СилітовНЙ—4507. 

Силкування—5285. 

Силовий—4508. 

Силовня—5302. 

с. надпотужна—5302. 
Силомір—4509. 

Сильний—4510. 

Симболічний вираз— 

4511. 

Симетричний—4513. 
Симетричність—4513. 
Симетрія—4514. 

Симплексний—4516-а. 
Синтонізатор—4516. 
Синтаиізаці я—4518. 
Сиитонізований—4519. 
Сиитонізувальний—4521. 
Синтонізування,-зовання 

—4518. 

" Сиятонізувати—4520., 
СинтонічииЙ—4523. 
Сннтонія—4524. 
Синус-бусоля—4525. 
с. -електрометер— 

4525. 

Синусоїда—4526. 
с. зсунена—4526. 
с. покручена—4526. 
С инх ронізатор—4528. 
с. акустичний—4528. 
с. слуховий—4528. 
Синхронізаційний —4 ік»о. 
Синхронізація—4529. 
Синхронізм—4534. 
Синхронізований—4531 - 
Синхронізування .-зован¬ 
ня—4530. 

Синхронізувати—4532. 
Синхронічний—4535• 
Синхронний 4536. 

Синхронність- 4530 ■ 

Синхроноскоп—4537. 
Сирий—4898. 
Система--і538. 

с. астатична-—4538. 
с. блоківна—4538. 
с. відбійна—4538. 
с. двополюсова—4538. 
с. двопроводова —4538. 
с. двотарифна—4538. 
с. двофазова—4538. 
с. двошнурова—4538. 
с, диспетчерська— 

с. дуплексна—4538. 
с. жезлова—4538. 
с. зрівноважена—4538. 
с. кільцева—4538. 
с. магнетик—4538. 
с. мішана—4538. 

с. мвогожнльликова— 

4538. 

с. миогопроводова— 
4538. 

с. многоАазова—4538. 
с. многофідерна —4538. 

с. миогоциклічиа— 

с. настроєна—4538. 


с. невземленаг—4538. 

с. незрівномя»**— 
4538. _ .гао 

с. несупряжеяиг-^тов- 
с. однофвзова—46»- 
с. одноцшиїічнвг—453»* 

с. одношиуров*—чк»* 
с. п’ятипроводоиа— 
4538. 

с. рухома-—4538. 

с. самоерівноважна— 

4538. 

с. секцій на— 

с. симетрична—іазв. 
с. синтояізомаиа— 

4588. „„ 

с. Слябі-АрКО—4538. 
с. стрічна—4538. _ 

с. супряжена—4538. 

с. таблична—453». 
с. трансформаторна 


с. трипроводова— 453|. 
с. чстарифазона—4838. 
с. шостифавова— 4538. 
с. ш. на многокутник 
—4538. 

с. ш. на зірку—4538. 


СнфоиииІ—&4й. 

Сифоиуватнй—4541- 

СнфонуватоаігвеннВ— 

4541. 

Сичання—5607. 

Сичати—5608. 

Сідання—2680. 

Сіяло—4455. 

С. підпорно—4455. 
Сідлуватий—4458. 

Сіль—4688. 

с. провідна—4688. 

Сі льсько-господарська 

елевтровня—4472. 
Сіменсівський—4612. 

СІ нуооідальинй—4527. 
Сінхронівовання—4530. 
Сіпання—3228. 

Сіпати ,-пвутя—3229. 
Сірчана кислота 4486. 
Сірчанованнй—486 3. 
Сірчанування,-вощанка — 

Сірчануватн—4864. 
Сітка—4487. 4488. 
с. вузлувата—4488. 
с. охоронна—1487. 
Сказ—4052. 

Свааастнй- -4053. 

Скала—5619. 

с. люстрова—5619. 
Скерований—2262/ 
Скидання, сквнвння— 
4357. 

Скидати, скинута—4358. 
Скік—4549. 

Скісно арі вати—4575. 
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Склад—(711, 
с. хроматичний—4711. 
Складальний—(358. 
Складальня—(358. 
Складання—(802, 4558, 
4713. 

Складання—4355. 
Складення—4594. 
Складний—4595, 1853. 
Складність—(595. 
Складова—1857, 4712, 
4590. 

с. ватна—1712, 4590. 
с. внперядна—(712. 
с. електро від'ємна— 

1057. 

с. електрододатна— 
1857. 

с. неватиа—(712. 
с. позена—4590. 
с. прямовисна—4590. 
с. радіальна—4590. 
Склицевнй—5818. 
Склицпвання ,-цьовання 
—5818. 

с. електричне—2183. 
Склицювати—5818. 
(клиця—5818. 
СклиоьованнЯ—5818, 
5817. 

Скло—4808. 
с. «алябастеп—(808. 
с. гнічене—4808. 
с. «голофан»—(806. 
с. гранчасте—4808. 
с. запобіжне—4808. 
с. кольорове—4808. 
с. люстрове—4808. 
с. лямпоае—4806. 
с. марморувате—4808. 
с. матоване—4808. 
с. матове—4808. 
с. молочне—4808. 
с. опаловане—4808. 
с. прозоре—4808. 
Склуватий—4808, 4807. 
Скляний—4809. 

Склянка—4783. 
с. елементова—4783. 
с. колінкувата—4783. 
Скойлити—4411, 4814. 
Сконцентрований— 

4567. 

Сконцентрування — 

Скоицевт^швуватн ,-рува- 

Скороченвй—4885. 
Скорочування,-чення— 

с. анодне—4884. 
Скорочувати ,-ротити— 
4882. 

Скочений—4548. 
Скочування,-чення— 

4547. 

Скочувати, скотити— 
Скошення—4828. 


Скребачка—4577. 

с. бате рійна—(577. 
Скребій—(578. 

Скриня ,-нька — 1714, 
5859, 1898. 
с. акумуляторна— 
5859. 

с. апаратна—5859. 
с. батерійна—5859. 
с. блискавнчннкова— 
5859. 

с. відгалузив—5859. 
с. дерев’яна—5859. 
с. десяткова—1896. 
с. жильникова—5859. 
с. запобіжна—5859. 
с. алучна—5859. 
с. ізоляційна—5859. 
с. каблева—5859. 
с. комутаційна—5859. 
с. контрольна—5859. 
о. магнетна—1896. 
с. моторова—5859. 
с. настінна—2719. 
с. опорова—1714. 
с. прнтичкова—1898. 
с. радіоскоцічна— 
5859. 

С. розподільча—5859. 
с. струментова—5859. 
с. упускна—5859. 
с. чавунна—5859. 
СкриньковнЯ—1897. 
Скринькуватий—5880. 
Скруглювання.-лення— 
4582. 

Скрут—339. 
Скрутеиець—1281. 

с. охолодний—1281. 
Скрутень—4583. 
Скручений—4584. 
Скручувал ьний—4587. 
Скручування,-чення— 
4585. 

Скручувати, скрутити,-ся 
—4588. 

Скубаний—5870. 
Скупляти—2232. 

Скупний—4572. 

Скупна—28. 

Скупчений—4570, 4710. 
Скупчування ,-чеввя— 38, 
' 4588, 4589. 

Скупчувати ,-чити—4588. 
Скупчуватися,-чнтися— 
4571. 

Слабкий—4589. 

Слабко натягнений — 
4589. 

Слабнення—1238. 
Слабнути—2695. 

Сліпий—892. 

Сліпучість—2899. 

Слоїк—128. 

Служба—1599- 
с. телеграфна—(599. 
с. телефонна—4599. 
Службовець—1598. 
Службовий—1800. 


Слуп—(828. 

Слухівник телефонний_ 

4801. 

о. т. двополюсовий— 
5127. 

0. т. однополюсовий- 

5127. 

Слуховий—51,4801. 

с. палиця—1055. 
Слябівськнй—4805. 
Снок—2283. 

с. живосрібний—2283. 
Смола—4828. 
с. газова—4828. 
с. деревна—4628. 
с. кавчукова—4828. 
с. кам’яновугляна— 
4828. 

Смолений—4829. 

* Смолити—4631, 2703, 
3299. 

Смоляний—4832, 4630. '1 
Смуга—3328, 1288, 3458, 
1834. 

с. байдужа—1288. 
с. бічна—3328. 
с. б. вища—3328. 
с. б. нижча—3328. 
с. комутаційна—1288. 
с. магнетна—1848. 
с. мовчання—1288. 
с. центральна—3458. 
с. силова—1848. 
Смугнастий—3327. 
Смужка—3328. 
с. дотичкова—3328. 
с. паперова—3328. 
с. реактивна—3328. 
Снага—5813. 

Снайдеза—1571. 

Снасть—3528, 4789. 

Сніп—4855. 

Снування—2172. 

Снувати—2173. 
Собівартість—4451. 
Совання—777. 

Сокель—5519. 

с. декоративний—5519 
Соленоїд—4888. 
с. магнетувальний— 
4888. 

Соленоідальний—4887. 
Сотенний—4717. 

Софіт—4721. 

Софітовий—4722. 

Соха—1828. 

Сохнути—4723. 

Спад—4728, 2882. 

с. стрімкий—2882. 
Спадання—2862, 4728. 
Спадати, спасти—2860, 

. 4727. 

Спадистий—3294. 
Спадистість—3294. 
Спадний—2861, 4728. 
Спалахальиий лук — 

467. 

Спалахний—467. 
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Спалахування ,-хнення— 
485. 

Спалахувати ,-хати ,-хиу- 
ти—488. 

Спалений—4879. 

Спалення—4878. 
Спалювати,-лити—4494. 
Спарований—4732. 
Спароваиість—4732. 
Спектр офотометер—4738. 
Спереджати—2829. 
Спеціальний—4737. 
Спечення—4734. 

Спиж—210. 

Спижовий—211. 
Сітчастий—1179. 

Спів—2919. 

Спі вві двошенвя—4894. 
Співучий—3454. 
Спізнюватися ,-иитися— 
2826. 

Співання—4734. 
Спікатися, спектися — 
4735. 

Спіраля—4738. 
с. індукційна—4738. 
с. нагрівна—4738. 
с. неізольована—4738. 
с. підігрівна—4738. 
Спіральний—4739. 
Спірально зігнений — 
4739. 

Сплетений—4748. 
Сплітання, летення — 
4745, 1243. 

Сплітати,-лести—4744. 
Сплітати ся,-лестися— 
1244. 

Сплощений—5258. 
Сплощування ,-щеиия— 
5257. 

Сплощувати, сплостити, 
-ся—5256. 
Сплющений—4748. 
СплющуваннЯі-щвння— 

4749. 

Сплющувати ,-щити— 

4750. 

Сповісивй—1308. 
Сповісник—1307. 
Сповіщати,-вістнтн—1308. 
Сповіщений—1309. 

Спожн ваннй—3439, 
Споживання—3438. 
с. власне—3438. 
с. мішане—3438. 
с. найменше—3438. 
б. одночасне—3438. 
с. питоме—3438. 
с. самим лічильником— 
3438. 

Спояшвати,-житн—3439а. 
Споживач—3437. 
с. великий—3487. 
с. дрібний.—3437. 
Спожявець—3558. 
Спокійний—4751. 
Сполення—4701. 
Сполука—4872. 


Сполучений—4873. 
Сполучевня-г4701, 4872, 
4890. 

с. межнніське—4890. 
с. місцеве—4690. 
с. міське трамвайне— 
4690. 

с. приміське—4690. 
с. пряме—4690. 

Споруда—5302. 

Спосіб—3557, 4752, 2023. 
с. балістичний—4752. 
с. д8воновий—4752. 
с. електротепловий— 
4752. 

с. індукційний—4752. 
с. компенсаційпвй— 
4752. 

с. магнетовнй—4752. 
с. наближений—4752. 
с. накладання—4752. 
с. нульовий—4752. 
с. перекрою—4752. 
с. Плантеівський— 

4752. 

Спостереження—2161. 

с. люстрове—2181. 
Спостері гати ,-регти— 

2160. 

Справа — 834, 2162, 
5314. 

с. світлогаслівна— 834. 
с. телеграфна—834. 
с. телефонна—834. 
Справдешній—7816. 
Справжній—816, 1439. 
Справялля—3528, 2162, 
1378. 

С. комплектне—2162. 
с. монтерське—1378. 
Справний—1427. 
Справність—2140, 1427. 
Справування — 5314. 
Спрацьований—1336. 
Спрацьованість—1335. 
Спрацьовування.-цюван- 
вя—1334.1332, 4762, 

4646 . 

Спрацьовуватися,-то¬ 
всти ся — 1333, 4763, 

4647 . 

Сприймавня.-йняття— 

437 . 

Сприймати,-йняти—438. 
Спринятливнй—436. 
Спринятливість—436. 
с. електродинамічне — 
436. 

с. магнетна—436. 
с. питома—436. 
Сприсання—4707. 
Сприсати ,-снутн—4708. 
Спробний—3853. 

Спроваджу ванн я,-ження 

—5187. 

Спроваджувати ,-днти— 
5189. 

Спроектований—4755. 


Спроектув а ння,-товаиня 

—4754, 

Спроектувати—4758. 

Спроможність перепуск¬ 
на—4753. 

Спрощений—5285. 

Спрощування ,-щения—- 
5284. 

Спрощувати, спрости—- 
5283. 

Спуск.-кания—2888, 4758- 

Спускати.-стити—2887. 

Спускний—2889, 4759. 

Спущений—2889. 

Срібло—4481. 

Срібломірчі терези—95- 

Срі бл ястий—4479. 

Сріблясто-димчастий— 
4479. 

Срібний—4482. 

Срібиити—4480, 4481. 

Ссочка—4709. 

Огабіліт—4781. 

Ставити відпір—3788- 
с. опір—2589. 

Ставляти—5300. 

Стала—3414. 

Сталий—3415, 4801. 

Сталість—3418. 

СТалополярииЙ—3415- 

Сталь—4786. 

Стальний—4787. 

Стан—4714. 

с. електричний—4714- 
с. електротонічний— 
4714. 

с. кінцевий—4714. 
с. магветннй—4714. 
с. небезпечпий—4714- 
с. несталий—4714. 
с. нечинний—1714. 
с. пасивний—1714. 
с. переходовий—4714. 
с. початковий—4714. 
с. притягнений—3324- 
с. світний—4714. 
с. спокою—4714. 
с. справний—4714. 
с. сталий—4714. 
с. усталений—4714. 

Стандартний—4788. 

Стані вкнй—5308. 

Станіолевий—4790. 

Станіоль—4791. 

Становище—3324. 

Станок—4789. 

Старанний—6151. 

Старанність—5151 -5 

, Старіння—4795. 

Старіти—4796. 

Старунок—5338. 

Стассаиівська електро¬ 
піч—4797. 
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Отційниб—#793. 
Стаціонарний—(801. 
Оівціовжреість—4801. 
4Вивціл—4794. 

с - акумуляторна— 

с. випробна—4794. 
с. відповідна—4794. 
с. відрядна—4794. 
с. вторинна—4794. 

«. вузлова—4794. 
с. генераторна—4794. 
с. головна—4794. 

•«. двобічна—4794. 

-с. додаткова—4794. 

<■ допомічна—4794. 
с. аапнтна—4794. 
с. кінцева—4794. 
с. крайня—4794. 
с. малопотужна—4794. 
-с. межнміська—4794. 
«. міська—4794. 

-с. основна—4794. 

-с. освітлювальна—- 
4794. 

с. первинна-—4794. 

•с. переказова—4794. 
с. переносна—4794. 
с. пересильна—4794. 

-с. пересувна—4794. 

•с. побережна—4794. 
с. польова—4794. 
с. потужна—4794. 
с. приймальна—4794. 
с. проміжна—4794. 
с .-радіомовна—4794. 
с. ремонтно наснажна 
—4794. 

с. рухома—4794. 
с. семафорна—4794. 
с. суднова—4794. 
с. трамвайна—4794. 
с. трансляційна—4794.- 
с. трансформаторна— 
4794. 

с. центральна—4794. 
Стельовий—3436. 

Степінь—4813. 
Стереотипний—4814. 
Отернліааційинй—4818. 
Стерилізація електрична 
—4819. 

Огариліаувати—4820. 
Стерно—4281. ф 

с. електричне—4281. 
Стерновий—4280. 

Стертий—1336. 

Стертість—1335. 

Стерти—4821. 4762, 1334, 

1332. 

Стан—4853. 

Стинання—4784. 

Стати—4785. 

Стиковий—4854. 

Стирання—4762, 1334, 
1332,4821. 

Стиратися, стертися — 

1333, 4822, 4763. 
Стисв—4492. 


Стискати, -ся ути—4498. 
Стискач—4495. 
с. елементовнй—4495. 
с. настільний—4495. 
Огвснений—4493. 
Стиснення—4492. 
Стична—1573. 

«Стій» автоматичний— 

4000 

Стійкий—1825. 

Стійло—4826. 

Стікати, стекти—4804. 
Стікання—4803. 

Стіл—4827. 
с. апаратний—4827. 
с. аосколиварний— 
4827. 

с. дослідний—4827. 
с. комутаторний— 
4827. 

с. радіоскопічний— 

4827. 

с. регулівний—4827. 
с. розподільчий— 4827. 
Стілець—4850. 
с. радіоскоаічний— 
4850. 

Стільник—4245. 
Стільниковий—1246. 
с. шпуля — 4718, 
5635. 

Стільчик—4904. 

с. ізольований—4904. 
Стіна,-нка—1811. 
Стічний—4805, 4836. 
Сговба—1729, 4789. 
с. індукторна—4789. 
е. роздільна—4789. 
с. рознімана—4789. 
с. суцільна—4789. 
с. чавунна—4789. 
Стовбунуватий магнат— 
709. 

Стовп—4828. 
с. відгалузннй—1828. 
с. Вольтівський —• 

4828. 

с. ґратчастий—4828. 
с. дерев'яний—4828. 
с. драбинчастий —4828. 
с. жильниковий — 
4828. 

с. Заибоиівський— 
4828. 

с. каблеввй— 4828. 
с. кутовий—4828. 
с. ліхтарний—4828. 
с. наріжний—4828. 
с. насичений— 4828. 
с. натяжний— 4828. 
с. Н-подібний— 4828. 
с. опорний— 4828. 
о. перехідний— 4828. 
с. підпорний— 4828. 
с. подвоєний— 4828. 
с. роаиогуватяй— 4828. 
с. розподільчий— 4228. 
с. складений— 4828. 
с. телеграфний— 4828. 


с. телефонний—<828. 
с. теплоеле к тр ичн ий— 
4828. 

с. трамвайний—4828. 
с. трубчастий—4828. 
с-па поставити—4828. 
е-па сточити—1828. 
Стовпець—5138, 4831. 
Оговповий—1613. 
Стовпчик—5138, 1612. 
с. дудчастий—1612. 
с. розподільчий —1612. 
с. трансляційний— 
1612. 

Столик—4829. 

с. відкидний—1829. 
Стоп—4740. 
с. легкотопкнй—4740. 
с. протииагнетннй— 
4740. 

Стопіриий—4834. 
Стоплений—4741. 
Стоплювання ,-ления— 
4742. 

Стоплювати,-пити —4743. 
Стопор—4832. 
с. жильниковий —4832. 
с. кабяевяй—4832. - 
Стопорити—4833. 
Сторонній—3413. 
Сторчовий—290. 

Стосунки—4425. 

Сточина—4776, 4774. 
с. стовпова—4774. 
с. щоглова—4774. 
Сточити—4775. 
Сточування ,-чення— 

4764. 

с. в дотик—4764. 

С. навідною — 4764. 
Сточувати ,-чнти—4765. 
Стояк—4799, 4824. 
с. бічний—4824. 
с. відтяжний—4824. 
с. опорний—4824. 

Огояи—5307. 

■ Стоячий—4837. 

Стоячок—5645. 

Страта—5333. 

Страчений—5334. 
Страчування ,-чення— 
5335. 

Страчувати, стратити— 

Стратосфера—4837-а. 
Стрижень—4815, 4477. 
с. анодний—4815. 

с. аитимоноаиі— 

4815. 

с. блискавичнії новий — 
4815. 

с. вісмутовий—4815. 
с. вимнчний—4815. 
с. висувний—4815.' 
е. вугляний—4815. 
с. дерев’яний—4815. 
с. жаровий—4815. 
с. залізний—4815. 
с. алучниІ—4815. 
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с. карборундовий — 
4815. 

с. комутаційний—4815. 
с. магнетннй—4815. 
с. мідний—4815. 
с. напрямний—4815. 
с. натискний—4815. 
с. передатний—4815. 
с. пересувальиий— 
4815. 

с. плоский—4815. 
с. поперечний—4815. 
супровідний—4815. 
с. скляний—4815. 
с. смоляний—4815. 
е .-тролей ний—4815. 
с. цинковий—4815. 
Стрижневий—481 б. 
Стрижнюватий—4817. 
Стрій—4842, 5314. 4522. 
Стрілка—4838, 1296. 
с. астатична—4838. 
с. відхилопоказна— 
4838. 

с. компасна—4838. 
с. кагнетна—4838. 
с. металева—4838. 
с. нахилопоказна— 
4838. 

Є. нерухома—4838. 
с. поляризована—4838. 
с. ручна—4838. 
е. хитна—4838. 
Оірілковий—4839. 
Стрімкий—4189. 
Стрічка—1834. 
Стрічний—472, 1008. 
Сгрободиновкй—3558. 
Стробоскопічний- -4840. 
Структура—4844. 

с. ніздряста—4044. 
Струн—5013. 

с. анодний—5013. 
с. батерійний—5013. 
с. ватний—5013. 
с. великий—5013. 
с. великої частоти— 
5013. 

с. викличний—5013. 
с. инмнканяй—5013. 
с. випереднкй—5013. 
с. випростаний—5013. 
с. випростати—5013. 
с. вирівняла ний—5013 
с. виснажний—5013. 
с. вихідний—! 13. 
с-ии вихрові—5013. 

С. від нас—4920, 5013. 
с. відгалужений—5013. 
с. віддаваний—4506. 
с. від'ємний—5018. 
с. відхилений—5013. 
с. вісний—5013. 
с. внутрішній—5013. 
с. вольтівський моно- 
дичний—5013. 
с. вторинний—5013. 
с. вхідний—5013. 
с. гальванічний—6013. 


с.гальваиофарадичний 
—5013- 

с. двофазовнй—5013. 
с. диференціальний— 

с. діяктричний—5013. 
с. додатковий—5013. 
с. додатний—5013. 
с. до нас—5013,14920. 
с. допонічннй—5013. 
с. електричний—5013. 
ге. екнівний—5013. 
с. живильний—5013. 
с. аабіжиий—5013. 
с. загальний—5013. 
с. залишковий—5013. 
с. замикання—5013. 
с. защічний—5013. 
с. залізний—5013. 
с. збудний—5013. 
с. зведений—5013. 
с. зворотний—5013. 
с. звяааний—5013. 
с. земний—5013. 
с. змінний—5013. 
с. з. симетричний— 
5013. 

с. з. несиметричний— 
5013. 

с. зовнішній—5013. 
с. зсунутий—5013. 
с. зустрічний-—5013. 
с. індуктований —5013. 
с.індуктувальиий— 
5013. 

с. керівні. —5013. 
с. коливний—5013. 
с. коловий —5013. 
с. комутаційний— 

5013. 

с. комутований—5013. 

С. конвекційний—-5013. 
с-ми концентраційні— 
5013. 

с. корисний—5013. 
с. короткого замикан¬ 
ня—5013- 

с. магнетувальний— 
5013. 

с. максимальний— 

5013. 

с. малий—5013. 
с. малої частоти—5013. 
с. мандрівний—5013. 
с. мангановий—5013. 
с. миттьовий—5013. 
с. мнттьово-ндарннй— 
5013. 

с. мікрофонний—5013. 
с. мінімальний—5013. 
с. мінливий—5013. 
с. місцевий—5013. 
с. многофавовяй—5013. 
с. модульований— 

5013. 

с. моторовий—5013. 
с. наведений—5013. 
с. навідний— 5013. 
с. найбільший —5013. 


с. насичення—5013. 
с. наснажннй—5013. 
с. певатиий—6013. 
с. неналежний—5013. 
с. непереривний —5013 
с. неробочий—5013. 
с. несиметричний— 
5013. 

с. нормальний—5013. 
с. обіжний—5013. 
с. обтяжний—5013. 
с. одержуваний—5013. 
с. одностайний—3415. 
с. однофааовнй—5013. 
с. основний—5013. 
с. паразитний—5013 
с. первинний—6013. 
с. переміжний—5013. 
с. перепускати—5013. 
с. перерваний—5013. , 

с. перехідний—5013. 
с-ии перехресні—5013. 
с. питомий—5013. 
с. підводити—5013. 

С- підупадннй—5013. 
с. повний—5013. 
с. подвійний—5013. 
с. поляризаційний - 
5013. 

с. йол яринувальний— 
5013. 

с. провідности —5013. 
с. простий—5013. 
с. П. відряджува ний;— 
5013. 

С. Ц. ".-І 1 ——В—до 14 
с. протяжний—5013. 
с.' пульсаційний— 

5013. 

с. пусковий—5013. 
с. |мгулярно8мііший— 

с. рівновартиі—5013. 
с. різницевий—5013. 
с. робочий—5013. 

с. розгал у жений— 
5013. 

с. роаімкнеиий—5013. 
с. ^оамагввтуаяньяяй— 

с. розмітаний—5013. 
с. рост у ч и й—5013. 
с. самовиснняший— 

5013. 

с. самонаснажяий— 

5013.^ 

с. симетричний—0013. 
с. синусоїдальний — 
5013._ і _^ 

с. супротивний- -5013. 

с. теоретичний—5013. 
с. теплоелектрична*— 
5013. 

с. терніониий—5013. 
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с. термоелектричний— 
5013. 

с. ТеслІвськнВ—5013. 
с. тривалої—5013. 
с. трифазовий—5013. 
с. уабічнииовий— 5013. 
с. уривчастий—5013. 

«• У- викличний—5013. 
с. усталений—5013. 
с. і швовий—5013. 
с. і юридичний—5013. 

С. і юрмівний—5013. 

С. І ютохеиічний- 

5013. 

С. Франклінівський— 
5013. 

С-ми Фукові—5013. 
с. хвилястий—5013. 
с. хуткоамінннй—5013. 
с. частковий—5013. 
с. швидкозмінний— 
5013. 

с. шостифазовий—. 

5013. 

Струмент—1378. 

с. контрольний—1378. 
Струмени—3435. 

Струмина електрична— 

4846. 

Струминний—4843. 
Струмінь—5013. 

Струмові г—5026. 
Струмоаедіння,-ведення— 

5014. 

Струмовиявинк—1362. 
Струмовід—5019. 

Струм оаідннй—5019, 

5015. 

Струмо генераторний— 

5016. 

Струмовбирач—5032. 
Струмоабирний—5033. 

Струмовні вник—5018. 
Струмок—3435. 

Отру мообмежн нк—5020. 
Струиопереривиик— 

5022. 

Струмонідвідний—5021. 
Струмоподіл—5027. 
Струмоприймач—5023. 

с. цілинний—5023. 
Струмоировід—5024. 
Струионровідний—5025. 
Струмороадрібник—5017. 
Огруморозмичиий—5028. 
Струмороаподіл—5029. 
Струнорозподіляння, 
-лення—5029. 
Осруиорозподільиик — 
5030. 

Отр у МО^ІОЗ II од і льчмй— 

Струнний—4845. 
Струшування ,-шенвя— 

4847. 

Струшувати, струснути, 
-ся—4719, 

Струшувати, струсити — 

4848. 


Стугін—760. 

Стукач—1570, 5191. 

^ с.-реле—1570. 
Стукіт—4849. 

Стулятися,-лити ся_ 

4636-а. 

Ступа—5577. 

Ступ ир—2912. 

Ступі нювання—716. 
Ступінь — 4782," 5577 
4852. 

с. вниірчий—5577. 
с. задній—5577. 
с. передній—5577. 
с. пересічний—5577 
4852. 

с. повний—5577. 


5577. 

с. частковий—5577 

Ступня—5577. 

Стухаяня—1238. 

Стяга-^3326. 

Стягання,-гнеаня—4855. 

Стягати,-гти.-ся—4856. 

Стяжа—1834. 

Стяжний—4857. 

Стьожка—1834. 
с. асфальтована— 

1834. 

с. бавовняна—1834. 
с. гумова—1834. 
с. гумована—1834. 
с. дотичкова—1834. 
с. влучна—1834. 
е. ізоляційна—1834. 
с. липка—1834. 
с. мідна—1834. — 

с. напрасована—1834. 
с. озокеритова—1834. 
с. олив’яна—1834. 
с. паперова—1834. 
с. просмолена—1834. 
с. світлочутлива— 

1834. 

Стьожковий—1838. 

Сгьожкообвивиий—1835. 

Стьожкопосу вннй—1837. 

Стьожкуватий—1838. 

Сувісний-—4691. 

Сувісність—4691. 

Су га—2238. 
с. вугляна—2238. 

Судина,—4716. 

Судновий—4858. 

Сукво—4861. 
с. азбестове—4861. 
с. обвуглене—4861. 
с. проолієне—4861. 

Сульфатованяй—4863. 

Сульфатування.-товання 

—4862. 

Сульфатувати-г-4864. 

Сумарний—4865. 

Сумісний— 4664. 

Су місність—4664. 

Суміш—4618., 
с. азбестова—4711. 
с. ізоляційна—4711. 


с. і. Гуперівська—4711 
с. протигнильна—4711. 
с. реакційна—4618. 
с. смоляна—4711 _ 
Сумувания.-мовання— 
4866. 

Сумувати—4867. 
Супорря—4699. 

Супроти скерований— 
3786. 

Супряга—4701. 
Супряженнй—4702. 
Супряженість—4702. 
Сурогатна антена—4873. 
Сусідній—4704. 

Сустав—5583. 

С уставний—5584. 
Суточки—3720, 1732, 
1121 . 

с. межиполвсові—3764_ 
с. міжзалізові—3720. 
с. повітряні—1121. 
Сухий—4877. 

Суходільний—4878. 
Сухоалотиця—5400. 
Суцільний—5487 , 692, 
4747. 

Суцільнотягнений—5487. 
Сучннник—3291, 1746. 
с. актнвности—1746. 
с. безпечносте—1746. 
с. вбирання—1746. 
с. видатносте—1746.. 
с. використання—1746. 
С. виповнювання— 

1746. 

с. відбиття—1746. 

' С. віддавання—1746. 
с. відміииости—1746. 
с. взаємоіндукції— 

1746. 

с. гістерезвий—1746. 
с. господарський— 

1746. 

с. діелектричної надій- 
іностн—1746. 
с. добовий—1746. 
с. економічний—1746. 
с. загальний—1746. 
с. ааобтяження—1746. 
с. звявду—1746. 
с. індукції—1746. 
с. користання—1746. 
с. магнетного розсіян¬ 
ня—1746. 
с. магнетуванни— 

1746. 

с. міцности—1746. 
с. надійностн—1746. 
с. неодночасности— 

1746. 

с. нерівномірвостн- 

1746. 

с. обвитковнй—1746. 
с. обтяження—1746. 
с. одночасносте—1746. 
с. опору—1746. 
с. підсилення—1746. 
с. повноти—1746. 
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с. поправний—1746. 
с. потенціальний— 
1746. 

с. потужности—1746. 
с. прилучення—1746. 
с. провідносте—1746. 
с. прозоросте—1746. 
с. промінювання—1746. 
с. проникливосте— 
5560. 

с. реакції—1746. 
с. розтягу—1746. 
с. роаширу—1746. 
с. самоіндукції—1746. 
с. сонячного освітлен¬ 
ня—1746. 

с. температурний— 
1746. 

е. тепловидатности— 
1746. . 

с. теплопровідносте— 
1746. 

с. тертя—1746. 
с. трансформації— 
1746. 


Т-подібяий—4900. 
Таблиця—5672, 4902. 
т. гаслівна—5672. 
т. нумерна—4902. 
Табличка нуиериа—983. 
Табличний—5673, 4903. 
Такса—4906. 

т. відслівна—4906. 
т. за терміновість— 

4906. 

т. транзитно—<906. 
Тальк унання.-ковавня— 
2298. 

Тангенс—4907. 
т.-бусоля—4907. 
т.-бусоля абсолютна— 

4907. ^ 

т.-гальванометер— 
4907. 

т.-фазонетер—4907. 
т.-фотометер—4907. 
Тангенціальний—4908. 
Танк жнльннкоаий— 
4909. 

т. ваблений—4909 
Тантал—4910. 
Танталовий—4911. 
Тарабан—129. 

Тариф—4914. 

т. гуртовий—4914. 
т. денний—4914. 
т. диференціальний— 

4914. 

т. мінімальний—1914. 
т. нічний—4914. 
т. ординарний—4914. 
т. освітлювальний— 
4914. 

т. пільговий—4914. 


с. тривкосте—1746. 
с. угамування—1746. 
с. утрат—1746. 
с. уявний—1746. 
с. форми кривої— 5420. 
с. чутливосте—1746. 
с. чутносте—1746. 

Сушарня—487». 

Сушильний—4879. 

Сушити—4880. 

Суші иня ,-шевня—4881. 

Сферичний—4883. 

Схема—4885. 
с. автоплексна—4885. 
с. винірова—4885. 
с. дослідна—4885. 
с. дятлева—4885. 
с. зведена—4885. 
с. надгенеративна— 
4885. 

с. проста—4885. 
с. радіальна—4885. 
с. рівновартна—4885. 
с. розгорнена—4885. 
с. складна—4885. 


т 

т. подвійний—4914. 
т. табличний—4914. 
т. таксовий—4914. 
т. щабльовий—4914. 
Тарифікування,-конання 
—1915. 

Тарифний—4916. 
Тарілка—4912. 
Тарільчастнй—4913. 
Тасьма—4994. 
т. гумова—4994. 
т. гумована—4994. 
т. ізоляційна—4994. 
Тасьмовий реостат— 
4988. 

Ташка—4864-а. 

Твердий—4917. 
т. характеристика— 
1042. 

Твердість—4917. 
Тверднення ,-ді яия— 
2739, 1222. 

Твердо тягнеянй—4917, 
Театрофов—4918. 

Текти—5000 
Тектура—1490. 
т. азбестова—1*90. 
т. безструктурна— 
1490. 

т. гнічена—1496. 
т. груба—1490. 
т. жовта—1490. 
т. ізоляційна—1490. 
т. лоснякова—1490. 
т. несвітлопрозора— 
1490. 

т. проолієна—1496. 
т. червова—•1490. 


с. спрощена—4885. 
с. трансляційна — 
4885. * 

Схил—4557. 

с. крутий—4557. 
Схилятися,-литися— 
4560. 

Схильний—4561. 
Східець—4852. 

с. проміжний—4852. 
Сходи—1840. 
Схрещений—4579. 
Схрещування ,-щеквя— 
4580. 

Схрешувати.-схрестити, 
-ся—4581. 
Сценічний—4887. 

Сяеао—1719, 4542. 
Сяйво—1718, 4542. 
Сяйвовий—1723, 5012. 
Сяйвувальиий—1722. 
Сяйвування.-вования—■ 
1720. 

Сяйвувати—1721. 
Сяяння—4542. 


Телеавтограф—4925, 

4921. 

Телеавтографі чний*— 

4922. 

Телеграма—4924. 
т. внутрішня—4924. 
т. закордонна—4924. 
т. оптична—4924; 
т. первоітися»—4924. 
т. приватна—4924. 
т. рекомендована— 
^4924. 

т. семафорна—4924. 
т. службова— 4924. 
т, телефонна—4924. 
т. шифрована—4924. 
Телеграф—4925. 
т. військовий—4925. 
т. Дальні всякий— 
4925. 

т. друківиий—4926. 
т. залізничний—4925. 
т. полі ювьльшій— 
«4*25. 

т. надземний—4925. 
т. пнсннй—4925. 
т. побережний—4925. 
т. пожежний—4925. 
т. польовий.—4625. 
т. урядовий—49*5. 
т. хатній—4925. 
т. хуткочинний-^-4925. 
Телеграфі от ,-сгка—4*29. 
Телеграфія—4930. 

т. вссьмииратиа—290Й. 

т. днплемена—«930. 
т. дуплексна—4980. 
т. електрична—4930, 
т. іскрова—980, 
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т. иногократна—4930. 
т. ординарна—4980. 
т. подвійна—4930. 

*. польова—4930. 
т^лцоменезвукова— 

- т. радіофонічна—4930. 
т. симплексна—4930. 
т. скерована—4930. 
т. складна—4930. 
т. стрічна—4930. 
т. хатня—4930. 
т. череаокеанська — 
4930. 

Телеграфний—4931. 
Телеграфницпо—4931. 
Телеграмно-телефонний 

Телегр^ао-фоиодориий 

Телеграфна—4931. . 
Телеграфобудівннцтио— 

Телеі^юбудування— 

Телеграфований—4927. 
Талеграфон—4932. 
Талеграфування.-фовання 

т. двобічне—4926. 
т. одночасне—4926. 
т. стрічне—4926. 
т. сумісне—4926. 
Телеграфувати—4928. 
Теленетер—4936, 

. Телеоб’єктив—4937. 
Телеор—4938. 
Телескопічний—4940. 
Телестеріограф—4941. 
Телефон—4942. 
т. Адерівськай—4942. 
т. А^сонвалівський— 

т.Беллівськяй—4942. 
т. двополюсоннй— 

4942. 

т. двоущиий—4942. 
т. електростатичний— 
4948. 

т. ложкуватвй—4942. 
т. многократинй — 
4942, 

Т. настільний—4942. 
т. настінний—4942. 
т. наувннй—4942. 
т. одноавуаоаий — 

4942. 

т. одшшалюсомй — 
4942. 

т. одвоушннй—4942. 
т. одношпулелнй— 

4942. 

т. простий—4942. 
т. регульований—4942. 
*. форпосанй—4942. 
Телефоніст ,-стка—4944. 
Телефонія—4949. 
т. електрична—4945. 
т. світл ов а 494 . 


Телефонний— 1946. 
Телефоиництво— 1946. 
Теле|хщво-телеграфний— 

Те лефои но-фонопоряий 
—4946. 

Телефоновий слухіеннк 
—5127. 

Телефоном»— 4946. 

Т елефонограаш—4947. 

Тел «фонограф— 4948. 
т. дротяний — 4948. 
т. стьожковий—4948. 
Телефонування ,-иовая- 

ня—4943. 

т. двократне— 4943. 
т. многократне— 4943. 
т. негайне— 4943. 
т. сумісне— 4943. 
Телефон— 4949. 
Телефотографія— 4951. 
Температура— 4153. 

т. чорна— 4953. 
Температурний —4954. 
Теодоліт— 4957. 

т. магнетний— 4957 
Теоретичний — 1300, 
4958. . 

Теорія—4959. 

Т. Амперова—4959 
Тепло—4960, 4964. 

т. Джавлеве— 4960. 
Теплобатерія— 4970. 
Тепловидатність—4753 . 

т. теоретична—4753. 
Тепловий—4961, 4968. 
т. амперметер—4969., 
т. гальванометер само¬ 
писний—1971. 

Теплові д 'ємний—4978. 
Теплодвигун—4972. 
Теплододатнжй—4980. 
Тешіоалектрмка—4986. 
Теплоелектричний— 

49в5. 

Теплоелектровня— 3790, 
4966. 

Теплоелеиент— 4987. 
Тепломагнетний— 1975 . 
Теплонапруга —4977. 
Теолопара—4979 . 
Теплопровідний —4962. 
Тенлопроиідвість—4962. 
т. теплоелектрична— 
4962. 

Теплорушій— 4972. 
Теплостійкий— 4963. 
Теплостійкість— 4963. 
Теплострум —4983. 
Теплота— 4964. 
т. аошааці І— 4964. 
т. питома— 4964. 
т. реакції— 4964. 
т. світлова— 4964. 
г т. темна— 4964. 
Теплотривкий— 186 . 
Теплотривкість— 4965. 
Терези— 300. 


т. гальванопластичні 
—300. 

т. електродинамічні— 
—300. 

т. закрутні—300. 
т. Індукційні—300. 
т. коромяслові—300. 
т. магнетні—300. 
т. металонетрнчні— 
300. 

т. пружинні—300. 
т. сріблонірчі—300. 
т. тримачі—300. 
Тереаоаий—297. 

Термін—4773. 
Терміновий—4777. 
Терміновість—1777. 
Терміонннй—4967. 
Термобатерія- 4985,14970. 

т. електрична—136. 
Теркові д’ємний—4978. 
Термодетектор—4973. 
Термододатняй—4980. 
Термоелектрика—4988. 
Термоелектричний— 

4985. 

Термоелемент—4987. 
Термомагнетннй—1975. 
Термометер—4978. 

т. електричний—4978. 
Теркореоиетер—4881. 
Термостат—4982. 
Термофор—4984. 

Терпуг—2256. 
т. шліфувальний— 

Тертя—5081. 
т. електролітичне— 
5081. 

т. магнетне—5081. 
т. молекулярне—5081. 
Тертьовий—5452, 5135. 
ТеслаТвація—4990. 
Тесліаськнй—4989. 

Тетрод—4995. 

Техянк—4996. 

Техніка—4997. 
т. акумуляторна— 

4997. 

т. великих струмів— 
4997. 

т. жильнвкова-—4997. 
т. змінних струмів— 
[4997. 

т. ваблева—4997. 
т. малих струмів—4997. 
т. радіографічна—4997. 
т. телефонна—4997. 
т. установив—4997. 
Технічний—4998. 

Течнвняй—1047. 

Течиво—1048. 
т. амальгамаційне— 

1048. 

т. гальванічне—1048. 
т. ізоляційне—1048. 
т. напоювальне—1048. 
Течія—4999, 3435, 5013. 
Течкий—4819. 
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Течкість—4819. 

Течний—1046. 

Тикер—5002-а. 
Тимчасовий—160. 

Тнвояь—5003. 

Тип—6004. 
т. відкритий—5004. 
т. закритий—5004. 
т. звнсннй—5004. 
т. напівзакритий— 
5004. 

т. нормальний—5004. 
т. павучковий—5004. 
т. цілком закритий— 
5004. 

Типовий—5005. 

Тирса—2634. 
т. ніклева—2634. 
т. срібна—2634. 

Тиск—769. 
т. електродинамічний 
—769. 

т. електростатичний—• 
769. 

Титраці йиий—5007. 
Тихий—5008. 

Тихорушний—5009. 
Тнхорушність—5010. 
Тихохідність—5010. 
Тичина—-5599. 

Тичка.—5599, 5644. 

Тік—5013. 

Тіло—1952. 

т. абсолютне-чорне— 
4952. 

Т. відбивне—4952. 
т. діямагнетве—1952. 
т. жарове—4952. 
т. нагветне—4952. 
т. наелектризоване— 
4952. 

т. наснажене—4952. 
т. немагнетне—4952. 
т. однорідне—4952. 
т. парамагветне— 4952. 
т. провідне—1952. 
т. прозоре—4952. 
т. світне—4952. 

Тінь—4956. 

т. електрична—4956. 
Тіньовий—4955. 

Тісто—1992. 

т. олив’яне—4Р Л 2. 
Тістуватий—4991. 
Тканина—5011. 
т. азбестова—5011. 
т. дротяна—5011. 
т. ізоляційна—5011. 
т. плетена—5011. 
Томсовівський—5037. 
Тон—5038. 

Тональний—5039. 

Тонкий—5040. 
Тонографічва негода— 
5042. 

Тоншання;—5328. 
Тоншати—5329. 
Топкий—3117, 3118. 


Торійована волосяна— 
5044. 

Торк—3575., 

Торкання ,-ввення— 3575. 

Точка—6052. 
т. взаємна—5052. 
т. вихідна—5052. 

і т. відповідна—5052. 
т. вузлова—5052. 
т. критична—5052. 
т. мертва—5052. 
т. нейтральна—5052. 
т. нульова—5052. 
т. світна—5052. 
т. чутлива—5052. 

Точковий—5051. 

Точний—3522, 5053. 

Точність—5053. 

Траверза—3226, 5054. 
т. дотнчкова—5054. 
т. поперечна—5054. 

Траверзовий—5055. 

Трамвай—5057. 
т. безрейковий—5057. 

Трамвайний—5058. 

Трансвертер—5061. 

Транслятор—5062. 
т. диференціальний— 

т. кільцевий—5062. 
т. подвійний—5062. 
т. телефонний—5062. 

Трансляційний—5063. 

Трансляція—5064. 

т. на постійному струмі 
—5064. 

т. на робочому струмі— 
5064. 

Трансмісія—3540. 

Транспозиція—5066. 

Транспорт—5067. 

т. електронний—5067. 

Трансферний—5068. 

Трансформатор—5068, 
т. аперіодичний— 5068- 
т. Браунівський—5068. 
т. вимірчий—5068. 
т. випробний—5068. 
т. вихідний—5069. 
т. відсисний—5069. 
т. вуличний—5068. 
т. вхідний—5068, 
т. гасильний—5068. 
т. головний—5069* 
т. груповий—5069, 
т. двофазовнй—5069» 
т. диференціальний— 
5069. 

т. додатковий—5069. 
т. домовий—50С9. 
т. допомічннй—5068. 
т. живильний—5068. 
т. застуваний—5069. 
т. захисний—5069. 
т. зварний—5069. 
т. авязковяй—5068. 
т. аниж вий—5068., 
т.-Іжан—5068) 
т. кільцевий—50(8і 


т. колонний—5008) 
т.-компаунд— 5069 . 
т. компенсаційний— 
5069. 

т. малозвойовнй—5069. 
т. Паркові вський— 

5069. 

т. межилямпоянй- 

5069. 

т. мережиий—5009. 
т. мікрофонний—5000. 
т. модуляційний— 

5068. 

т. несиметричний— 

5069. 

т. тюковий—5069. 

Т. обертовий—5009. 
т. одиничний—5069. 
т. одн ораз овий—5069„ 
т. одиошпулевнй— 

5069. 

т. окремий—5060. 
т. панцерний—5069. 
т. пі «вящу ивпьияй— 
5069. 

т. повітроостудний- 

6068. 

т. повітряний—5088. 
т. проміжний—5069. 
т. пусковий—5069. 
т. регулівний—5069. 
т. редуктор аииаошй— 
5069. 

т. Свінбурмівсьиий— 

5068. 

т. Скоттівськмй—5088. 
т. статичний—5008. 
т. стаціонарний—5060 
т. стовповий—5060. 
т. стрижневий—5068. 
т. східчастий—5069. 
т. Теслівськнй—5068. 
т. триколонний—5008. 
т. тристовицевий— 

5069. 

т. трифазовий—5060. 
т. трифааово-пюстнг 
фазови й —5069. | — 
т. увімкнений низ воно 
—5068. 

т. у. тюково рівно¬ 
біжно—5060. 
т. у .рівнобіжно 5 0 68. 


Траисформ аторииОі 

5070. 

Трансформатори»—5070. 
Тргнофврмякіа- 5071. 


ня—5072. 

Трав сформувати—5074. 
Трасовий- 5077. 
Трасу вм івя.-саваавя — 

Трасувати—5078. 
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Тремкії* — УгамівниА 


Тремкий—995. 

Тремтаць—993. 

Тремтівка—893 , 8001. 
т. алюніаійва—8001. 
т. відбавив—8001. 
т, вугляна—2001. 
т. іржав*—8001. 
т. конусова—8001. 
т. пергамеиова—2001. 
т. тріснута—8001. 
Тремтіння—321, 998. 
Тремтіти—994, 322. 
Третинний—5091. 
Третннк-л юта—5092. 
Трибічний—5109. 
Тривалий — 951,950, 
3987. 

Тривалість—950, 3687. 
Трнватний—5095. 
Тривожний дввінок— 
5080. 

Традотичковий—5099. 
Триелектродний—5111. 
Триелемеитовий—5112. 
Трижильний—5090. 
Трижильних—1449. 
Тризначний—5097. 
Триколонний—5098. 
'Трикутник короткого за¬ 
миканнях—5094 . 
т. опорів—5094. 
Тримагнетний—5101. 
Тримання—5199. 

Тримати—5800. 

Тримач—4809. 

т. комутаторний— 

т. покрутний—3200. 
т. щітковий—4869. 
Трвмашиновий—5102. 
Тримний—5201. 

Триніжок—5085. 
Трииокааний—5097. 
Трипол юсовий —5105. 
Трипол юсові сть—5105. 
Тряполярвий—5115. 
Трипол ярвість—5115. 
Трипроводовий—5100. 
Трипроводовість—5100. 
Трираменний—5104. 
Трнровнй—5100. 
Тристовпцевий—5098. 
Трифазовий—5109. 
Трнфааовість—5109. 
ТрнфаЗово-шостифазо- 
вий—5109. 

Трихвилинний лічильник 
—5103. 

Тричастковий—5110. 


Тришаровий— 5107 . 
Тришарові сть^- 5107. 
Тріод —5114, 

Тріск^-5087. 

Тріскав вя ,-снеиня—5088. 
Тріскатися ,-снути—5089. 
Тріснутий—5090. 
Тройчак—6118. 

Тролей—5121. 

Тролей ний—5122. 
Тропосфера—5183. 

Трос—5124. 

Трохоскоп—5125. 
Трояк—5118 , 4905. 

т. розніманий—5118. 
Трояковий—5119, 

Труба—5120. 
т. жильннкова—5120. 
т. запобіжна—5180. 
т. захисна—5120. 
т. каблева—5180. 
т. підтрнмна—5123. 
т. прозірна—5120. 
т. прочнсна—5120. 
Трубка—5127. 
т. Валлійська—5127. 
т. Бергманівська—- 
5127. 

т. Брайлівська—5127. 
т. вакуумна—5187. 
т. Вевельтівська— 
5127. 

т. вентильна—5127. 
т. вимірча—5127. 
т. виснажна—5127. 
т. висмокована—5127. 
т. відгалузив—5127. 

Т. вогнетривка—5127. 
т. вииускова—5127. 

Т. Гвйслерівеька —■ 
5127. 

т. Гітторфівеька— 
5127. 

т. гумова—5127. 
т. ебонітова—5127. 
т. запобіжна—5127. 
т. алучиа—5127. 
т. ізоляційна—5127. 
т. іскрова—5127. 
т. кавчукова—5187. 
т. колінувата—5127. 
т. Круксівська—5127. 
т. лоснякова—5127. 
т. мікаиітова—5127. 
т. м’яка—5127. 
т. насолена—5127. 
т. озоиаційиа—5187. 
т. олив'я на—5187. 
т. паперова—5187. , 
т. підлогова—5127. 


т. подвійна—5127. 
т. поділковаиа—5127 
т. помостова—5127. 
т. порожнява—5127. 
т. порцелянова—5127. 
т. потрійна—5187. 
т. рентгенівська— 

5127. 

т. розпірна—5127. 
т. розподільча—5127. 
т. силова—5127. 
т. скляна—5127. 
т. суставна—5127. 

Трубкуватнй—5128. 

Трубодеряашка—5129. 

Трубопровід—5131. 

Трубопроводовяй—5138. 

Трубчастий—5130, 5133. 

Трудно роащЗпний лосвяк 
—5134. 

Труск—5087. 

Тримані вський—5138. 

Тугий—5137. 

Тугість—5137. 

Тужаві ння—4855. 

Тужавіти—4850. 

Тулуб—2709. 

Тулубець—2490. 

Тульпан—5153. 
т. склуватий—5153. 

Тульпануватий—5154. 

Тунгар—5139. 

Тупий—5140. 

Тупість—5140. 

Турбіна—5141. 

Турбінний—5142. 

Турбоадьтернатор— 
*5і«: 

Турбогенератор—5144. 

Турбодинамо— 5145 . 

Турбоелектротяг—5140. 

Тушити—5150. 

Тюдоріаський—5152. 

Тяг—5155. 
т. природній—5155. 
т. штучний—5155. 

Тягання—5155. 

Тягарець—677. 
т. накрутннй—077. 

Тягло—5155. 
т. електрична—5155. 

Тягловий—5150, 5160. 

Тягнений—5159. 

Тяговий—270. 

Тяготі ння—3038. 

Тягучий—5159. 

Тяжкий—275. 

Тятив на обвитка—5475. 

Тьмяний—5147. 


-Убезпечувати,-чит»— 
2459. ' 

Убивати,-бити—5104. 
Убирати, убрати--10,3183. 


Увібраний—3183. 
Увібрати—10, 3183. 
Увійти—474. 
Увімкнений—350. 


Увімкнення—402. 
Увімкнута—368. 
Угамівннй—841, 1240, | 
3443, 5294, 5298. 


Угамівяим— Уставляння 
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У гамі вник—840,5297. 
у. мідний—5297. 
у. олійний—5297. 
у. повітряний—5297. 
у. течив ний—5297. 

Угамівність—845. 

Угамований—5290, 843. 

Угамоаувания.-мування 
—5292, 842 , 3441, 
5295. 1238. 
у. олійне—5295. 
у. повітряне—5295. 
у. регульоване—5295. 

У гамову вати ,-иувати ,-са 
—3442, 844, 5293, 
1239. 

Уганяння, угнання —■ 
5185. 

У гінка—5185. 

Угвинчувати,-итити-ч-209. 

Удар—5190. г 

у. акустичний—5190. 
у. блискавковий—5190. 
у. зворотний—5190. 

Удареиння—5190. 

Ударний—5192. 

Ударяти,-рвти,-ся—5193. 

Уділ—5342. 

Уабічннк—5057. 
у. довгий—5057. 
у. короткий—5057. 
у. магнетний—5057. 

Уабічияковий—5001. 

Узбічникомі р—5002. 

Узбочеиий—5059. 

Увбочування.-чення— 
5058. 

УЗбочувати,-чити—5000. 

Уземленнй—1117. 

Уземлювальиий—1120, 
1271. 

Уземлювання.-лення— 
1116, 4090. * 

у. безпосереднє—1116. 
у. натуральне—1110. 
у. перемежне—1110. 
у. повне—4090. 
у. сліпе—Ш0. 
у. уривчасте—4090. 
у. часткове—4090. 

У 8« клювати,-лити—1119. 

Увемлювач—1118. 
у. водограйннй—1Ш.. 
у. водоструминний— 
1118. 

у. водяний—1118. 

у. двоструминний- 

1118. 

у. одноструминннй— 
1118. 

Узятися—3737. 

Указівний—5220, 5217. 

Указник—5210. 
у. виличний—5210. 
у. випадний—5210. 
у. звуковий—5216. 
у. контрольний — 

5210. 


у. максимальний— 
5210. . 

у. металевий—5210. 
у. обертовий—6210. 
у. полюсовий—5210. 
у. фазовий—5210. 
у. хиткий—5210. 
у. хлипаковий—5210. 
Указниковий—5217.' 

У назування,-за пня— 

5218. 

Указувати,-кава»— 

5219. 

Укладання,-дення—5221. 
Укладати, укласти—5222. 
Укріплений—5231. 

У крі плювання,-лення— 
5230. 

Укріпляти,-анти—5232. 
Ультраавдіоновий — 
3558. 

Ультракороткі хвилі— 
5239. 

Умазаний—354. 

Умазати—358. 
Умазуватьиик—350. 
Умазування, -зання—355. 
Умбра—2. 

Умикання—349. 
у. безпосереднє—349. 
у. в коло—345. 
у. диференціальне—- 
349. 

у. каскадне—349і 
у. миттьове—349. 
у. на пересилання— 
349. 

у. на приймання—349. 
у. на світло—349. 
у. на темно—349. 
у. назустріч—349. 
у. натвпосередне— 
349. 

у. низ нове—349. 
у. посереднє—349. 1 
у. рівнобіжно—349. 
у. (зу)стрічне—349. 
Умикати—401. 

Умикач—347. 
у. батерійннй—347. 
у. важільний—347. 
Уміщати, умістити—3369. 
Умова—5291. 
Умформер-р5245. 
у. допокічний—5245. 
у. Ільґнерівський — 
5245. 

у. каскадний—5245. 
Умформерний—5240. 
Універсальний—5240.- 
Унідив—5249. 

У над—2802. 

У падання—2802. 

Управа—5259. 
Управлений—1090. 
Управління телеграфне 
—5269. 

у. телефонне—5259. 


У правляти ,-виги—1098. 
Управсгво—5259. 

Упуск—270. 
у. антеновий—270. 
у. подвійний—270. 
у. потрійний—270. 
Упущений—450. 

Уражати—3392. 
Уражений—3394. 
Ураження—3393. 

Уривка—3393. 
Урегульований—5278 - 
Урегульовування ,-лю- 
вання—5277. 
Урегульовувати .-лиша¬ 
тися,—5279. 
Уривання—2515. 
Урядження—5314. 
Усиленим—5281. 
Успокоювати—5293. 

У отава—5302. 
у. блнскавичиикова— 
5302. 

у. виклична—5302. 
у. внутрішня—5302. 
у. генераторна—6302. 
у. дзвінкова—5302. 
у. домова—5302. 
у. електроосвітлю¬ 
вальна—5302. 
у. кінематографічна— 
5302. 

у. комутаційна—5302. 
у. машинова—5302. 
у. многофааова—5302. 
у. надпотужна — 

5302. 

у. однофааова—5302, 
у. окрема—5302. 
у. освітлювальна— 
5302. 

у. підоймова—5302. 
у. попередня—5302;. 
у. похідна—5302. 
у. радіотелеграфна— 

5302. 

у. розподільча—5302. 
у. сільсько - господар¬ 
ська—5302. 
у. стаційва—5302. 
у. струмороаподільча 
—5302. 

у. телеграфна—5302. 
у. телефонна—5302. 
у. тимчасова—5302. 
у- трнмапшвова — 
5302. 

у. трифазова—5302. 
Уставка—408. 
у. дотичова—400. 
у. запобіжна—400, 
її леїжотопка—408. 
у. олив’яна—468. 
у. станіолева—400. ' 
у. універсальна—400. 
у. цвнофолійна—408. 
Уставлений—470. 
Уставляива.-опняя— 
5302, 400. 

10 


Словник електротехнічний. 
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Уставляти — Фус 


Уставляти, уставити— 
471. 

Установка—5308. 
Установлений—6309. 
Установляти ,-витн—5304, 
5300. 

Установ нив—5305. 
Установник—5300. 
Устаткований—2403. 
Устатковування .-куван¬ 
ня,-кованкя—2402. 
у. нерухоме—2482. 
Устатковувати, -кувати— 
2484. 


Устрій—5314. 

Усування, усунення — 
5309. 

Усувати, усунути—5311. 
Усунутий—5310. 
Утворений—2501. 
Утворюваних,-рення— 
2500, 4681. 

Утворювати,-ритц^-ся— 
4680, 2502. 

Утічка—5319. 

Утома—5324. 

У тонл юва н ня,-лея н я — 
5324. 


Утриманая—5190. 
Утулок—482. 
у. дотичковий—482, 
у. •ебонітовий—482. 
у. заварлючений—482. 
у. ізоляційний—482. 
у. порцеляновий — 

у. потрійний—482. 
у. редукційний—482. 
у. упусквий—482. 
Ущільняй—2150. 
Уявний—1455 , 5877. 
Уявність—5377. 


Фабрикація—5344. 
Фадииг—5348. 

Фаза—5347. 
ф. головна—5347. 
ф. досонічиа—5347. 
ф. цензе клена—5347. 
ф. непошкоджеиа— 
5347. • 

ф. нероздільна—5347. 
ф. перенапружена— 

ф. початкова—5347. 
ф. пошкоджена—5347. 
ф. протилежна—5347. 
ф. розділена—5347. 
Фазовий—5348. 
Фазовиявинк—1362. 
Фазометер—5349. 
Фальшивий—5951, 1883. 
Фантом—5352. 

ф. алюмінійннй—5352. 
Фарад—5353. 

ф. міжнародній—5359. 
Фараде (вськнй—5354. 
Фарадизація —5355. 
ф. синусоїдальна— 

Фарадичний—5357. 
Фарадметер—5358. 
Фарба—1751. 

ф. світлороасівна— 
1751. 

ф. склицева—1751. 
ф. телеграфна—1751. 
Фарбінннй валок—1765. 
Фарбо шісиий—5540. 
Фарбування ,-бовання— 
2602, 1758. 
ф. електричне —1758. 


ф* біла—5368. 
ф. вулканізоване— 

ф. червона—5368. 
Фігура—5360. 


Фероиагнетннй—5384. 
Феропірнт—5365. 


Ферофон—5367. 
Фоврарісіиський лічиль¬ 
ник—5983. 
Фи(о)вар—5404. 

Фібра—5368. 


5368. 

Фідер дивись «живиль¬ 
ник»—5370. 
Фідерний—5371. 
Фіксаж—5372. 
Фіксований—5374. 

Фі ксу вальний—5376. 
Фіксування,-совання— 
5373. 

Фіксувати—5375. 

Фільтер—5378. 

Фла гоніт—5388. 
Флеммінгівська ляина— 

5300. 

Флінтглас—530І. 
Флюксметер—5303. 

Фл юорескувати—3395. 
Флюоресценційннй — 

1 5396. 

Флюоресценція—5394. 
Флюороскоп—5382. 

ф. складний—5392. 
Фоконетер—5987. 

Фокус—5398. 

ф. магнетнай—5388. 
Фоиусовий—5399. 

Ф олійний—5401. 

Фолія—5400. 
ф. золота—5400. 
ф. олив’яна—5400. 
ф. срібна—5400. 
Фольга—5400. 
Фоеометер—5408. , 

фощшлекс—5407. 
Фонопор—5488. 
Фонотелеграма—5409. 
Фоиофор—5410. 

Форів принад»—5412. 
Форма —5413. 
ф. грушкуаата—5413. 
ф. ливарна—5413. 


ф. половинчаста— 5413. 
ф. синусоідальна-5413. 
Формівний —5417. 
Формований—5415. 
Формувальна—3370. 
Формування, -мовання— 
5414, 2498. 
ф. недостатнє—5414. 
ф. перерване—5414. 
Формувати—5416, 5418. 
Формула—5419. 
ф. емпірична— 5419. " 

ф. Томсонова—5419. 
Форпосвнй—5421. 
Фосфоресценція—5423. 
Фосфорний—5422. 
Фосфорво-спижовнй— 
5422. 

Фотогальванографічний 

—5424. 

Фотогальванографія — 
5425. 

Фотографічний—5427. 
Фотографія віддать на— 
4951. 

Фотометер дмись «світло¬ 
міра—5428. 
Фотометричний—5431. 
Фотометрія—5432. 
Фотометрування ,-рован- 
ня—5429. 

Фотометрувати—5430. 
Фотофон—5440. 
Фотофоншій—5441. 
Франкліні вський—5448. 
Франклініаація—5447. 
Франаті візувати—5448. 
Франкліиомете р—5449. 
Фрезований—5450. 
Фрезувати—5451. 
фрнтова порцеляна— 
5453. 

Фронт—5454. 
фу новий—5455. 

Фулаксит—5456. 
фулакситовий — 5457. 
Фус—2881. 
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Характер—5459. 

X. застережний—5459. 
Характеристика—5460. 
х. внутрішня—5460. 
х. динамічна—5460. 
х. зовнішня—5460. 
х. компаундова—5460. 
X. обтяжнева—5460. 
х. регуляційна—5460. 
х. статична—5460. 
х. уабічнивова—5460. 
Характеристичний— 
5461, 5462. 

Хатній—1637, 971- 
Хвилииа—2069. 
Хвилювання—781. 
і Хвиля—402. 

X. вгашена—402. 
х. випроніниа—402. 
х. відбита—402. 

X. відраджувана—402. 
х. власна—402. 
х. владна—402. 
х. вхідна—402. 
х. гармонічна—402. 
х. електроиагнетна— 
^32. 

х. заломлена—402. 
х. звукова—402. 

-і х-лі звяаані—402. 

х. іядукгована—402. 
х. мандрівна—402. 

X. модульована—402. 
X. нвбіжяа—402. 

X. нЄвгенівна—402. 

X. основна—402. 
х.' парціальна—402. 
х. пересильна—402. 
х. подвійна 402. 
х. поодинока—402. 
х. прохожа—402. 


Царина—2464. 

Цвіт—2238. 

Цвях—841. 

Цвяшок—5648, о'З. 
Цементація— 5489. 

ц. електрична—5489. 
Цементовий—5490. 


Цементування—5489. 
Цвнтвр—5491. 
ц. живильний—5491. 


ц. мережиого обтяжен¬ 
ня—5491. 

ц. розподільчий—5491. 
ц. світловий—5491. 
ц. споживання—5491. 
Центинетер—4347. 
ЦвитралізаціЯвнЯ— 5492. 
Црятралізаці я—5493. 
ц. механічна—5493. 


х. синусоїдальна НЕ . 
х. стояча—402. 
х. сферична—402. 
х. угамівна—402. 
х. ультракоротка— 

Хвилястий—403. 
Хвилястість—406. 

Хвнл ьовказ—407. 

х. болометричннй- 

407. 

х. електролітичний- 

407. 

х. магнітний—407. 

X. мікрофонний—407. 
Хвильолам—404. 

X. ємнісний—404. 

X. індукційний—404 
Хвильомір—405. 
х. автоднновнй—405. 
х. Слябівський—405. 
Хвіст—5463. 

X. завершений—5483. 
х. ластів’ячий—1820. 
Хвостовий—5464. 

X епічний—5465. 

Хиба—2333. 

Хисток—5610. 

Хитавиця—15Ю. 
х. бічна—1510. 

X. подовжнії—1510. 
Хитання—992, 1507. 
Хитатися—1595,1508. 
Хиткий—1509. 

Хід—5467. 

X- мертвий—4467. 

X. нерівний—5467. 
х. нерівномірний— 

X- неспокійний—5487. 


х. нестійкий-—5467- 
х. підземний- -5487- 
х. плавкий—5467. 
х. рівний—5487. 
х. рівномірний—5487. 
х. спокійний—5487. 
х. стійкий—5487. 
х. ш умки й—5497. 
х. яловий—5467. 

Хідня—5467. 

Х.іадак—285, 1556. 
х. викличний—1556. 
х. відбі йний —1556., 
х. відпаяний—1559. 
х. іскровий—1556. 
х. комутаторний—1558 
х. самозакривний-— 
1556. 

х. спадний—1656. 

Хлшіаковий—2881 1557. 

Хода—54, 5497. 

Ходка—5467. 

Ходовий-—5468. 

Холодний—5470, 

Холодноламкий—5469. 

Хомут—5473. 

Хрест мальтійський— 
1762. 

Хрещатий—1764. 

Хроматичний—5479. 

ХронорадіозібТрр 54Юе 

Хронограф—5481. 


Хура жнльннкова—5458. 

X. ваблева—5458. 
Хуткий—243. 

Хуткість—248. 

Хутко-друківниО—243. 

Хутко-змінний—243. 
Хутко-мінливий—243. 
Хутко-чинний—243. 


ц. силова—5493. 
[евтраліаоваянй—5494. 
Ірртральнвй—5495. 
.евтрованив—5497. 
гктрульїн пн ,-ровавня — 

[еитруватм—5498. 
ієн—5502. 

ИКЛ—5508. 

ІИШіічннй—5504. 
цлі ядер—5505. 
ц. вугляний—5595. 
ц. глиняний—5506. 
ц. жолобчастий—5505. 
ц. підвий—3506. 
ц. перевиваний — 


п. поділвованнй— 
5505. 


ц. пусковий—5505. 
ц. резстрівннй—5606. 
ц. цинковий—5505. 
ц. шамотовий—5605. 
ц. шершавий—5505. 
Циліндричний 5506. 
Цина—2613. 

Циндра—2590. 

Цинк—5507. 

Циикоамий—5509) 5507, 
2850. 

Цинковий—561:1.' 
Цинкування,-коеви на— 
5608, 5607. 

Цинкувати—5507, 5510. 
Цкяомй—261Ф. 
Цивофолійиай—4790. 
Цняо^олія — 5400, 
















Цирконова волоси» — Чутність 


Цирково» волосина- 
5512. 

Циферблат—5516. 
Цифериий—5518. 
Цифра—5517. 
ц. вискоч»—5517. 
ц. перескочна — 
5517.. 

Ціаа—5126. 

Цівка—1502. 
Цідилка—5378. 


д. вісцином—5378. 
ц. елшврнчае—5378. 
ц. няНпне—5379. 

Ц. повітряне—5378. 

Д. світл о в о 4 398. 
Цідильний— 5384, 2843. 
Цідіння, -джевая— 5380, 
, 5381. 

Цйшй—5488. 

Цілість—5486. 


Цілковитість—5151. 
Цілком закритий тип— 
4683. 

Цупкий—1042. 
Цупкість—1012. 
Цурпалок—5574. 

► Д. дерев’яний—5674. 
Цята—5052. 

Цятка катодою — 

3858. 


Чавунний—5572. 
Чаплій—330. 
Чврупка—5858. 

Час—3887. 

Частина—5527. 
ч. вклина на—5527. 
ч. гуаВрева—5527. 

.я. довгохвильова—■ 
5527. 

ч. дотично»—5527, 
ч. індуктувальна— 

ч. індуктумна—5527. 
ч. короткохвильова— 
5527. 

ч. легкотопка—5527. 
ч. лита—5527. 
ч. навперемінку ос¬ 
вітлювана—5527. 
ч. над земна—5527. 
ч. непрозора—5527. 
ч. під індуктивна— 
5527. 

Ч. прямовисна—6527. 
Часті сть*6525. 

Частка —5522, 5342. 

ч. магнетик—5522. 
Частковий—5523. 
Частота—5525. 
ч. акустична—5525. 
ч. биття—5525. 
ч. бічна—5525. 
ч. велика—5525. 
ч. висока—5525. 
ч. власиаІ-5525. 
ч. гармонічна—6525., 
ч. мала—5525. 
ч. низька—5525. 
ч. основна—5525. 
ч. перенесений—5525. 
ч. слухова—5525. 
Частотомір—5526. 


' ч. - ко*шаунд^5&5Я\ 
4дтсртоні»СМЮ 4 (іціуо 

ШІЇШЧЛ \с Д 

Кшечка—5531, МКЬ 
1ашк«РЧі534. І , і 

Ч, «ВДЄММТВ—5634. 


ч. лійкувата—5534. 
ч. стічна—5534, 
Чашковий—5533. 
Чашкуватнй—5532. 
Чверть—5548. 

Червоний—1753. 
Червоноока рони*—1752. 
Чергівний 55371 
Черговий—813. 
Чергування гованна— 
4615, 4581, 5335, 
Чергуватися—4582, 5538. 
Черевик—137. 
ч. платівчастнй—137, 
ч. палюеовнй—137. 
ч. суцільний—137. 
ЧеревиковнЙ—138. 
Черезокеаиськкй—5060. 
Череп’яний—888, 782. 
Черкати,-кнути,-ся — 
1085-6. 

Чин—815, 

ч. безпосередній—815. 
ч. вбирний—815. 
ч. вирі віяльний—815. 
і ч. відбивний—815. 
ч. аідхяльннй—815. 

Ч. віднгтовхний— 815. 
ч. гальмівний— 815. 
ч. гамівний —815. 
ч. гасильний— 815. 
ч. далекосяжний— 815. 
ч. дииаміймий— 815. 
ч. завидний— 815. 
ч. загайний —815. 
ч. зворотний— 815. 
ч, звуиовнй—-815. 
ч. коипнувлівивй— 815. 
ч. миттьовий— 815. 
ч. напрямний— 815, 
ч. поперечио-магнету- 
■ вальний— 815. 

ч. посередній— 815, 
ч. притягальний— 815. 

- ч. проніиьокидний— 
815. 

ч. розкатиетувальний 
—815, 

ч. скерований—815. 

ч. сліпучий <15.: 
ч. тепловий -815. 
ч. ударний—815. 
ч. хлипакоанй—815. 


Чинний—45 , 817 , 872. 

ч. перекрій—3306. 
Чинник—ЗО, 870. 

ч. магнетйнй—ЗО, 870. 
Чинність—871, 45. 
ч. иагнето-оптичнв— 
871, 45. 

Число—5580. 
ч. найкорисніше— 

5560. 

ч. передатне—5580. 
Числовий—5550. 

Чистий—5687. 

Чнстнлва—5582. 
Чистити—2855 , 5584. 
Чистій—5583. 

Чистота пересилання— 
5568. 

Читати телеграму—5588. 
Чищення—5585. 

Чіпляння—2188 , 3207, 
3208, 3210. 
ч. на жалі—3808. 
ч. на тичці—3288. 
Чіпляти—3211. 

Чіткий—2845. 

Чіткість—2845. 

Чобіт—137. 

Чоловий—1858. 

Чорний—6541. 

Чорниш платинова— 
5542. 

ЧотиридоткчкОвнй— 

5549. 

Чотириелектродний — 
5555. 

Чотириелеиентовий— 
5558. 

Чотирикратний—5530. 
Чотирикратні сть —5550. 
Чотириполгосовнй— 

5551. / 

Чотирнпроводовнй— 


Чотирифазовнй—5553, 
Чотиричастковвй—4719, 

5554. 

Чохла каб.Те»—1874. 
Чутливий—5570,. 
Чутливість—5570, 
Чутливостемір—4475. 
Чутний—4802, - , 

Чутність—4802, 


Шимотіиня — ІІТп уля електроиагветна 
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Шамоті ивяя—5834. 
ІШмотовий диліндер— 
5578. 

Шапка—1815, 1790, 5579. 
ш.дощош—1815. 
ш. запобіжна—1790. 
ш. натн е на — 5579, 
1790. 

Шапочка—5830. 
ш. агатова—5830. 
ш. ааліава—5830. 
Шар—4697. 

ш. Гівізайдівський— 
4597. « 

ш. графітний—4597. 
ш. зовнішній—4597. 
ш. ізоляційний—4597, 
ш. магнетний.—4597. 
ш. перехідний—4597. 
ш. Плантеїяськвй— 
4597. 

ш. повітряний-—4597. 
Шаруватий—4598. 
Шаруватість—4596. 
Шахш—5620. 

ш. батерійиа—5820. 
ш. дощова—5820. 
ш. комутаційна— 5620. 
ш. модуляційна— 5620. 
ш. настінна—5620. 
ш. розподільча — 

5820. 

Шахвуватий—5821. 
Шахта—5580. 
Шахтарська лямпа— 
5590. 

Шахтовий—5590. 
Швайдарський комутатор 
—5501. 

ШицдииИ —.243. 
Швидкість—4574. 
ш. абсолютна—4574. 

Ш. відносна — 4574. 
ш. кінцева—4574. 
ш. комерційне—4574. 
ш. максимальна— 

4574. 

ш. мінімальна—4674. 
ш. надсинхровна— 
4574. 

ш. нормальна—45' *. 
ш. початкова—45’, -. 
ш. розлітна—4574. 
щ. ходом—4574. 
Швндкору шний—243. 
Швидкохідний—243. 
Швидшати—5290. 

Шворка—5831. ' 

Швор новий—5832. 
Шелак—5595. 

Шелаковая ий—3808,5595. 
Шелаковий—5598. 

Шелак уваивя,-комини 
—5595, 3809. 

Шалакуватн—5595, 3810. 
Шершавий—5597. 


Шершавість—5597. 
Шийка—5592: 

ш. впускна—5592. 
Шина—128 , 3326, 5804. 
ш. вирівняли»— 5804. 
ш. живильна—3328. 
5804. 

ш. збірча—3328,. 5804. 
ш. алучна—5804, 3328. 
ш. мідна—5804. 
ш. мінусова —5804'. 
ш. освітлювальна— 
5804. 

ш. плюсова—5804. 
ш. розподільча—3328, 
5804. 

ш. сило»—5804. 
ш. синхронізаційна— 
5604. 

ш. трансферна—5804. 
Шиповий—127, 5805. 
Шииотримач—5608. 
Ширина—5809. 
Широкоострішковий— 
5613. 

Шифер—5614. 
ш. лік:нивовни—5614. 
ш. полірований—5614. 
Шиферний—5615. 
Шифрований—5617. 
Шифрування ,-роюния— 
5616. 

Шифрувати—5618. 
Шкідний—459. 
Шкільний—5622. 
Шкіряний—1583. 
Шкодити—458. 
Шліфувальний—5628. 

Шліфування ,-фованнн— 
5628. 

Шліфувати—3629. 

Цілям—5623. 

ці- анодний—5623. 
Шлях—977, 3844. 
ш. довільний—3844. 
ш. замкнений—3844. 
Шмергелевий—2210. 
Шмергель—2209. 

Шнур—5631. 

ш. азбестовий—5631. 
ш. бавовняний—5631. 
ш. виробневий—-5631. 
ш. вовняний-—5631. 
ш. водонепрониклввий 
—5631. 

ш. електричний— 5631. 
ш. живильний—5631. 
ш. аапитний—5631. 
ш. канчуковий—5631. 
ш. круглий—5631. 
ш. кручений—5631. 

ш. многожильиий- 

5631. 

ш. напрямний—5631. 
ш. натяжний—5631. 


ш. одножильний— 
5631. 

ш. панцерований-— 
5831. 

ш. по двійний -—5831. 
ш. потрійний—5831. 
ш. почіпний—5831. 
ш. сгрумопідвідний—- 
5831. 

ш. сухозлітний—5831. 
Шнуровий—5832. 
Шиурокрутинй—5833'. 
Шовковий—5594. 
Шовковинка — 1588, 
5593. 

Шолом—5872, 5825. 

ш. захисний—5825. . 
Шоста гранчаста?—5880. 
Шостиграичасгісіь— 
5800. 

Шосхикутиий—5802. 
Шосгяфазовий—5803. 
Шостифазовісіь—5803. 
ІПостихвилинний лічиль¬ 
ник—5801. 

Шпар»—3720. 
Шпаруватий—4552. 
Шпаруватість—4552. 
ТПпеник—5848. 
ш. лотковий—5848. 
ш. затрнмний—5848. 
ш. металевий—5848. 
ш. напрямний—5648. 
ш. притпчковпй— 

5648. 

ш. проштовхни!!—5648. 
ш. пружинний—5848. 
ш. упорний—5848. 
ш. установний—5848. 
Шпиль—3100. 
Шпилькуватий—5837. 
Піїти». —5653. 

ш. ізоляторний — 5853. 
ш. прямий—5853. 
Шпильовий—5652. 
Шпівдель—5838. 
Шшпдельинй—5839. 
Шпулевий—1501. 

Щпуля—1502. 
ш. блискавичним»»—■ 
1502. 

ш. вимнеш»—1502. 
ш. вимірна—1502. 
ш. відбивна—1502. 
ш. вторив»—1502. 
ш. груба—1502. 
ш. лвоаігяута—150В. 
ш. двонитко»—150В. 
ш. дисонансова—1142. 
ш. диференціальна— 
1502. 

ш. дросель»—1502. 
ш. дуолатеральш— 
1502. 

ш. електронагиетна— 
1502. 
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ш. зайва—1502. 
ш. запобіжна—1502. 
ш. збудно—1502. 
ш. здовжувально— 
1502. 

ш. зігнуто—1502. 
ш. зрівняльно—1502. 
ш.І вд^атув вльно— 

ш. Індукційно—1502. 
ш. конненсувольно— 
1502. 

ш. кошиково—1502. 


1502. 

ш. молозвойово—1502. 
ш. мішано—1502. 
ш. многоввойово— 
1502. 


ш. многошарово— 

1502. 

ш. мультиплікаційна— 

1502. 


ш. яостроювольно— 
1502. 

щ-лі неперехресні — 
1502. 

ш. нерухома—1502. 
ш. низково—1502. 
ш. обхідна—1502. 
ш. первинно—1502. 


1502. 


ш. плескато—1502. 
ш. плетена—1502. . 
ш. плоска—1502. 
ш. подвійна—1502. 
ш. поділено—1502. 
ш. потрійна—1502. 
ш. реактивно—1502. 
ш. резонансово—1502. 
ш. Р^ЮЕсрфівська— 


ш. рухома—1502. 
ш. секціоиовоно—1502. 
ш. Слябівська—1502. 
ш. спіральна—1502. 
ш. стаціонарно— 

1502. 

ш. стільникова—1502. 
ш. стьожкова—1502. 
ш. сусідня—1502. 
ш. теплова—1502. 
ш. тертьова—1502. 
ш. Теслівська—1502. 
ш. тонка—1502. 
ш. трансформаторна— 

ш. узбічникова—1502. 
ш. уземлювально— 
1502. 

ш. шнурова—1502. 
Шрифт—5640. . 


«. япшарвванй—ЙП0. 

ш. Кстьсніпськн*— 
5640. 

ш. нагиетний—5640- 
ш. Ійврівськнй—5640. 
ш. ІІорвівськнйі— 
5640. 

ш. невиразний—5640. 
ш. ^жатсгіШ— 

ш. хвнлсаатнЙ—5640. 
Штаба—3328. 
ш. дотнчкова—3326. 
ш. воробкувата—3326. 
ш. мідна—3326. 
ш. мосяжева—3326. 
ш. провідна—3326. 
Штаб»—5641. 

Штабна—3328. 

Штабовий—3329. 
Штампований—5642. 
Штампувати—5643. 
Штанга—5644. 

Штатне—5845. 

Щуучний—141ф. 
Шуканий—1401. 

Шукати—1460. 

Шукач—130*. 

Шум—5654. 
ш. сторонній—5654. 
ш. шкідяий—5654. 
Шумний .-кий—5655. 


Щоаа—3793. 


Ібна—37*3. 


Щавлевая— 3795, 5056. 
ш. гальванічне 5056. 

Щелепи дотичні—5663. 

Щипці 5671. 

Щит—5672. 
тц. бічний'—5672. 
щ. вальиичний—5672. 
щ. задній—5672. 
щ. лобовий —5672. 
щ. непрозорий—5672. 
щ. передній—5672. 
щ. розподільчий— 
5672. 

Щитовий—5673. 

Щитом—5674. 

щ. груповий—5674. 
- -3740. 



щ. дотичкова—5667. 
щ. дотично-прмл яжиа 
—5667. 

щ. дротяна—5667. 
щ. електродна—5667. 
щ. запасна—5667. 
щ. збірча—5667. 
щ. кільцювата—5667. 
щ. ковзна—5667. 
щ. комутаторно— 5667. 
щ. мідна—5667- 
щ. мідно-вугляна— 
5667. 

іц. мінусово—5667. 
щ. Мордіоська—5667. 
щ-ки^щмойменні — 

щ. аюедатна—5667. 
ц. Влитена—5667. 
щ. поділена—5667. 
щ. нолюсова—5667. 
щ. поміднена—5667. 
щ. пружиниста—5667. 
щ. радіальна—5667. 
ід-кн^нзнойменні — 

щ. рухома—5667. 

Я. ручна—8667. 
щ. ядрова— 5667. 
щ. иийфувальна— 

Цітковий—5669. 


Щітник—5668. 
щ. потрійний—5668. 
щ. реакційний—5668. 
Я. суставннй—5668. 
Щіточка—1953. 
щ. електрична—1553. 
щ. електродна—1553. 
щ. електростатична— 
1553. 

іц. невтралівна—1553. 
щ. паперова—1553. 
Щогла—1961. 
щ. гаслівна—1961. 
щ. ґратчаста—1961. 
щ. двоконсольна— 
1961. 

ш. драбинчаста—1961. 
щ. одчоконсольна— 
1961. 

щ. переносна—1961. 
щ. переставна—1961 
щ. розногувата—196/ 

. щ. розсувна—ті- 
щ. складена—1961. , 
щ. телескопічна—НИ»1. 
щ. трубчаста—1991. 
щ-лв облямовувати — 
1994. 

ЩопловяЦ—1964. 
Щорічний—1021. 
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ЮзівськнВ—5841. 


Яблочкова свічна—5843. 

Явище—5844. 

я. Джавлеве—5844. 
я. електричне—5844. 
я. електроволосву- 
вате—5844. 
я. електрокапілярне— 
5844. 

я. електростатичне— 
5844. 

я. Зеебекове—5844. 
я. магнетооитичне— 
5844. 

я. поварозрахункове — 
5844. 


я. поляризаційне—5844: 
я. світлоелекгрнчне— 
5844. 

я. фотоелектричне— 


Язик—5846: 
я. дотичковнй—5846. 

Язичковий—5848. 

Язичок—5847. 
я. непровідний—5847. 
я. почшиий—5847. 
я. розлучний—5*47. 
я. стальний—5347. 
я. струмоировідний— 


5847. 


Яйцюватнй — 2611, 
5849. 

Якор—5851. 

Яловий хід—5471. 
_Яма-^5852, 5100. 

я. оглядова—5852. 
Ямка—1756, 5180. 
Ярмо—5864. 
я. 
я. 
я. 

Ярмовий—5855. 
Яскравий—5853. 
Яскравість—5853. 
Ятериика—2637. 


ГОЛОВНІШІ помилки. 


Фтор. Нумер . Надруковано: 


Треба: 


1 

19 

1 

27 

2 

70 

а 

160 

{ 

184 

т 

221 

10 

ЗОЇ 

12 

398 

12 

400 

13 

423 

14 

499 

17 

ЯК 

18 

По 

20 

той 

22 

я 

22 

816 

22 

823 

26 

918 

2В 

977 

99 

978 

27 

1001 

27 

1019 

29 

1064 

34 

1283 

34 

1283 

35 

1338 

36 

1345 

39 

1348 

41 

1527 

42 

1672 

48 

1693 

48 

1603 

44 

1619 

44 

1627 

60 

1816 


самовинірювач(-ча) 

(-та) 

а. уставний 
Ббргманівська 

б. -ашмпм—б.-зАщіпка 
БрАдфільдівськиИ 

г. догірня 
відновнйй 

в. подОвжне 

в. мвопоквАдрантниЦ 
спалахнути. 

. гетеродинний 
грйдлнк 
двоелемАнтннй 
ч. проміньокйдннй 
розщіплювач 

к. фланблеве 
Приміська 

д. резонансбвна 

л. спалахАльвий 
о. Сйменсівська 
днаомовирббня 
а. Мйрабівськнй) 
з. відмінний 

о. коитрісний 
і. флінтявобвий 
і. паперОво-повітрйна 
к. устАвленнй 

К. МОРАВСЬКИЙ) 

к. дуже(а)гамшн6; 
к. мало(в)гамівяЄ 

в. ГрАммівське 

н. Ериксбніаоький 

г. газОва 


самовнміранк(-КЬ) 

ИЯ _— 

а. устаноанйй 
Ббрґманівська 
Т тіінпіи И пігиоша 

БрАдфі ль Ді мгь«ий 
г. догірна 
відновлюваний 
в. ПОДОВЖНЄ 

в. МЯЄГОквадрантеввй 
спалахАтв. 


гетеродннбвнй 
грйдлік 
двоелементбвнй 
ч. промевекйдннй у 
ро зчіплювач 

к. фаналАве 
передмісьвА 

д. резовансбва 

л. спалах(Аль)нйй 
о. Сінеясі вська 

динамобудівва,-ітвярАйня 

а. Мбрзівськяй 

в. відмітний 

о. контрастовий 
і. флінттласо вий 
і. паоОро-повітрявА 
к. установленні 
К. Мбраівсшяй 
к. душе (в)гамівмА; 
ч. мало (крамінмА 
к. ГрАммівеьме 
к. Еріксбиікькнй 

г. газОва, гааосвітлбнА , 
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ТолоМІНІ помилки . 


Отор. Нумер 


Надру ковано; 


Треба: 


1846 л. маловраанй 
1881 луження 
1884 ■ проиінгістий 
1915 правило 
1990 (риєм.); 

1990 м. ручнйй 

1963 її. повітреду вий 

1993 м. місильна 

1993 м. Обвнввй 

1993 и. аворбтНа 

1963 м. пошіітнй 

2140 п. аабіраяа, вибірність 

2218 р. реитсбве 

2274 над ні ран А 

2283 повітреснбк 

2300 натягтй. 

2369 Набтапючаамм 

2502 утворйтн 

2887 світла нйй 

2765 додати 

2979 пересвйга 

2999 п. прохожий 

3069 ' п- карбідбва 

8230 підснйжування.-ження 

3231 нідснйжуватн 

3232 підснйженнй 

3435 стрмуень 

3674 д. квадрйтинй 

4042 внснйжу вальний 

4140 розщіплений 

4199 р. високонапружене 
4233 г. металічний 

4300 саиогенорівнйй 

4438 (• оренду) 

4506 на пажпйрів 

4894 л. однофоаннй 
4898 —сирйй 

5127 т. ГДЯслерівська 

5259 в. дистанційне 

5302 у. « ва н ная 

5490 х. компаундна 

5824 Ернксбиївсишй 

/ 


л. малопораанй 
лудженяй 
променйстий 

не читати 

(умен.у, я. (для улрамиїм)— 
крутинйць(-нцй) 

к. ручнйй 

н. повітродувна 
н. нісйльна, нісйло 

м. обвнвий, обвнвйльяицл 

н. відворітнй 

м. повлітай, повлітивця 

п. аабйрна, зйбйрвість 

р. в&лишкйве 
надвірній 
повітроснбк 

натягтй, яапинйти, напнута. 

Нмгшмчмим* ■ 

утворйти,-ся 

світловйй 

Відпускання (о декад. проводите) 
пере наснаг» 
п. прохідний 

п. карбідна 

ніднасніжування ,-ження 

піднаснйжуватн 

підваснйяюннй 

струмінь 

д. квадратбинй , 

виснажжйй 

розщйплеянй 

р. високо напру'жне 
г. неталйвнй 
самогенер і внйй 
віднести до № 4439 
на п анпйрів 

л. одиофмбянй 

вогкий; с. (ммопнммв)—снрйй 
т. ґййсслерівсша 
к. днстапійне 

х. компаундові» 

ЕріксбнівськиЯ 



ттшштштт. 




^ . ч • * 




ґ 'Ф- щ 

.і- • 




■Л- 


т--:. ■ 


•> • 


ч -■ Шг? 













